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2.13 

.67 

21 

0 

5 

2 

0 

D 1 V  I  S I  ON 

42.4 

-  3.1 

2*08 

-  3.25 

T 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

55.5 

31.6 

43.6 

-  3.1 

77 

20 

12 

5 

660 

0 

1 

1  6 

0 

2.41 

-  4.08 

.90 

21 

.0 

0 

•t 

1 

0 

CUMMINS  FARM 

2.73 

1.47 

15 

0 

i 

2 

1 

DUMAS   1  ESE 

53.3 

30.6 

42.0 

-  3.8 

73 

20 

1  1 

5 

705 

0 

0 

17 

0 

2.64 

-  3.04 

.63 

15 

.0 

0 

b 

2 

0 

MONT ICELLO  3  S 

55. OM 

M 

M 

10 

4 

0 

2 

17 

0 

.0 

0 

PINE  BLUFF 

53.4 

31.7 

42.6 

-  2.9 

72 

20 

12 

4 

689 

0 

1  7 

0 

4.  12 

-   1  .68 

1.71 

15 

T 

18 

7 

3 

1 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

51.5 

30.2 

40.9 

71 

20 

1  1 

4 

74  1 

0 

2 

18 

0 

3.87 

1  .  75 

15 

T 

17 

s 

3 

1 

PORTLAND 

AM 

50. 9M 

30. 1M 

40.  5M 

-  6.3 

16 

7  + 

760 

0 

3 

2  1 

0 

2.62 

-  3.35 

1.00 

20 

.0 

0 

e 

2 

1 

DIVISION 

41.9 

-  4.1 

3.07 

-  2.82 

MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:     77°  on  the  20th  at  Crossett  7  S 
Lowest  Temperature:     -8°  on  the  22nd  at  Gravette 
Greatest  Total  Precipitation:     6.82  inches  at  Osceola 
Least  Total  Precipitation:     0.13  inch  at  Green  Forest  4  ESE 
Greatest  One-Day  Precipitation:     2.95  inches  on  the  15th  at  Sparkman  4  E 
Greatest  Total  Snowfall:     5.0  inches  at  Bentonville 
Deepest  Snow  on  Ground:     4  inches  on  the  21st  at  3  stations 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


To 

1  2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

11  12 

1 

13 

I 

14 

15 

16 

17 

18 

 r 

19 

 1 

20 

21 

 1  1  

22     23  24 

 1  r 

25  26 

27 

■  | 
28 

1 

29 

30 

31 

>   •  24 

0  02 

2.93 

1  !  ■- 

2.25 

T 

*  *\ 

•  08 

.  12 

'•27 

*22 

_ 

1.13 

T 

T 

1  .48 

.03 

.02 

.14 

T 

U03 

T 

T 

.06 

.16 

T 

T 

•  95 

95 

31.91 

.17 

*91 

0.08 

46 

•  29 

1.65 

T 

4.62 

■  55 

T 

*45 

06 

.85 

2*01 

40 

.20 

.10 

1.17 

.12 

T 

.12 

.65 

T 

T 

•  08  T 

T 

T 

1  .07 

T 

T 

03 

.17 

06 

T 

?  ■>  Z  8 

,  30 

T 

j 

•  20 

T 

*  80 

.  80 

*  18 

. 

T 

1.97 

T 

* 

■  11 

2.09 

.0  7 

.01 

*50 

1  !l0 

.25 

16 

2.63 

.17 

T 

.04 

T 

.70 

T 

1.21 

.25 

.26 

T 

T 

4*66 

.20 

T 

.10 

•  83 

T 

T 

64 

•  41 

•  40 

.64 

.05 

T 

T 

•  06 

T 

•  10 

•  32 

•  02 

06 

- 

2.70 

.30 

•  82 

,  70 

•  53 

*  35 

2.92 

■  20 

.49 

•  23 

•  72 

1.28 

.13 

.0  2 

.42 

1.21 

.02 

.03 

.39 

.05 

.04 

.03 

'  7  ' 

.03 

.02 

T 

04 

T 

13 

44 

02 

.02 

.01 

* 

1.18 

.  11 

*  ^ 

•  29 

*24 

4.13 

.53  T 

.03 

•  62 

T 

*  27 

•  02 

1*16 

1*12 

36 

0  2 

2  .72 

T  T 

T 

.50 

.68 

•56 

.34  T 

T 

T 

T 

2.65 

25 

2 

.18 

.25 

•05 

2.67 

.30 

T 

02 

*  85 

• 

T 

•  20 

.  30 

T 

4.63 

*  57  T 

.01 

* 

* 

•  03 

* 

.63 

j 

*06 

*05 

•  04 

"  10 

1  *33 

*03 

02 

1.63 

.57 

.84 

.03 

.17 

T 

,02 

T 

2.86 

.35 

*V\ 

04 

* 

.07 

4.43 

T 

* 

*  84 
* 

T 

44 

•  27 

*85 

•  01 

1.51 

' 

#03 

•  21 

.71 

.02 
* 

05 

* 

1  9 

* 

_ 

5.93 

*38 

06 

76 

1  00 

•  40 

1,11 

2.22 

2.63 

T 

.19 

T 

1.68 

T 

•  34 

■  15 

•  47 

T 

1.34 

04 

T 

04 

.48 

.46 

19 

.02 

* 

2.30 

.08 

*64 
* 

* 

•  16 

.21 

•  15 

•  25 

T 

x 

OB 

* 

.56 

•  02 

T 

T 

T 

T 

•  10 

•  40 

_ 

3.73 

4.05 

•  34 

T 

1.14 

W10 

.13 

.55 

•  41 

.36 

.04 

04 

* 

05 

* 

* 

26 

•  16 

06 

\  *  98 

*48 

•  72 

•  23 

1.87 

1  3 

_ 

*  A4 

T 

10 

* 

•  55 

_ 

3.69 

•  52 

'  86 

1*05 

•  76 

30 

■ 

.12 

•  62 

2.41 

61 

* 

I 

02 

T 

90 

* 

1 

3.56 

13 

* 

' 

* 

j 

23 

* 

_ 

13  21 
*  * 

_ 

T 

2.73 

*  1  5 
* 

9? 

03 

* 

•  05 

08 

1.22 

'  1  4 

*  89 

•  08 

*  1  j 

2.31 

T 

I 

1.05 

T 

1.00 

.14 

.12 

1.57 

•  0 1 

10 

52 

•  10 

64 

•  15 

.02 

2.08 

* 

.06 

" 

1.00 

*66 

T 

T 

■  06 

T 

•  12 

•  10 

T 

•  06 

1.80 

4.90 

.25 

T 

.04 

1.01 

T 

1.31 

.10 

T 

.85 

1.00 

.30 

T 

.04 

T 

•  12 

20 

.03 

•  22 

.45 

14 

.45 

T 

T 

.51 

*63 

.27 

T 

•  07 

,42 

.09 

,20 

1  .91 

T 

T 

.73 

T 

•  47 

.05 

T 

•  48 

•01 

•  05 

•  12 

.70 

.04 

T 

T 

•  06 

.45 

•  05 

•  07 

T 

T 

T 

.09 

!?o 

.85 

.22 

.05 

•  25 

•  08 

T 

■  02 

T 

T 

T 

T 

.03 

T 

•  02 

T 

.01 

.73 

.02 

T 

T 

.55 

T 

T 

T 

T 

•  01 

T 

•  1  5 

,35 

T  .04 

T 

T 

T 

T 

.02 

T 

T 

T 

T 

T 

•  02 

.58 

,02 

•03 

:.03 

T 

T 

T 

.14 

.09 

.03 

.61 

.93 

T  ,21 

•  02 

T 

2.65 

T 

T 

.35 

T 

•  40 

T 

T 

.61 

T 

T 

•  01 

•  10 

.05 

.45 

T 

*03 

•  03 

•  02 

•  32 

_ 

"0  9 

2.21 

T 

.36 

T 

1.63 

T 

.12 

T 

,05 

T 

.03 

4.32 

.04 

T 

.62 

1.90 

T 

.82 

.85 

.09 

T 

1.37 

.03 

T 

.03 

.27 

.39 

.45 

.11 

.03 

.06 

1.27 

* 

02 

*  if 

02 

* 

12 

2  •  30 

03 

* 

02 

* 

"  65 

"  7 

_ 

- 

* 

J 

.99 

•  01 

_ 

* 

*  10 
* 

_ 

*24 

*44 

•  0 

.13 

T 

.02 

•  0  1 

*09 

- 

"oi 

T 

T 

T 

■  08 

T 

.01 

.48 

1*55 

.26 

•  06 

•  09 

•  19 

y 

j 

2.99 

T 

T 

T 

.45 

0  1 

*84 

T 

•  97 

.51 

•  21 

T 

.20 

.57 

.12 

.15 

T 

.05 

.66 

1.25 

•  35 

.16 

1*55 

T 

1.15 

•  40 

4,91 

.56 

1  36 

T 

1  35 

.  36 

T 

T 

•  65 

1.59 

T 

*  36 

•  13 

•  73 

T 

10 

27 

2.16 

T 

.01 

.49 

1.57 

T 

.09 

T 

l.*8 

T 

T 

T 

14 

9* 

T 

20 

10 

10 

.02 

.04 

.  1  8 

,06 

.08 

.10 

.08 

-0  i 

1*86 

.02 

T 

T 

•  04 

.22 

.01 

T 

1.32 

T 

.  1  1 

•  02 

.05 

T 

T 

.07 

2.62 

.22 

.45 

.22 

•  04 

•  93 

•  06 

.04 

16 

1.75 

.20 

.15 

1.20 

.10 

.10 

•  81 

.01 

*  it 

09 

24 

05 

* 

04 

2.22 

T 

■  02 

14 

* 

•  03 

•  07 

!  30 

•  20 

.02 

T 

T 

08 

3.94 

.57 

T 

*  20 

1.20 

1  .03 

.04 

•  36 

T 

T 

2.66 

T 

.14 

*  61 

*  77 

.07 

•  28 

•  06 

•  67 

.05 

.01 

3.77 

.50 

.  39 

.48 

1.10 

•  89 

.38 

T 

.03 

2.22 

T 

13 

T 

.29 

•  25 

0* 

1.33 

T 

!  37 

J 

03 

*  80 

j 

T 

•  10 

.03 

T 

T 

T 

.42 

03 

■  03 

.10 

j 

.23 

•  03 

3  .00 

.08 

.96 

1.37 

.05 

.19 

.18 

.17 

3.58 

T 

T 

T 

.31 

2 

.02 

37 

02 

.31 

T 

03 

4.12 

.01 

•  31 

1*17 

1  *  66 

*  0  j 

*  51 

*04 

'  36 

_ 

■ 

*04 

2.56 

.05 

.02 

.05 

.35 

[44 

1*47 

.07 

T 

.0: 

.04 

.05 

5.00 

.44 

T 

1.10 

T 

1.70 

•  07 

.  74 

.53 

.42 

T 

T 

2.00 

.70 

.03 

T 

.73 

.10 

.03 

.10 

.21 

.05 

.05 

2.20 

.03 

T 

.45 

.81 

.51 

•  05 

T 

.35 

T 

2.09 

.10 

.20 

.13 

.68 

.46 

•  25 

.02 

.10 

.13 

T 

5.94 

.16 

T 

.  10 

1.07 

1  .86 

T 

T 

.48 

.09 

2.16 

T 

T 

3.98 

.57 

.90 

.94 

1.05 

.52 

T 

.44 

.35 

•09 

2.42 

.61 

.19 

.11 

.50 

T 

.02 

.09 

.90 

T 

1.35 

.61 

.06 

1.25 

.02 

.09 

T 

T 

.68 

T 

.25 

.20 

.01 

T 

T 

T 

2.60 

.61 

T 

.37 

.04 

1.17 

.08 

•03 

.14 

ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 
ALY 

AMITY   3  NE 

ANTOINE 
APLIN  1  W 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHDOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATESV1LLE  LIVESTOCK 
BATE5VILLE  L  AND  0  NO  1 

BEATY  LAKE 
BEAVER  1  SE 
BEECH  GROVE 
BEEOEV ILLE 
BENTON 

8ENTONV I LLE 
BERRYVILLE  4  NW 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
SLACK  ROCK 

bLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

bluff  city  3  sw 

BLYTHEVl LLE 
BOONEV ILLE 
BOUGHT ON 

BRADFORD 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 
CABOT   4  SW 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE    1  SW 
CLARENDON 

CLARKSVI LLE 
CL  I  NT  ON 
CONWAY 
CORNING 
COVE 

CROSSETT   7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 
CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 
OERMOTT 
OES  ARC 

DEVILS  KNOB 
DUMAS    1  ESE 
EL  DORADO  FA A  AIRPOPT 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE    1  NE 

FAYETTEV ILLE 
FAYETTEV ILLE  FAA  AP 
FAYETTEV ILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT  R// 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 
GRAVELLY  2  ESE 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 
GREENBRIER 

G  '■■f  "  SrtOOD 
GURDON  3  E 
HAMBURG 
HAMPTON 
HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE   3  NE 

HOPPER 
HORATIO 

HOT  SPRINGS   1  NNE 
HUTTIG  DAM 
INDEX 

JASPER 
JESSIEVILLE 
JONESBORO 
KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 
LAN6LEY 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 
LITTLE  ROCK   FILT  PLANT 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA   3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  1  ANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 

MARVELL 
MELBOURNE 
MENA 

MONT ICELLO  3  S 
MOROBAY  LOCK   ANO  DAM  8 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


MORRIlTON 
MOUNT    I OA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME    1  NNH 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW   1  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  OAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NATHAN  *  WNW 

NEWHOPE    3  E 
NEWPORT 
NIMROD  DAM 
ODELL   3  N 
ODEN  2  W 

OH  AY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KORS 
PARIS 

PARKIN  2  H 
PARKS 

PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 

PRESCOTT 
RATCL IFF 
RISON 
ROGERS 
RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY  3  SE 
SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  A  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUB1ACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  GROVE  2  NNE 
WALNUT   RIDGE  FAA  AP 

WARREN 
WASHITA 
WHITE  ROCK 
WHITECL IFFS 
WILSON 


D1.37 
1.99 
1  .26 
1.76 


1.43 
.02  1.19 
.06 


1.71 
1.75 
.79 


.02  1.16 
1.17 


2,9b 
.97 


.72  T 

.02 

.03 


.25 
.11  1.16 
.07  1.20 


.10     .65  1.12 


T  .04  T 


DAILY  TEMPERATURES 


Day 

Of  Month 

1 

Station 

f 

1 

2 

3 

6 

8 

10 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ALUM  FORK 

MAX 

44 

55 

5  2 

24 

2  6 

34 

43 

48 

45 

49 

57 

58 

62 

62 

61 

49 

48 

63 

66 

49 

54 

67 

66 

58 

42 

59 

60 

45 

50.6 

M  IN 

25 

24 

23 

7 

6 

14 

32 

31 

23 

19 

22 

40 

50 

55 

37 

11 

lo 

19 

37 

4  1 

20 

12 

12 

31 

37 

43 

35 

34 

39 

34 

27 

27.7 

ARKADELPH 1 A 

MAX 

45 

54 

51 

39 

31 

35 

52 

48 

45 

47 

65 

65 

67 

63 

47 

4  1 

55 

66 

70 

70 

32 

50 

56 

67 

65 

62 

46 

65 

63 

44 

53.5 

M  IN 

28 

25 

27 

12 

11 

17 

34 

40 

27 

19 

20 

45 

46 

53 

41 

20 

26 

21 

45 

45 

26 

14 

16 

25 

43 

46 

.40 

38 

44 

40 

31 

31.1 

ASHDOWN 

MAX 

48 

59 

57 

33 

13 

37 

48 

47 

47 

49 

56 

67 

67 

69 

68 

44 

57 

57 

65 

73 

72 

39 

50 

60 

69 

67 

59 

53 

69 

66 

43 

35.8 

MIN 

22 

29 

29 

11 

12 

18 

35 

38 

24 

17 

22 

38 

55 

52 

43 

19 

18 

21 

46 

62 

24 

13 

17 

2  8 

49 

54 

36 

38 

47 

40 

30 

31.9 

BALD  KNOB 

MAX 

4  3 

53 

48 

24 

24 

35 

38 

41 

39 

43 

53 

59 

66 

62 

61 

38 

32 

45 

47 

66 

66 

33 

44 

56 

64 

62 

48 

41 

62 

62 

40 

48.2 

MIN 

29 

22 

22 

6 

6 

12 

34 

35 

2  1 

1 1 

1  8 

31 

39 

4  9 

36 

1  5 

18 

19 

39 

39 

24 

12 

15 

22 

34 

36 

34 

33 

39 

35 

29 

26.3 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

41 

41 

56 

27 

22 

30 

41 

47 

39 

31 

45 

52 

63 

67 

61 

4  2 

32 

40 

48 

50 

66 

29 

33 

38 

50 

66 

49 

45 

44 

59 

40 

45.0 

MIN 

27 

28 

23 

1 

-  1 

5 

20 

32 

14 

1 1 

1  6 

26 

4  4 

4  9 

35 

11 

10 

1  3 

20 

34 

26 

7 

12 

25 

30 

38 

32 

29 

31 

30 

24 

22.8 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 

43 

54 

54 

23 

24 

35 

44 

42 

39 

44 

53 

62 

67 

64 

60 

3  8 

38 

48 

51 

6  2 

61 

34 

43 

55 

65 

61 

45 

43 

61 

60 

41 

48.8 

MIN 

30 

29 

20 

5 

0 

10 

34 

35 

19 

10 

18 

29 

46 

54 

38 

1  5 

13 

19 

4  1 

36 

22 

12 

12 

25 

37 

43 

32 

3  1 

39 

34 

25 

26.2 

BENTON 

MAX 

45 

58 

57 

26 

2  8 

32 

42 

47 

44 

45 

57 

64 

67 

65 

64 

3  9 

38 

51 

56 

68 

69 

37 

50 

56 

68 

68 

65 

43 

64 

60 

45 

52.2 

MIN 

27 

22 

2b 

10 

9 

15 

33 

38 

24 

19 

1  5 

31 

40 

49 

38 

1  8 

18 

15 

34 

48 

22 

1 1 

13 

22 

33 

35 

35 

35 

36 

38 

30 

27.1 

BENTONV I LLE 

MAX 

40 

49 

30 

13 

32 

38 

49 

45 

39 

50 

54 

61 

62 

60 

47 

2  3 

33 

51 

45 

62 

40 

31 

44 

48 

62 

47 

35 

41 

66 

40 

41 

44.5 

MIN 

21 

29 

7 

-  4 

-  2 

18 

37 

29 

13 

1  6 

23 

32 

46 

4  7 

22 

10 

16 

2  1 

36 

37 

9 

-  3 

5 

23 

43 

33 

27 

32 

36 

23 

16 

22.6 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

41 

46 

57 

34 

29 

31 

37 

46 

46 

49 

50 

59 

59 

64 

66 

4  7 

34 

35 

53 

63 

69 

39 

51 

55 

69 

61 

40 

47 

65 

44 

49.6 

MIN 

Z5 

24 

24 

1 1 

7 

8 

16 

34 

27 

1  7 

19 

34 

41 

45 

43 

2  0 

19 

19 

28 

46 

15 

14 

24 

25 

36 

39 

37 

38 

38 

29 

26.  7 

BLVTHEVILLE 

MAX 

40 

53 

43 

22 

19 

40 

39 

38 

32 

36 

4  9 

59 

66 

62 

58 

30 

30 

41 

47 

64 

68 

28 

40 

51 

56 

46 

41 

39 

65 

60 

36 

49.2 

MIN 

33 

29 

22 

6 

5 

13 

35 

32 

21 

1  8 

24 

33 

47 

55 

30 

14 

1  5 

24 

32 

39 

23 

1  3 

21 

30 

38 

4  1 

31 

30 

36 

36 

31 

27.7 

BOONEVILLE 

MAX 

48 

61 

48 

24 

32 

35 

56 

5! 

48 

54 

62 

67 

69 

69 

64 

3  3 

34 

56 

50 

69 

65 

38 

53 

55 

69 

60 

44 

45 

70 

50 

40 

52.3 

MIN 

20 

30 

19 

5 

4 

18 

34 

34 

18 

1  6 

25 

35 

47 

55 

33 

14 

19 

13 

3  9 

39 

17 

5 

14 

26 

38 

40 

35 

35 

35 

30 

27 

26.4 

BR1NKLEY 

MAX 

44 

55 

45 

25 

25 

38 

42 

45 

37 

4  1 

51 

59 

65 

65 

61 

37 

33 

46 

52 

67 

70 

32 

45 

53 

63 

66 

50 

42 

64 

62 

39 

49.0 

MIN 

32 

29 

2  5 

10 

1  0 

16 

35 

35 

24 

1  8 

2  7 

36 

51 

56 

37 

1  8 

20 

2  0 

41 

4  7 

27 

15 

1  8 

30 

39 

42 

35 

35 

40 

37 

31 

30.2 

CAMDEN  1 

MAX 

43 

48 

60 

45 

29 

36 

42 

55 

48 

4  7 

50 

56 

70 

68 

67 

54 

39 

48 

58 

64 

74 

43 

40 

53 

63 

70 

67 

43 

50 

64 

44 

52.8 

MIN 

30 

25 

25 

15 

1  1 

9 

18 

40 

26 

1  8 

17 

22 

45 

52 

53 

21 

2  0 

22 

23 

43 

43 

1  5 

15 

2  0 

30 

45 

42 

36 

40 

43 

32 

29.0 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 

36 

47 

58 

22 

24 

32 

36 

48 

40 

45 

50 

61 

66 

68 

66 

44 

34 

33 

55 

46 

69 

22 

35 

48 

50 

64 

45 

42 

47 

70 

45 

46.8 

MIN 

19 

19 

1  9 

6 

4 

7 

22 

38 

1  7 

1  5 

15 

30 

36 

52 

41 

15 

15 

12 

22 

42 

18 

4 

5 

1  5 

29 

36 

35 

3  7 

38 

30 

19 

23.0 

CLARKSV I LLE 

MAX 

45 

56 

49 

27 

28 

30 

50 

49 

46 

49 

56 

64 

64 

67 

63 

3  6 

32 

50 

47 

65 

64 

34 

49 

51 

67 

60 

52 

45 

69 

63 

42 

50.6 

MIN 

27 

29 

22 

5 

5 

17 

28 

34 

18 

1  7 

23 

38 

52 

55 

35 

13 

18 

16 

37 

45 

19 

6 

13 

26 

44 

4  7 

36 

36 

41 

31 

23 

27.6 

CONHAY 

MAX 

46 

57 

50 

27 

26 

35 

46 

45 

44 

47 

57 

61 

66 

63 

61 

3  6 

32 

50 

46 

66 

64 

36 

46 

56 

67 

66 

57 

43 

62 

61 

41 

50.5 

MIN 

29 

28 

22 

7 

7 

14 

35 

3  6 

20 

1  6 

2  7 

35 

45 

5  3 

38 

16 

20 

19 

4  1 

45 

22 

12 

14 

29 

39 

42 

36 

36 

40 

36 

28 

28.6 

CORNING 

MAX 

39 

53 

44 

22 

22 

39 

43 

39 

35 

42 

51 

62 

69 

63 

5» 

30 

3  5 

48 

46 

61 

59 

31 

43 

52 

61 

61 

41 

45 

61 

59 

39 

46.9 

MIN 

31 

27 

1  7 

3 

2 

1  L 

32 

31 

17 

15 

20 

33 

43 

5  5 

30 

11 

1  3 

25 

35 

34 

18 

10 

18 

28 

40 

37 

30 

23 

36 

34 

27 

25.4 

CR05SETT   7  S 

MAX 

46 

59 

47 

27 

34 

38 

52 

51 

45 

50 

55 

67 

66 

70 

67 

46 

46 

55 

65 

77 

75 

37 

52 

60 

68 

71 

66 

48 

69 

67 

44 

59.9 

MIN 

29 

28 

26 

18 

12 

16 

36 

42 

28 

16 

22 

37 

49 

52 

43 

22 

21 

20 

40 

63 

30 

16 

1  5 

26 

33 

49 

40 

3  7 

40 

40 

34 

31.6 

CUMMINS  FARM 

MAX 

MIN 

DARDANELLE 

MAX 

47 

59 

52 

25 

29 

31 

.8 

46 

43 

47 

58 

63 

63 

65 

62 

42 

30 

53 

48 

64 

61 

34 

4  8 

54 

65 

61 

58 

45 

67 

64 

44 

90.8 

MIN 

2  8 

25 

21 

7 

7 

15 

30 

37 

21 

1  7 

19 

36 

46 

48 

40 

16 

2  0 

16 

37 

4  5 

22 

11 

15 

27 

3  7 

42 

38 

37 

41 

33 

24 

27.7 

DE  QUEEN 

MAX 

49 

60 

52 

31 

33 

36 

46 

46 

50 

53 

61 

65 

67 

66 

63 

42 

50 

58 

59 

72 

67 

40 

52 

52 

72 

62 

55 

48 

72 

65 

45 

94.9 

MIN 

22 

27 

23 

10 

1  1 

20 

35 

38 

26 

20 

22 

43 

53 

56 

39 

19 

28 

2  1 

41 

55 

25 

11 

17 

28 

48 

53 

38 

40 

46 

39 

29 

31.7 

DES  ARC 

MAX 

39 

44 

49 

40 

2  4 

24 

38 

42 

40 

39 

45 

54 

60 

64 

64 

4  7 

3  1 

31 

47 

61 

69 

40 

31 

45 

55 

63 

65 

38 

45 

63 

42 

46.4 

MIN 

31 

29 

30 

8 

8 

10 

17 

33 

2  1 

1  8 

20 

27 

43 

51 

39 

16 

16 

2  1 

25 

44 

40 

12 

13 

20 

30 

40 

33 

33 

34 

32 

30 

26.6 

DEVILS  KNOB 

MAX 

31 

48 

42 

12 

22 

24 

43 

45 

44 

45 

30 

50 

55 

53 

53 

2  6 

2  6 

42 

40 

55 

55 

31 

41 

38 

50 

52 

37 

42 

50 

52 

34 

41.9 

MIN 

24 

27 

11 

-  5 

3 

1 1 

24 

26 

1  6 

32 

34 

41 

49 

49 

26 

6 

14 

22 

34 

38 

8 

2 

23 

33 

34 

32 

32 

32 

34 

29 

20 

24.6 

DUMAS  1  ESE 

MAX 

47 

55 

49 

33 

33 

40 

49 

50 

40 

44 

55 

65 

66 

66 

63 

4  1 

4  1 

52 

61 

73 

70 

35 

49 

61 

65 

71 

59 

45 

65 

62 

43 

93.3 

MIN 

32 

27 

31 

14 

11 

15 

34 

>7 

2  5 

19 

23 

37 

47 

49 

39 

20 

20 

2  1 

36 

5  7 

28 

16 

19 

29 

36 

42 

36 

36 

4  1 

38 

32 

30.6 

EL   DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

47 

59 

44 

28 

35 

40 

57 

57 

45 

5  1 

55 

68 

68 

69 

65 

37 

50 

57 

66 

75 

72 

36 

53 

6  0 

69 

64 

55 

49 

63 

60 

41 

54.7 

MIN 

2  8 

2  7 

27 

15 

13 

17 

40 

37 

24 

17 

22 

42 

54 

5* 

32 

2  1 

29 

21 

48 

64 

22 

1  4 

16 

29 

47 

4  7 

39 

38 

46 

36 

33 

32.2 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

41 

55 

41 

16 

36 

39 

51 

49 

43 

53 

59 

62 

62 

60 

56 

2  6 

35 

50 

47 

62 

62 

34 

47 

51 

63 

56 

34 

39 

64 

51 

40 

47.9 

MIN 

21 

30 

B 

1  3 

3  7 

27 

16 

17 

31 

42 

52 

55 

25 

7 

14 

22 

34 

34 

10 

1 

14 

33 

4  3 

31 

24 

29 

36 

22 

1  8 

25.7 

FAYETTEVI LLE 

MAX 

40 

52 

33 

16 

32 

37 

49 

47 

40 

50 

55 

60 

62 

60 

55 

2  7 

33 

49 

48 

62 

52 

35 

45 

47 

59 

52 

36 

40 

65 

39 

45 

49.9 

MIN 

21 

32 

7 

-  2 

2 

20 

36 

27 

1  8 

16 

32 

43 

52 

54 

21 

10 

19 

22 

38 

39 

9 

0 

1  1 

33 

4  3 

34 

27 

33 

36 

24 

2  1 

29.  1 

FAYETTEVILLE   FAA  AP 

MAX 

41 

55 

25 

16 

32 

39 

50 

43 

41 

50 

56 

62 

62 

61 

42 

26 

34 

49 

50 

63 

32 

34 

45 

48 

59 

49 

36 

43 

65 

40 

45 

44.9 

MIN 

22 

24 

4 

0 

-  1 

19 

39 

27 

17 

14 

2  7 

34 

54 

4  1 

17 

10 

14 

1  7 

39 

32 

5 

-  6 

7 

31 

42 

33 

29 

39 

28 

25 

20 

22.5 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

40 

58 

40 

15 

32 

38 

49 

47 

40 

49 

54 

60 

62 

60 

57 

33 

3  3 

49 

48 

63 

62 

34 

43 

46 

58 

55 

36 

40 

65 

48 

43 

47.0 

MIN 

20 

33 

9 

-  3 

0 

1  9 

2  8 

1  5 

1  6 

3  1 

39 

5  1 

5  5 

27 

8 

1  5 

20 

37 

37 

8 

-  3 

9 

32 

43 

33 

26 

32 

37 

23 

20 

23.9 

FLIPPIN   FAA  AIRPORT 

MAX 

4  3 

58 

33 

17 

2  8 

38 

56 

45 

40 

51 

59 

65 

65 

64 

47 

26 

35 

53 

51 

62 

59 

35 

50 

56 

65 

48 

36 

42 

68 

39 

37 

47.5 

MIN 

26 

28 

7 

2 

-  1 

14 

38 

26 

1  3 

1  1 

1  6 

3  1 

38 

4  7 

18 

12 

1  1 

24 

39 

35 

10 

7 

13 

22 

31 

34 

30 

32 

34 

2  7 

19 

22.5 

FORDYCE  6  W 

MAX 

45 

58 

60 

36 

32 

38 

63 

54 

44 

47 

56 

66 

66 

65 

65 

42 

42 

54 

66 

72 

71 

35 

50 

60 

66 

67 

62 

48 

62 

62 

43 

54.5 

M  I N 

29 

29 

34 

12 

1 1 

15 

36 

42 

25 

2  1 

29 

44 

55 

5  4 

41 

16 

22 

22 

45 

57 

26 

1  1 

19 

34 

45 

46 

38 

36 

43 

40 

32 

32.7 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

47 

57 

32 

23 

31 

35 

47 

43 

44 

49 

59 

64 

66 

66 

50 

34 

32 

55 

46 

69 

35 

32 

46 

52 

63 

51 

42 

46 

69 

45 

44 

47.5 

M  I N 

22 

29 

12 

6 

7 

18 

35 

32 

20 

1  8 

2  5 

33 

52 

4  9 

24 

15 

23 

16 

36 

35 

12 

5 

15 

29 

4  1 

36 

36 

3  7 

37 

30 

25 

26.  1 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

44 

55 

45 

22 

28 

34 

50 

4? 

49 

50 

57 

62 

64 

64 

59 

34 

32 

51 

50 

66 

66 

33 

46 

50 

62 

60 

46 

42 

67 

58 

48 

49.8 

MIN 

21 

2  1 

14 

2 

0 

18 

32 

33 

16 

1  5 

1  7 

30 

49 

5  7 

33 

11 

1  3 

1  3 

37 

42 

14 

0 

1  1 

2  1 

42 

40 

34 

36 

40 

28 

1  8 

24.5 

GILBERT 

MAX 

45 

58 

52 

22 

32 

36 

55 

50 

42 

1  53 

59 

64 

65 

66 

64 

3  5 

39 

53 

53 

64 

64 

38 

51 

58 

57 

62 

41 

41 

68 

65 

39 

51.3 

MIN 

29 

26 

17 

3 

-  1 

16 

33 

33 

1  2 

1  0 

1  5 

34 

3* 

57 

35 

12 

14 

19 

33 

38 

17 

6 

10 

20 

34 

39 

31 

34 

40 

30 

16 

24.1 

GRAVETTE 

MAX 

40 

46 

32 

15 

31 

36 

48 

46 

40 

50 

54 

61 

62 

60 

51 

26 

52 

45 

61 

38 

33 

42 

47 

62 

52 

36 

41 

65 

41 

45 

45.1 

MIN 

18 

29 

6 

-  6 

-  3 

18 

34 

2  7 

15 

15 

30 

35 

50 

48 

25 

7 

12 

1  8 

36 

35 

7 

-  8 

5 

31 

4  1 

29 

25 

30 

34 

21 

17 

22.0 

HARRISON 

MAX 

42 

55 

43 

17 

30 

36 

58 

48 

42 

51 

58 

64 

65 

63 

58 

55 

49 

61 

60 

35 

49 

55 

67 

54 

38 

41 

67 

54 

38 

48.7 

MIN 

25 

32 

12 

0 

0 

18 

34 

30 

15 

12 

2  1 

31 

42 

47 

27 

9 

14 

16 

36 

35 

13 

4 

1  1 

30 

42 

35 

28 

32 

38 

28 

16 

23.7 

HELENA 

MAX 

42 

52 

49 

32 

2  5 

38 

47 

50 

39 

40 

50 

56 

63 

63 

61 

41 

34 

44 

56 

68 

70 

31 

43 

54 

59 

68 

62 

42 

64 

60 

41 

49.8 

MIN 

34 

30 

32 

12 

11 

16 

35 

38 

25 

20 

27 

35 

45 

52 

41 

1  8 

20 

23 

40 

54 

28 

15 

19 

30 

40 

41 

36 

35 

40 

40 

34 

31.2 

HOPE   3  NE 

MAX 

40 

48 

60 

35 

28 

34 

40 

49 

48 

4  7 

50 

57 

67 

67 

68 

49 

39 

48 

57 

64 

73 

33 

42 

53 

63 

69 

65 

43 

54 

67 

45 

51.7 

MIN 

24 

26 

32 

11 

1  1 

12 

19 

35 

26 

18 

20 

22 

43 

56 

46 

19 

20 

22 

22 

49 

32 

12 

14 

ie 

31 

50 

39 

38 

38 

36 

31 

28.2 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

MAX 

45 

58 

50 

25 

30 

34 

43 

49 

49 

49 

57 

59 

64 

65 

62 

38 

36 

53 

52 

65 

67 

38 

51 

56 

68 

62 

59 

43 

64 

62 

40 

51.4 

MIN 

26 

29 

24 

8 

8 

16 

32 

36 

24 

24 

23 

44 

54 

57 

37 

17 

24 

14 

43 

48 

20 

12 

21 

34 

44 

41 

36 

36 

42 

35 

28 

30.2 

See  reference  note*  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY  1939 


Day  Ol  Month 


15 


JONESBORO 
KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA    3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA  2  S 
MARKED  TREE 


MENA 

MONT  I  CELLO  3  S 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME   1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SU8STA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
PARIS 

PERRYV I LLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SI LOAM  SPRINGS 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


43  59 
27  26 


45  56 
31  27 


48  52 
25  25 


<>«  57 

25  28 


41  55 
28  29 


45  52 

32  29 


42  46 
31  30 


43  56 

29  32 


45  58 
21  31 


47  57 
31  29 


46  57 

29  27 


31  47 
16  29 


26     27  36 


30  39 
-  4 


48  40  36 
34     33  19 


25  25  39 

9  10  17 

37  34  37 

11  10  15 

27  31  35 

9  7  12 

16  27  35 
0-2 

27  24  39 

10  8  15 

27  20  40 
9  6  13 

24  28  34 

1  0 

28  34  36 
5  8  15 

27  30  38 

10  12 

27  28  34 


39  46 

22  25 


44  55 
31  30 


48  60 

24  31 


47  58 
24  31 


47  60 
23  21 


45  58 

27  25 


48  59 

32  29 


47  57 
32  28 


39  52 
30  25 


40  50 
32  29 


40  47 

25  25 


42  53 
21  30 


50  60 
33  23 


42  44 

33  29 


46  56 
28  24 


-  4 


41     53  37 


32     29  30 


40  44  52 
33     29  30 


49  40 

30 


35     33  24 


54  53  45 
35     41  25 


40      48  47 

32     37  23 


32  38 
11  12 


23  33 
5  17 


25  34 
-  1 


20     18  25 


35     30  35 


28  32 
10  11 


25  36 
8  14 


26  24 
1  5 


35  38 
12  17 


26     30  32 


20     20  40 


25     32  32 


24     28  34 


28  39 
12  17 


21     23  36 


27  33 
10  10 


27  31 
6  15 


25     25  35 


15     32  35 


45  50  37 

33  35  22 

41  40  38 

34  30  18 


53  46  41 

30  31  15 

42  45  45 

31  37 

55  52  41 

32  25 

49  45  45 

34  36  21 

46  42  50 

34  36  20 

43  40  37 
29  21  26 

55  46  40 

33  29  16 

40  56  36 

15  35  15 


20  34 

35  45 

20  35 

40  40  41 
35  34  20 

41  49  45 
14  39  21 

47  46  50 

35  41  28 

49  47  48 

32  33  20 

39  39  34 

32  30  16 

50  48  46 


51      41  46 

32     36  19 


52  61  39 
37     37  26 


50  46  38 
36     33  23 


41  39  39 
33     33  17 


43  50  53 
16     40  28 


20  21  32 

44  58 

18  24 

50  60 
9  16 

44  58  63 

21  24  40 

51  56  69 
16  24  42 

47  57  61 

15  15  29 

43  53  67 

9  15  29 

43  52  59 

19  26 


68  62 
51  37 


65     65  58 

38     50  25 


51     53  44 


48  57  60 
14     20  35 


53     60  64 


48     58  66 


49  58  60 
16     22  35 


40  51  54 

25  25  40 

47  56  65 

15  24  36 

40  46  56 

13  15  21 

52  51  59 

16  16  19 

50  49  58 

18  22  30 

43  53  62 

17  24 

46  52 

14  17  22 


57  66 
21  42 


38     48  45 


36     29  IS 


49  48  47 
31     36  20 


42  50  41 
19     36  25 


41  42  39 
34     36  21 


42  46  42 
34     32  26 


47  41 

30  17 


51  58  63 

18  28 

40  50 

12  17  27 


50  61  64 
16     18  32 


52  59  62 
13     14  39 


47  60  67 
21     25  39 


45  59  67 
19     24  36 


51 
17  28 


41     48  50 

22     21  29 


47  50  57 
20     21  23 


56  61 
27 


38     44  55 

19     20  29 


46  55  63 
18     20  33 


51  56  63 
17     29  39 


64  59 
48  35 


48  36  50 
19  22 


28  38 
12     10  20 


49  49 
19  27 


39  38 
15  16 


29  35 

8  20 


39  33 
16      19  20 


62      64  62 


67  67 
44  52 


66  63  59 
46     50  37 


53  55  47 
49  45 


64  63  56 
37     51  26 


68  65  60 
45     53  36 


61  65 
41  46 


67  69  67 
56     56  44 


62  66  65 
45  54 


38  31 
16  16 


34  43  55 
15  22 


37  31  52 
18  21 


55  68 
39  48 


50  58 
36  35 


54  70 
45  48 


63  73 
42  61 


51  68 
44  49 


50  61 

35  32 


52  67 
37  51 


47  67 
30  41 


39  40 
16  20 


30  28 
4      14  19 


27  34 
10     15  22 


40  28 
11  12 


48  40 

11      19  12 


47  38  45 
17  21 


36  37 
16     19  24 


47  32  33 
15  17 


46  51 

19     29  21 


33  32 
15     18  17 


48  66  68 
37     45  22 


65     70  60 


48  58 

38  42 

5  3  60  60 

36  33  12 

53  50  63 

23  34  27 

55  64  72 

12  47  31 

55  64 

29  49 

50  65 

37  38 

52  62 

20  44  26 


43  45 

12  20 


39  33 
14     19  13 


45     33  54 

13  19 


39  52 
23  22 


35  38  52 
20  23 


37  34 
19     19  25 


35  43 
25  25 


50  37  43 
19     20  21 


28     34  49 

9     16  20 


28  39 
12  18 


24  26 
11  12 


47  50  39 
35     38  25 


49  41 

35  25 


55 
25  37 


37  41  52 
21     22  28 


60  64 
40     50  43 


40  31 
16  21 


45  30 

19     19  23 


40  35 

16      20  20 


33  51 
18  27 


27  36  52 
10  15 


41  35 

19     25  21 


46  30  34 
18  20 


45  58 

17  26 


50  56 

9  20 


36  50  60 
11      17  32 


37     49  58 


34      44  56 


15     20  29 


43  54 
18 


49  59 
14  27 


36  49  59 
13     15  25 


30     52  57 


30     38  45 


64  74 
47  61 


48  66  62 
34  45  13 

49  65  66 

33  33 

52  68 


55  63  59 
38     44  22 


59  72 
45  58 


62  71  69 
43     60  21 


47  63  63 
35     34  19 


25     50  21 


21  48  35 
45     62  61 


51  64  60 
31     45  21 


49     63  71 


47  67 
38  41 


42      47  17 


46  61  42 
38     38  10 


54  66 
40  54 


47  60  69 
22     44  41 


63  53  44 
37      39  31 


68     47  38 

32     36  29 


67  65  45 
40     45  37 


69  70  61 
42      46  38 


67  67  61 
31      40  37 


65     65  49 

30      36  27 


60     69  57 

35     40  32 


59     54  44 

31      40  31 


67     60  54 


67     70  65 


68  64  54 
39     43  37 


38     45  35 


58  54  48 
32     45  28 


43     64      61  41 

35     39     36  28 


32     46  57 


32      41  53 


29  36  50 

10  10  17 

34  43  55 

13  18  28 

28  40  51 


37  50 

15  24 

48  56 

12  24 

53  52 


10     12  21 


49  62 

19  30 


14     21  28 


32     41  53 


40  36  54 
12     12  16 


45  47 

12 


15  16  20 

33  46  56 
12  16  24 

32  46 

14  19  21 

34  45  47 

-3  11  29 

31  45  58 

11  20  29 


75  65 
36  39 


68  69 
41  47 


67  70 
40  43 


41     68  45 

31     38     25  13 


43     64     48  35 

37     42     34  31 


49  65  64  45 
38     44     40  31 


64  63 

39      37  26 


40  63  55  45 
30     38     35  30 


36     37     33  23 


34      50     44  39 

26     32     22  25 


64  65 

36  34 


58  70  66 
27     43  39 


57     69  61 

37     50  37 


70  68 
50  54 


66  55  44 
43      39  37 


58  53  46 
32     37  28 


40      66  44 

32      37  27 


61  36  50 
37  41  30 

59  67  71 

27  40  46 

62  70 
29  48 

61  35  35 

42  34  27 

71  65 

43  42 


57  64  70 

32  44 

67  64 

36  38  35 

68  67 
42  41 

63  57  37 

44  34  28 

65  68 

37  43 


37  43  66  39 
29     33     30  20 


44     49     68  46 

38     37     39  29 


44  52  68  45 

37  36  38  30 

42  62  60  40 

30  39  35 

40  42  65 

35  35  33  24 

49  69  68  47 

39  47  41  31 


43     62     59  49 

23     35     31  27 


76  65 
43  31 


43  64  62  42 
37     43     38  32 


44  63  53  39 
37     42     33  31 


46  49  68  47 
37     40     46  35 


63  46 
36  30 


38     36     30  32 


38     45      64  41 

35     36     38  31 


5*e  rcferaoc*  notoB  following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 

CONTINUED 


Station 

Day 

Ot  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  • 

12 

13 

1 4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SUBIACO 

MAX 

47 

60 

53 

25 

31 

33 

49 

46 

46 

49 

56 

63 

67 

66 

62 

35 

30 

52 

48 

68 

64 

33 

49 

54 

67 

59 

48 

44 

68 

65 

40 

50. 

9 

M  IN 

25 

30 

12 

5 

4 

15 

31 

35 

21 

24 

21 

36 

51 

52 

35 

14 

2  1 

15 

35 

39 

19 

8 

14 

25 

35 

45 

35 

31 

41 

28 

25 

26 

7 

TEXARKANA  WB 

A I RPORT 

49 

60 

45 

28 

35 

40 

55 

4  6 

46 

51 

59 

66 

6U 

68 

65 

36 

53 

58 

65 

73 

66 

36 

92 

61 

70 

63 

45 

49 

68 

50 

41 

54 

0 

H  I  N 

25 

33 

18 

12 

13 

20 

38 

37 

28 

25 

30 

47 

56 

55 

30 

20 

31 

24 

48 

62 

20 

14 

20 

36 

49 

45 

36 

39 

49 

35 

33 

33 

2 

TURNP IKE 

32 

49 

34 

20 

24 

28 

45 

;a 

42 

48 

52 

55 

56 

55 

29 

31 

45 

45 

52 

59 

30 

41 

43 

57 

56 

39 

38 

57 

56 

43 

4 

M  I N 

20 

Z  8 

10 

-  4 

1 

14 

21 

17 

20 

29 

40 

45 

49 

28 

7 

12 

15 

38 

36 

10 

2 

21 

31 

40 

36 

30 

32 

30 

19 

23 

4 

WALDRON 

47 

58 

55 

22 

33 

37 

55 

51 

47 

55 

59 

62 

67 

65 

64 

38 

37 

55 

52 

68 

67 

40 

52 

54 

68 

65 

45 

46 

69 

63 

42 

52 

9 

M  IN 

19 

26 

1  6 

4 

3 

16 

35 

it 

20 

14 

1  6 

33 

46 

56 

36 

1 6 

1  9 

15 

38 

45 

16 

7 

13 

24 

4  1 

35 

32 

35 

41 

29 

22 

26 

1 

WALNUT  RIDGE 

39 

51 

36 

21 

22 

36 

42 

38 

38 

40 

50 

62 

66 

60 

58 

30 

35 

44 

49 

67 

67 

32 

42 

51 

61 

46 

37 

43 

60 

41 

38 

45 

2 

M  I N 

32 

30 

13 

6 

5 

15 

35 

26 

19 

18 

24 

37 

46 

52 

21 

1  4 

1  4 

27 

36 

35 

14 

11 

20 

28 

37 

35 

29 

26 

40 

31 

28 

25 

9 

WARREN 

MAX 

47 

57 

53 

32 

32 

38 

52 

55 

43 

48 

57 

67 

69 

66 

63 

42 

4  3 

53 

63 

72 

72 

37 

47 

61 

67 

70 

61 

45 

64 

62 

41 

54 

2 

HIN 

31 

2  7 

31 

14 

12 

1  1 

37 

-0 

25 

17 

25 

42 

51 

53 

41 

22 

44 

61 

29 

14 

16 

28 

43 

46 

38 

37 

43 

39 

32 

32 

0 

WHITE  ROCK 

MAX 

33 

«e 

39 

16 

22 

27 

44 

43 

42 

4* 

50 

55 

55 

55 

54 

27 

2a 

42 

44 

57 

56 

28 

41 

43 

55 

52 

46 

34 

60 

52 

44 

43 

I 

M  I  N 

18 

26 

6 

-  6 

13 

26 

25 

18 

27 

30 

42 

51 

52 

25 

7 

1  3 

18 

37 

4  1 

8 

2 

20 

32 

40 

46 

29 

30 

33 

24 

25 

24 

7 

WILSON 

MAX 

41 

43 

42 

22 

25 

43 

41 

46 

32 

37 

52 

59 

67 

66 

61 

38 

32 

41 

40 

65 

68 

30 

43 

52 

56 

57 

42 

48 

61 

60 

45 

46 

9 

MIN 

34 

29 

S 

2 

9 

32 

31 

18 

15 

21 

31 

45 

49 

32 

12 

13 

24 

28 

32 

18 

10 

17 

24 

34 

39 

30 

34 

36 

34 

29 

25 

6 

WYNNE 

MAX 

43 

53 

45 

24 

22 

41 

40 

43 

35 

42 

52 

57 

65 

65 

61 

38 

32 

34 

50 

68 

68 

31 

43 

55 

60 

60 

48 

63 

61 

39 

47 

9 

MIN 

30 

30 

23 

9 

6 

13 

34 

34 

2  3 

17 

25 

45 

48 

50 

36 

16 

16 

20 

37 

46 

24 

13 

18 

30 

36 

46 

31 

36 

35 

2  8 

26 

6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a  -  p 
&°< 

Blakely  Mountain  Dam 

EVAP 

* 

.01 

* 

* 

» 

* 

.07 

.01 

.02 

• 

• 

* 

.09 

.04 

• 

• 

.30 

.02 

.03 

.14 

.08 

1.04B 

WIND 

23 

23 

46 

101 

44 

29 

20 

14 

64 

25 

14 

18 

5 

7 

31 

134 

56 

20 

34 

19 

OB 

112 

24 

14 

8 

19 

13 

22 

26 

66 

31 

1130 

Hope  3  NE 

EVAP 

.03 

• 

« 

.  57 

.06 

.04 

.00 

.  19 

* 

.19 

.  10 

.05 

.03 

.04 

.06 

1.69B 

WIND 

31 

34 

40 

61 

36 

11 

9 

24 

81 

14 

13 

18 

52 

47 

90 

127 

30 

25 

62 

52 

82 

8 

6 

36 

42 

31 

20 

10 

59 

40 

1237 

Narrows  Dam 

EVAP 

* 

• 

• 

• 

.29 

.00 

.06 

* 

* 

* 

.15 

.07 

.03 

.03 

.03 

.06 

WIND 

31 

24 

34 

45 

32 

23 

20 

41 

51 

19 

18 

20 

18 

30 

55 

94 

43 

15 

50 

60 

106 

88 

22 

17 

21 

31 

24 

17 

34 

48 

32 

1163 

Nimrod  Dam 

EVAP 

• 

.1)3 

• 

• 

* 

* 

• 

• 

• 

.11 

.01 

* 

• 

.07 

.01 

• 

• 

* 

.17 

.01 

.00 

.02 

.01 

.03 

O.SOB 

WIND 

8 

S 

16 

6 

3 

6 

4 

5 

11 

6 

12 

9 

4 

17 

11 

37 

15 

7 

13 

22 

36 

IK 

5 

7 

10 

14 

6 

8 

12 

32 

8 

376 

Stuttgart  9  ESE 

EVAP 

.00 

.  11 

* 

* 

• 

• 

« 

.18 

.00 

.03 

.00 

• 

• 

* 

.02 

.09 

• 

• 

4 

4 

.23 

.07 

.02 

.02 

.04 

.04 

0.85 

WIND 

90 

8  3 

'13 

22 

108 

54 

13 

88 

88 

24 

38 

69 

52 

hi 

69 

118 

98 

138 

51 

108 

181 

228 

97 

42 

59 

87 

7  2 

5 

100 

135 

81 

2554 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 


Batesville  L  and  D  No  1 

Blytheville 

Brinkley 

Camden  1 

Conway 

Devils  Knob 

Eureka  Springs 

Fayetteville  FA A  Airport 

Flippin  FAA  Airport 

Fort  Smith  WB  Airport 

Gilbert 

Gravet  te 

Hot  Springs  1  NNF. 
Jonesboro 

Little  Rock  WB  Airport 

Harianna  2  S 

■en* 

Newport 

Ozark 

Pine  Bluff  FAA  Airport 

Prescott 

Sogers 

Russellville 
Searcy 

Stuttgart  9  ESE 
Texarkana  WB  Airport 
Waldron 

Walnut  Ridge  FAA  Airport 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


ARKANSAS 
JANUARY  1959 


Day  of  month 


S     6     7     8     9     10    11     12    13    14    IS    16    17  18 


27    28    29    30  31 


S*«  r»f«r»nc*  notes  following  Station  Ictdat. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

I 

U 

[tude 

§ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

3 

LONG 

I 

I 

1 

|i 

ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 

■JOb* 
01  30 

onfc 
0150 

SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

39  OA 

3*  48 

3*  AT 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

624 
256 
755 
85* 

3P 

7* 

7A 
5P 

7* 
'A, 

c 
c 
c 

james  v,  williams 
ruby  b.  owens 
little  rock  waterworks 
reba  y.  swaim 
alta  f,  garner 

ANTOJNE 
A PL  IN  1  W 
APPLETON 
ARKADELPH1A 

Dies 

0  19b 
0220 
02  3* 

PIKE 
PERRY 
POPE 
CLARK 

3*  02 
3*  18 
31  21 
1*  07 

93  00 
92  53 

91  12 

285 
400 
522 
200 

bV 

IA 

TA 

7  A. 

M 

c 

c 
c 

DREW  A.  LANS 
HOBART  WATTS 
JOHN  A*  JONES 
T  ILLMAN  E.  LAWRENCE 

ASHDOWN 
ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATESVlLLE  L  lv£ STOCK 

0  3  00 

03i  ) 
o*sa 

LITTLE  RIVER 
HOWARD 
WOODRUFF 
WHITE 

INDEPENDENCE 

33  AO 
3*  19 
31  16 
11  18 

93  5B 
91  22 
91  34 
91  *7 

329 

960 
218 
2  30 

7P 

bp 

9A 

7P 
7A 
7A 

if 

9A 

c 
c 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 
ARRA  0.  PARKER 
CECIL  WILLIS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESV I LLE  L  ANO  0  NO  1 
BEAR  CREEK  LAKE 
BEATY  LAKE 
BEAVER  1  SE 

0*96 

on; 
05IB 
01  30 

INDEPENDENCE 
LEE 

ST  FRANCIS 
CARROLL 

3*  45 
3*  43 

35  05 

36  26 

90  *2 

91  33 

277 
220 
400 
930 

IP 

7A 
IP 

7A 

C  H 

c 
c 

VANES  J.  MIT  CHUM 
U  S  FOREST  SERVICE 
L.  G.  ADAM SON 
HARVEY  E.  SKELTON 
MARVIN  MORRISON 

BEECH  GROVE 
BEEOEv 1 LLE 
BENTON 
BENTONV ILLE 

Olib 

Olbb 
061  i 

GREENE 
JACKSON 
SALINE 
BENTON 

36  09 

35  26 
1*  33 

36  22 

91  06 

92  37 
94  13 

93  37 

298 
221 
285 
1295 

IP 
6P 

OA 

8A 
6A 

7A 

7A 

B.  B.  HAMMOND 
P.  M.  BRECKENR 1DGE 
ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
DAVID  L*  ST1DHAM 

BIG  FORK 

BIG  LAKE  OUTLET 

BLACK  ROCK 

BLAKELT  MOUNTAIN  DAM 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 

06  7b 
07*6 
07b* 

0798 

POLK 

MISSISSIPPI 

LAWRENCE 

GARLAND 

34  29 

35  51 

36  07 

90  08 
»1  06 
93  11 
93  39 

1100 
228 
259 
426 

8A 

7A 
7A 

8A 

6A 

c 
c 

ANNA   M.  LILES 
N.   W.  DOUGLAS 
LEE  W.  MCKENNE Y 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVILLE 
BOONEV 1 LLE  6  NW 
BOONEVlLLE   7  Nt 
BOONEVlLLE  6  NNE 

HOC  t, 

082S 
B526 

09?  7 

NEVADA 

MISSISSIPPI 
LOGAN 

33  41 
35  56 
35  12 
31    1  3 

89  55 
93  39 
93  50 

360 

252 

730 

7A 
1A 

c 
c 
c 

CATHERINE  WHITE 

IVY  H.  CRAWFORD 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SO  1 L  CONS  SERV ICE 

BOONEV ILLE 
BOTK IN6URG  2  S 
BOUGHT ON 
BRADFORD 
BRANCH  A  NW 

■..0*2 

■J  8*  8 
08  72 
0  88  7 

LOGAN 
VAN  BUREN 
NEVADA 
WHITE 

35  09 

31  39 
33  12 

35  25 

92  30 

91  28 
9*  00 

511 
1200 
235 
2*0 
*70 

1* 

7A 
7A 

c 
c 

c 

CLEO  E.  YANDELL 
THOMAS  N.  PEARSON 
IRIS  ELMORE  WICKER 
MARSHALL  HICKMOM 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  DAM 
BURDETTE 

0888 
0  '36 
1010 

10  2  0 
10  5.2 

FRANKL IN 

NEWTON 

BAXTER 
MISSISSIPPI 

35  16 

34  53 

35  52 

36  22 
35  49 

93  59 

91  12 
93  30 

92  34 
89  57 

500 
205 
2578 
*60 
2*0 

7P 

7P 
7A 

6F 

c 

C  H 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICHARD  K.  NEIS 
BEULAH  F.  FOWLER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  2 
CAMP  CHAFFEE 

1102 

I  1  1  2 

I I  1? 
1  15* 
1  17? 

PULASKI 
IZARD 
OUACHITA 
OUACHITA 
SEBAST IAN 

34  57 
36  07 

33  35 

35  18 

92  04 
92  08 
92  49 
92  51 
94  18 

269 
400 
1  16 
155 
419 

7* 

8A 

IP 
7A 
TA 

HA. 

c 

B.  M.  WALTHER 
AUSTIN  D.  HARRIS 
LEONARD  B.  DILWORTH 
E01TH  Z.  LEHMAN 
CECIL  tt  STAMPS 

CARLISLE    1  SW 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 
CLARKSV ILLE 
CLINTON 

122* 
1218 
1**2 

1*9? 

LONOKE 
GARLAND 
MONROE 
JOHNSON 
VAN  BUREN 

3*  47 
34  27 

34  41 

31  28 

35  35 

91  45 
93  01 

91  18 

92  28 

235 
405 
172 
436 
510 

6F 

■A 

TA 
fep 

c 

JOHN  L.  TAIT 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

B.   F •  NORTHERN 

OR.    IRVING  T.  BEACH 

EARL  fa  -  RIOD1CK 

COMBS  3  SE 
COMPTON  2  NE 
CONWAY 
COMING 

1  s  u 

1182 
1  19b 

1632 
1  bbb 

MADISON 
NEWTON 
FAULKNER 
CLAY 

35  48 

36  06 

35  05 

36  24 

93  40 

93  18 
92  28 
90  35 

94  25 

1400 
2166 
316 
293 

5.  Pi 
^P 

5F 
7A 

7A. 

c 
c 

C  H 

MAUDE  C.  BRASHEARS 
WILLIAM  L ■  B1NAM 
CLARENCE  S.  WILLIAMS 
LAURA  POLK 
JOE  C.  ALLEN 

CROSSETT   T  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 
CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 

1  710 

1  Ibti 

i  ei «. 

182  9 

ASHLEY 
PULASKI 
LINCOLN 
PIKE 

FAULKNER 

33  02 

34  43 
34  05 
34  1* 

92  25 

91  35 

93  44 

92  25 

175 
380 
176 
629 

IF 

» 

5P 
7A 
M 
7A 

7A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 
B  ILL  IE  JO  YOUNG 
CUMMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEDDER 
W ILL  I AM  A.  BROWN 

DANVILLE 
DANVILLE  SCS 
DARDANELLE 
D£  QUEEN 

L595 
153)9 

I  V*  8 

196Q 

YELL 
YELL 
YELL 
SEVIER 

35  03 
35  OA 
35  13 
34  02 

93  24 

93  09 

94  21 
91  26 

370 
370 
330 
420 

IP 

'A. 

7A 

7A 

8A 

J.  A.  NOUDY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

GERALD  GOOOIER 

0.   TUCKER  VASSER 

DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DUMAS   1  ESE 
DUMAS 

(EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

1982 

2  1*8 

2  110 

i  ioo 

PRAIRIE 
JOHNSON 
DESHA 
DESHA 

34  58 

35  43 
33  53 
33  53 

93  24 
91  29 

91  30 

92  48 

204 
2350 
162 
165 
252 

7* 

IP 

MJD 

7A 

n 

NIC 

c 

C.   J.  RISTER 

CORNEL  I A  H.  DICKEY 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

U  S  FED  AVIATION  AGENC  7 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE   1  NE 
FAYETTEV ILLE 
FAYETTEVILLE   FAA  AP 
FAYETTEV ILLE  EXP  STA 

:  ibb 
?**? 
2*43 

:*** 

CARROLL 
SHARP 

WASHINGTON 
WASHINGTON 
WASHINGTON 

36  24 
36  05 
36  05 
36  00 

91  37 
94  10 
9*  10 
94  10 

1465 
490 
1370 
1253 
12  70 

6P 

"id 

5F 

1 A 

TP 

C  H 

MABEL  F.  SPRAY 

CP MA  WOLFE 

CHARLES  F.  FORD 

U  S  FEO  AVIATION  AGENC  T 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FLIPP1N  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

,'1*0 
2  1** 
2  1b* 
217* 

MARION 
DALLAS 

LITTLE  RIVER 
ST  FRANCIS 

36  18 

33  43 
35  01 

92  31 
9*  2* 
90  47 
94  22 

700 
280 
400 
261 

MID 

5P 

"ID 

NID 

5P 

MID 

c 

C  HJ 

U  S  FED  avi  ai  ION  AGENC 1 
ARKANSAS  FORESTRY  COMH 
LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS   A.  MOORE 
U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

2670 
?7b0 
2  '94 
?B4? 

CRAWFORD 
HEMPSTEAD 
WHITE 
SEARCY 

35  39 
33  37 
35  07 
35  59 

93  48 

91  26 

92  63 

93  33 

793 
260 
200 
59? 

SP 
bP 

7A 

8  A 
1 A 
7A 

a* 

C  H 

JAMES  L.  CR 1  ST  EE 
INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 
C.  ELI  JORDAN 

GRAVELLY  2  ESE 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST  A  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOO 

2  930 
29*b 

2*62 
29T6 

YELL 
BENTON 
CARROLL 
FAULKNER 

36  52 
36  24 
36  16 
35  1* 

94  28 

93  22 
92  23 

94  IS 

12  50 
1300 
36C 

SS 

7A 
SS 
7A 
8A 
7* 

WILLIE  PENDERGRASS 
GLENN  S.  JUSTICE 
RALPH  L.  SANTA 
MARVIN  C.  CANTREl ' 
DOROTHT  N*  BEEN 

GUROON  3  E 

HAMBURG 

HAMPTON 

HARDY 

HARRISON 

3.-138 

so  v  e 

3132 
3  1b* 

CLARK 

ASHLEY 

CALHOUN 

SHARP 

BOONE 

33  54 
33  1* 
33  32 
36  19 
36  16 

91  48 

92  26 
91  29 

93  07 

290 
17T 
202 
362 
1150 

bp 

7A 
6  p 

8A 
7A 

c 

ROY  S.  ROBBS 

A.   JAMES  LINDER 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

THERESA  DONALDSON 

BEA  GRAY  beene 

HEBER  SPRINGS  3  NE 
HE6ER  SPRINGS  3  SW 
HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  W 

12  SC 
12  31 
12*? 
3218 

CLEBURNE 
CLEBURNE 
POPE 

PHILLIPS 

35  32 
35  28 
35  28 
34  32 

92  03 
92  58 
90  35 
92  16 

523 

355 
20C 

6P 

7A 
7A 

7A 
7A 

c 

LESTER  B.  LOGAN 
WAYNE  STARK 
NRS.  BOB0V  A.  BRYAN 
CHARLEY  M.  FRIOOELL 
LUCY  A.  BENTZIEN 

HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORAT 1 0 

HOT  SPRINGS   1  NNE 
HUNTSV I LLE 

3**2 
3*6b 

3  1*  0 

HEMPSTEAD 
MONTGOMERY 
SEVIER 
GARLAND 

33  43 
3*  22 

33  56 

34  31 

93  41 

94  22 
93  03 
93  44 

375 
700 

337 
7K 

5P 

7A 
TA 
6A 
IP 

TA 

'. 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
LONA  A.  SHIELDS 
EL  IZABETH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
NAY  PEARL  MARKLEY 

HUTTIG  DAM 
INDEX 
JASPER 
JESS I EV I LLE 
JOHES8OR0 

3116 
318* 

370- 
3  7  3* 

UNION 

LITTLE  RIVER 
NEWTON 
GARLAND 
CRA1GHEA0 

33  02 
33  35 
36  01 
3*  42 

92  05 
94  03 

93  11 
93  04 
90  42 

60 
300 
637 
73( 

t,P 

6A 

7A 

7A 
7A 

» 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  £ .  MCDOWELL 
LOTTIE  8.  OAVIS 
LURA  a.  SYKES 
BENEDICT 1NE  SI STERS 

KEO 

K INGSLAND  1  SSE 
LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LAMAR  2  SW 

3  90* 

*0I0 
*0I9 

LONOKE 

Cleveland 
craighead 

PULASKI 
JOHNSON 

34  36 
33  50 

35  49 
3*  51 

35  26 

92  DO 
92  16 
90  26 

92  26 

93  25 

230 
214 
230 
305 
550 

7P 

7P 

7A 
8* 

c  . 

R.  A.  WALLER 
ARKANSAS  FORESTRY  COMH 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 
LEOLA 

'LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

*060 
*  Mb 

*2*e 

BOONE 
CRAWFORD 
GRANT 
PULASKI 

36  24 
35  42 
34  10 
34  44 

93  51 
92  54 

94  19 
92  35 
92  14 

71( 
1000 
261 
257 

7P 

7A 
7P 
7A 
7A 
■  10 

C  HJ 

mabel  l.  Forrester 

F.  Ha  KELLOGG 
IDA  G.  RAMEV 
J.  R.  RHODES 
U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 

MAGNOLIA  5  N 

*210 
»36b 
*52fl 

*i*e 

.110 

PULASK 1 

NEWTON 

ST  FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 

34  46 

35  46 

35  00 
33  19 
33  20 

92  19 

93  05 
90  43 
93  14 
93  13 

512 
2007 
215 
315 
360 

60 

MIC 

7* 
7A 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LOLA  I.  DOLLAR 

JAMES  C.  HOOGES 

EARL  E.  GRAHAM 

Sw  gas  ANO  ELECTRIC  CO 

t  DEA I HAGS  COOK:     1.  AREA IB AS    2.  MISSISSIPPI     3.  00 AC HIT A    4.  tZD    3.  8AIHT  FBABCIB    6.  8 ALIO    7.  TB1TI 


STATION 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

1 

W 

ITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

3 

LONG 

TEMP. 

PRECIP. 

1 

SPECIAL 

HALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I ANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 

kiti 

»572 
*b36 
*61* 

-666 

HOT  SPRING 
FULTON 

LEE 

POINSETT 

34  23 
36  29 

34  4* 

35  32 

91  32 
90  46 
90  25 

92  38 

690 
234 
229 
1050 

SS 

6P 

6P 

SS 

7ft 
6P 

7A 

C  H 

RADIO  STATION  K80K 
JOHN  H.  MO  EE 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
JOHN  F.  SHEARON 
M  INN  I E  HORTON 

MARVELL 
MAUMEE 
MELBOURNE 
MENA 

MONT ICELLO  3  S 

*b96 
*7*b 

6796 
4900 

PHILLIPS 

SEARCY 

IZARD 

POLK 

DREW 

34  33 
36  03 
36  04 
34  36 
33  33 

92  39 
91  54 
94  15 
91  46 

610 
1207 
265 

SP 

7A 
SP 

C  H 
C  H 

ERNEST  H.  PUCKETT 
HELEN  E.  ADAMS 
1  VAN  L.  SHRADER 
RICHARD  W.   ST.  JOHN 
RAD  10  STATION  KHBM 

MONTROSE 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 

*93* 

4931 
*vse 

ASHLEY 
CALHOUN 
CONWAY 
MONTGOMERY 

33  19 
33  19 
35  07 
3*  33 

92  27 

92  45 

93  38 
93  41 

2  60 
663 
2  BOO 

IP 
IP 

'A 

C 

C  H 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
EMMA  S.  LEAVELL 
WILLIAM  Ei  BLACK 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME   I  NMW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

10*6 

50  T2 

11  10 

BAXTER 
BAXTER 
STONE 

36  20 
36  20 
35  52 
35  34 

92  23 

92  06 
9*  01 

93  43 

800 
766 
500 
425 

8A 

6A 

7A 
8A 

8A 
OA 

c 
c 

RAO  10  STATION  KTLO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NELL  A.  TAPLEY 
HENRY  G.  ARV1N 

NASHVILLE  PEACH  SU8STA 
NASHVILLE  SCS 

NEWHOPE   3  E 
NEWPORT 

5112 
5114 
1118 
5174 

1186 

HOWARD 
HOWARD 
HOWARD 
PIKE 

3*  00 

33  57 

34  07 
3*  14 

35  36 

93  51 
93  52 
93  50 
91  17 

373 
550 
850 
225 

5$ 

7A 

7A 
7A 
7A 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
EDNA  J*  WEST  FALL 
ELSIE  F.  WARD 
LUTHER  D.    SUMMERS  >  JR 

NIMROD  DAM 
NORFOR*  DAM 
ODELL   3  N 
ODEN  2  W 
OKAY 

5200 
1^28 
131* 
5358 
5376 

PERRY 

BAXTER 

WASHINGTON 

MONIGOMEHY 

HOWARD 

34  57 
36  15 

35  *8 
34  3B 
33  46 

93  10 

92  11 

94  24 

93  48 
93  53 

425 
1500 
800 

iP 

7A 
5P 

6A 

c 

C  ' 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  RENZO  HURST 
JOAN  S.  GRESHAM 
J,  T.  HARGIS 

OSCEOLA 
OWENSVILLE 
OZARK 
OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

1*8') 

S501 
ill* 
5562 

MISSISSIPPI 
SALINE 
FRANKL IN 
JOHNSON 
GREENE 

35  43 

34  37 

35  29 
35  38 

92  49 

93  50 
93  27 
90  26 

500 

1900 
276 

6P 
4P 

6A 

6A 
7A 

H 

THOMAS  F-  MCKINION 

BURNS  WAKEFIELD 
MAURICE  R.  BRANDT 
RADIO  STATION  KDRS 

PARIS 

PARIS  *  WSW 
PARKIN  2  W 
PARKS 

Parthenon 

117b 

J»77 

}lHO 
119  1 

5602 

LOGAN 
LOGAN 
CROSS 
SCOTT 
NEWTON 

35  18 
35  16 
35  16 
3*  48 
35  57 

93  46 
90  35 
93  57 
93  15 

410 
775 
222 

925 

7A 
7A 

c 

FRANK  TAYLOR 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
C0R1NE  D.  GARDNER 
BOMAR  K.  HANSARD 
ARTHUR  B.  CARLTON 

PERRYVlLLE 
PINE  BLUFF 

PINE    BLUFF    FAA  AIRPORT 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 

5694 

S  '6' 

PERRY 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

RANDOLPH 

35  00 

3*  10 
3*  35 

36  16 

92  49 

92  00 
91  56 

93  54 

325 
215 
205 
840 
330 

5P 
7P 

HH 
5P 

TA 
MID 

7i 

c 

FRANCIS  FINKBEINEft 
MRS.    EMMA  GRESHAM 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
J.   R.   HUDDLE ST ON 
BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 
PYATT    1  NNW 
RATCLIFF  2  S 

v-o  i. 
3910 

1970 
6001 

ASHLEY 
NEVADA 
NEVADA 
MARION 
LOGAN 

33  1* 

33  *8 
36  16 
35  17 

91  30 
93  23 

92  51 

93  53 

122 
318 
318 

4  5C 

7A 
7A 

7A 
7A 

c 

PEARL  NEWTON 
Rt  P.  HAM8Y 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

ONA  V.  MCLEAN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF  5  NE 
RATCLIFF  5  NNW 
RATCLIFF 
RAVANA    1  NE 
REMMEL  DAM 

6006 

6007 
6O0( 

60  1  b 

f,  1  0  ? 

FRANKL IN 

FRANKL IN 

LOGAN 

MILLER 

HOI  SPRING 

35  21 
35  22 
35  18 

33  0* 

34  26 

93  49 
93  55 

93  53 

94  02 
92  54 

420 
460 
463 
250 
315 

TA 

c 
c 

c 
c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

LULA  M.  WEEKS 

BONNY  L.  ALLEN 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

RISON 
ROGERS 

RUSSELLV ILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 

6174 
6352 

fi  i  >, 

6380 

CLEVELAND 

BENTON 

POPE 

ARKANSAS 
CLAY 

36  20 

35  16 
34  23 

36  27 

92  11 

93  08 
91  08 
90  08 

231 
1387 
360 
200 
300 

55 
SP 

BA 

8A 

SS 

SP 
7A 

5P 

H 

J.  H.  YANEY 

HOWARD  FOWLER 

WM.   W.  SPAULDING 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

WILLIAM  S.  BUCKLEY 

SALEM 
SEARCV 

SHER10AN  TOWER 
SHIRLEY  3  SE 
SILOAM  SPRINGS 

610  6 
blbt 

FULTON 
WHITE 
GRANT 

BENTON 

36  23 
35  15 
3*  27 

35  38 

36  11 

91  4* 

92  21 
92  17 
9*  33 

24! 
290 
910 
1150 

IP 

7P 

TA 
7A 
6P 
7A 
7* 

JAS.  B.  CALDWELL 
AO  AM  C.  MELTON 
ARKANSAS   FORESTRY  COMM 
MAUD  H.  BRADFORD 
JOHN  BROWN  UNIVERSITY 

SPARKMAN  *  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  j 

STEVE 

STUTTGART 

(  '6  8 
6  80* 
6H20 

6911 

DALLAS 
LAFAYETTE 
LINCOLN 
YELL 

ARKANSAS 

33  55 
33  22 

33  5* 
3*  53 

34  29 

92  *8 

93  30 
91  5) 
93  19 
91  32 

260 
2  70 
392 
662 
214 

bP 

TA 
7A 
7A 
7A 
TA 

MARGARET   F.  GORDON 
HUBERT  BAKER 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
T.   P.  SIMS 
GEORGE  L.  CLARK 

STUTTGART   9  ESE 

SUBIACO 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station  Box  1819  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "u.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
result   in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 


In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C      Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J      "Supplemental  Data"  Table. 


Other  Reference  Notes 


No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B       Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents. 
Government  Printing  Office,   Washington   25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA.  NATIONAL 
SUMMARY,    either  of   which   may   be   obtained   from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  Indicated  above,  price 
15  cents. 
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19 

709 

0 

2 

1  7 

0 

2.28 

.69 

14 

3.0 

3 

5 

9 

1 

0 

DIVISION 

42.5 

1.9 

2.01 

2.22 

.8 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

54.9 

33.4 

44.2 

72 

17 

19 

21 

578 

0 

0 

1  5 

0 

5.76 

2.08 

14 

.0 

0 

9 

4 

1 

BENTON 

55. 9M 

32. 7M 

44. 3M 

75 

17 

17 

21 

571 

0 

0 

13 

0 

8.09 

4.40 

14 

.0 

0 

8 

4 

2 

BLAKELY   MOUNTAIN  DAM 

AM 

53.  5M 

31.8 

42.  7M 

75 

18 

18 

21 

617 

0 

0 

If. 

0 

6.83 

3.81 

14 

.0 

0 

!0 

2 

1 

CONWAY 

55.1 

33.3 

44.2 

2.0 

73 

17 

17 

6 

574 

0 

0 

15 

0 

6.06 

1.49 

2.73 

14 

T 

0 

9 

3 

2 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

55.6 

35.6 

45.6 

1.9 

74 

17 

22 

21 

533 

0 

0 

1  1 

0 

8.68 

4.32 

4.34 

14 

T 

0 

8 

4 

2 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

R/  / 

53.8 

36.3 

45.1 

0.5 

74 

17+ 

24 

21  + 

550 

c 

0 

1  1 

0 

7.  10 

3.04 

2.45 

13 

T 

T 

5  + 

4 

3 

MALVERN 

55. 5M 

32. 7M 

44. 1M 

76 

17 

16 

21 

578 

0 

0 

15 

0 

7.49 

2.56 

13 

T 

0 

8 

5 

2 

MORR I LTON 

54.7 

33.3 

44.0 

0.4 

73 

17 

18 

6 

580 

0 

0 

15 

0 

D  4.31 

.37 

1.76 

14 

.2 

0 

9 

2 

2 

NIMROD  DAM 

AM 

53.3 

29.6 

41.5 

74 

18 

16 

21+ 

654 

0 

0 

21 

0 

3.57 

1.60 

14 

T 

0 

7 

2 

1 

PERRYVILLE 

56.1 

33.1 

44.6 

0.0 

76 

17 

13 

6 

563 

0 

0 

1  <. 

0 

4.90 

1.37 

1.69 

14 

.0 

0 

9 

3 

2 

SHERIDAN  TOWER 

55.3 

35.6 

45.5 

75 

9 

18 

21 

54  2 

0 

0 

13 

0 

5.82 

.0 

0 

DIVISION 

44.2 

1.4 

6.24 

1.92 

T 

See  reference  cotes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


Slarion 

Tern 

perat 

ure 

Precipitation 

Average 

Maximum 

*?  1 
t  = 
<  S 

1 

I 
< 

□ 
a 

J  1 

E  e 

Highesr 

2? 

Q 

e 

J 

Q 

e 

1 
a 

No.  o 

Days 

Tolal 

Or  % 
|  3  5 

See 

Q  <T  r? 

a 

Snow,  Sleer 

No  ol  Dan 

Max 

Mm 

Total 

£  3 
>  o 
i  S 

Date 

'  s 
1 

s 

o 

S 
B 

i 

hi 

hi 

s  % 

:b.  i 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

54.  1 

36.0 

4  5.1 

- 

0.6 

72 

10 

19 

21  ■ 

552 

0 

0 

n 

0 

5.13 

.33 

1.76 

14 

T 

0 

8 

3 

2 

DES  ARC 

AM 

52.  6 

32.5 

42.6 

72 

10 

20 

6 

622 

|? 

1  6 

8.63 

3.50 

14 

.0 

o 

1  0 

HELENA 

55.6 

37.6 

46.6 

0.1 

71 

17+ 

20 

21 

507 

J: 

4.02 

-  .74 

1.34 

13 

T 

T 

6 

6 

3 

1 

KEO 

54.8 

34.3 

44.6 

74 

17+ 

20 

21 

565 

o 

*: 

5.06 

1 .  62 

14 

0 

8 

5 

2 

MAR  I  ANNA  2  S 

54.5 

35.7 

45.1 

- 

0.2 

71 

10 

19 

21 

551 

5.24 

.70 

2.05 

14 

{. 

0 

8 

1 

SAINT  CHARLES 

AM 

54.3 

35.5 

44.9 

73 

18  + 

22 

21 

559 

3.65 

1.10 

15 

.0 

0 

7 

3 

1 

STUTTGART 

55.  7M 

37.1 

46. 4M 

0.2 

74 

17+ 

21 

21 

520 

- 

0 

3.49 

-  1.21 

1.34 

15 

•  0 

0 

6 

1 

STUTTGART   9  ESE 

AM 

52.0 

72 

21 

21 

609 

13 

4.27 

1.44 

15 

.0 

0 

7 

4 

1 

WYNNE 

54.5 

34.0 

44*3 
* 

71 

in 
10 

13 

6 

572 

0 

0 

1  3 

0 

6.23 

2.27 

14 

.  3 

0 

8 

4 

2 

DIVISION 

44  7 
* 

1.1 

5.08 

.42 

T 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

58.8 

36.9 

47.9 

77 

18+ 

22 

21  + 

474 

Q 

1  0 

5.  16 

2.50 

14 

.0 

0 

8 

3 

( 

DE  QUEEN 

57,8 

35.6 

46.7 

78 

17 

22 

6 

506 

o 

o 

1  0 

o 

4.92 

2.58 

14 

.0 

0 

9 

1 

1 

HOPE  3  NE 

AM 

55.9 

34.9 

45.4 

1.4 

77 

18 

21 

21 

54  3 

0 

1 

1  3 

o 

4.79 

.38 

1.82 

14 

.0 

0 

9 

4 

1 

MOUNT  IDA 

56.1 

31.8 

44.0 

- 

0.2 

76 

17 

15 

6 

584 

0 

o 

o 

4.81 

.53 

2.35 

14 

.0 

0 

10 

2 

1 

NARROWS  DAM 

AM 

55.5 

31.8 

43.7 

77 

18 

19 

21  + 

589 

o 

o 

\  7 

o 

6.43 

3.  74 

14 

.0 

0 

9 

3 

1 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

AM 

54.3 

33.5 

43.9 

75 

18 

22 

21 

583 

o 

o 

\  7 

o 

5.86 

3.36 

14 

T 

T 

22  + 

10 

2 

1 

OKAY 

59.9 

38.3 

0.1 

77 

24 

21 

44  1 

0 

0 

10 

0 

4.98 

.97 

2.40 

14 

.0 

0 

7 

3 

1 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

R// 

58.0 

39.5 

48.8 

0.7 

77 

1  7 

26 

2  1 

454 

0 

0 

8 

0 

5.68 

1.58 

1 .  84 

14 

T 

T 

2 

6 

4 

2 

DIVISION 

46 

0.6 

5.33 

1  .22 

T 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

57.8 

36.7 

47.3 

77 

17 

21 

21 

489 

12 

_ 

5.73 

1.41 

1.80 

14 

.0 

0 

8 

4 

3 

CAMDEN  1 

60. OM 

37. 5M 

48. 8M 

0.8 

78 

17 

22 

7 

450 

o 

o 

1  0 

5.27 

.83 

1  .45 

9 

.0 

0 

10 

5 

2 

EL   DORADO  FAA  AIRPORT 

58.3 

38.5 

48.4 

- 

1.4 

76 

17 

21 

21 

460 

Q 

o 

1  0 

o 

5.26 

.66 

1.54 

8 

0 

7 

4 

3 

FORDYCE  6  W 

58.5 

37.8 

48.2 

75 

17 

20 

21 

466 

Q 

o 

a 

5.16 

1.55 

14 

.0 

0 

8 

4 

1 

MAGNOLIA  3  N 

60.4 

38.4 

49.4 

1.0 

78 

17 

20 

21 

433 

o 

o 

o 

5.87 

1.39 

2.05 

14 

.0 

0 

10 

4 

1 

PRESCOTT 

AM 

56.1 

3ft*t 

3.3 

78 

21 

21 

559 

0 

0 

16 

0 

5.18 

.63 

1.35 

14 

.0 

0 

7 

<• 

2 

WARREN 

58.6 

38.3 

48.5 

• 

0.9 

75 

17 

2  1 

21 

458 

0 

0 

10 

0 

5.82 

1.39 

8 

T 

2 

8 

5 

2 

DIVISION 

0.4 

5.47 

.97 

T 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

60.4 

38.4 

49.4 

0.2 

77 

17 

20 

21 

429 

0 

0 

10 

0 

5.41 

.65 

2.14 

12 

.0 

0 

10 

4 

2 

CUMMINS  FARM 

57.9 

36.7 

47.3 

74 

17 

21 

21 

490 

0 

0 

1 1 

0 

4.48 

1.10 

14 

.0 

0 

4 

1 

DUMAS   1  ESE 

57.8 

37.4 

47.6 

0.5 

75 

17 

20 

21 

482 

0 

0 

9 

0 

5.58 

1  .09 

1.57 

13 

.0 

0 

7 

5 

3 

0  MONT ICELLO  3  S 

58.  7M 

37. 8M 

48.  3M 

76 

17 

18 

21 

0 

0 

0 

5.74 

2.00 

8 

0 

PINE  BLUFF 

56.5 

37.5 

47.0 

1.2 

76 

17 

23 

21 

49  7 

0 

0 

10 

0 

4.42 

-  .40 

1.91 

15 

0 

7 

3 

1 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

55.0 

36.5 

45.8 

75 

17 

22 

21 

533 

0 

0 

1  1 

0 

4.55 

1.57 

14 

0 

7 

3 

2 

PORTLAND 

AM 

56.6 

36.8 

46.7 

2.4 

76 

18 

22 

21 

510 

0 

0 

1  1 

0 

5.88 

1.09 

3.10 

13 

.0 

0 

8 

3 

1 

DIVISION 

47.3 

1.3 

5.05 

.39 

0  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE   INCLUDED   IN  DIVISION  MEANS. 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:     78°  on  the  18+  at  4  stations 
Lowest  Temperature:     -7°  on  the  6th  at  Harrison 
Greatest  Total  Precipitation:     10.22  inches  at  Burdette 
Least  Total  Precipitation:     1.00  inch  at  Camp  Chaffee 

Greatest  One-Day  Precipitation:     6.24  inches  on  the  14th  at  Owensville 

Greatest  Total  Snowfall:     6.5  inches  at  2  stations 

Deepest  Snow  on  Ground:     6  inches  on  the  6th  at  Pocahontas  1 


See  reference  notes  following  station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   |   2  | 

3 

4  | 

5  | 

6 

7  | 

8  | 

9 

10  | 

1 ! 

12 

13  '   14  1 

15 

16     17  j  18 

19 

20 

21 

22  | 

23  j 

24 

25  j  26 

27 

28  J  29 

ABBOTT 

*  w 

.  0  ^J 

*  u 

.97 

.19 

ALICIA 

D526 

.22 

D.  .5 

*  3  * 

■ '  * 

.20 

•  35 

*08 

ALUM  FORK 

5^76 

78  2  08 

.75 

.28 

AL  Y 

.31 

AMITY   3  NE 

6.37 

.04 

.33 

T 

•  31 

.02 

T 

.52  3.79 

.  32 

.20 

.53 

ANT  0 1 NE 

4.46 

•  30 

-  3^ 

*ti  ? 

APL1N   1  W 

"  ' ' 

T 

•  22 

1 .00 

*45 

•  10 

ARK AOELPHIA 

5.  ^3 

63 

05 

1*00   1  80 

1  15 

•  05 

•  1  7 

ARKANSAS  CITY 

6.21 

.05 

.17 

.50 

.02 

T 

2,60 

.06 

T 

.20 

1.95  .10 

.40 

.10 

.06 

T 

ASHDOWN 

5.16 

.  10 

.40 

T 

.26 

.0  1 

.  fS 

.79  2.50 

T 

T 

.18 

.13 

6.16 

ft 

- 

AUGUSTA 

.20 

' 

BALO  KNOB 

6.45 

*  26 

06 

45 

*  >g 

e , 

93  2  56 

99 

*  36 

*  16 

RATESVlLLE  L IVESTOCK 

3.43 

.16 

T 

.60 

T 

.02 

.OS 

.27  .83 

.21 

.26 

.73 

.24 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

4.46 

T 

.05 

.06 

.14 

.  35 

,25 

.08 

.36  1.53 

.34 

T 

.09 

1.04 

.17 

8EATY  LAKE 

7.06 

'  -  b 

*  ^  J 

.0 

'  * 

*    °       i « 

* 

BEAVER   1  SE 

t  fa 

*  i /I 

.0 

' 

_ 

*  7, 

BEECH  GROVE 

4.22 

22 

17 

'  34 

*81  *98 

05 

04 

"  75 

*50 

BEEOEV  ILLE 

8.16 

.13 

• 

.  16 

.51 

1.25  3.85 

.24 

•  16 

1.56 

.22 

BENTON 

8.09 

.05 

.08 

,25 

.08 

.22 

.61  4.40 

1.06 

.19 

.88 

.27 

BENTONV ILLE 

2.08 

*  i  \ 

**_ 

BERRYVILLE  4  NW 

1.69 

.  u  b 

* 

* 

BIG  FORK 

3.60 

23 

23  2*43 

*37 

*10 

BIG  LAKE  OUTLET 

7.49 

T 

.22 

.07 

.  17 

".27 

.07 

.95  3.85 

.60 

.03 

1.26 

T 

BLACK  ROCK 

3.45 

T 

.  10 

.23 

.  10 

,18 

.21 

.47  .84 

.28 

T 

.92 

.12 

BL  AK  EL  Y  MOUNT A  IN  DAM 

6.83 

* 

* 

1  Q 

_ 

*  .  - 

45  3  81 

47 

97 

BLUFF  C ITY  3  SW 

6.03 

* 

*68  1*95 

"  65 
* 

*  16 

'  17 

* 

*  19 

BL  YTHEVILLE 

7.45 

0  a 

'  -  ^ 

" 89  4*17 

*07 

1*28 

T 

*  16 

BOONE  V  I LL  E 

1  .20 

.01 

.22 

.01 

'.0  3 

r 

T 

.14  .54 

.13 

T 

T 

.09 

.03 

BOUGHTON 

5.56 

.35 

.  79 

.78  2.00 

.24 

1.31 

.09 

5.90 

* 

*  . 

* 

BR INKLEY 

5.13 

■ 

* 

"  1*7* 

60 

* 

*  19 

T 

*48 

BUFFALO  TOWER 

2.59 

'  0  6 

08 

*42 

50 

*33  *47 

05 

_ 

*  16 

*52 

BURDETTE 

10.22 

.45 

.05 

.26 

.32 

.20 

.30 

3.16  3.30 

.55 

1.05 

.56 

CABOT    4  SW 

10.05 

.21 

T 

T 

.22 

.10 

.  70 

1.52  5.15 

1.54 

.37 

•  24 

C AL I CO  ROCK 

2.28 

•  * 

* 

•  06 

* 

- 

35 

25 

* 

CAMDEN  1 

5.27 

.10 

'  n  h 

Oft 

L  4! 

* 

.j     *  7, 

* 

* 

*  1  5 

10 

* 

CAMP  CHAFFEE 

1.00 

*04 

05 

*01 

'  [ 

02 

*04  *54 

•  10 

.15 

CARLISLE    1  SW 

5.16 

T 

.20 

•  19 

.26 

.05 

.70  1.60 

1.46 

.68 

CLARENDON 

4.31 

.01 

.08 

.02 

.03 

.63 

.0  1 

.66  .75 

1.26 

.86 

CL  ARKSV ILLE 

2.05 

•  0 

•  0 

•  0 

* 

* 

10 

09 

CL  INTON 

3.35 

n 

*  on 

"  1*12 

2  8 

* 

*  74 

•  21 

CONWAY 

6.06 

25 

_ 

*  30 

30 

87  2*73 

1  .03 

*  j0 

"  j  j 

CORNING 

3.51 

.15 

.13 

.09 

.70  1.04 

1.14 

*  14 

•12 

COVE 

2.95 

T 

.46 

.14 

.06 

.12 

.20  1.20 

.09 

.66 

CROSSETT   7  S 

5.41 

.10  .50 

* 

* 

* 

*  '* 

*  _ 

* 

CRYSTAL   VALLEY  2  NE 

7.97 

T 

* 

_ 

"  n« 

'  [ 

* 

*36 

CUMMINS  FARM 

4.48 

60 

"  n  5 

90 

*50  1*10 

*  ^  7 

•  2  1 

DAISY 

5.99 

.33 

T 

.25 

.  14 

.33  3.33 

.57 

.10 

.70 

.24 

DAMASCUS 

5.21 

T 

.14 

.26 

.16 

.04 

.06 

.20 

.60  2.05 

.32 

1.06 

.32 

D ANV ILLE 

2.75 

*  _ 

* 

'  _ 

* 

_ 

DARDANELLE 

2.74 

_ 

* 

* 

_ 

*  2  5     *  75 

*62 

*20 

DE  QUEEN 

4.92 

45 

06 

*  12 

'  0  5 

31 

*40  2*58 

*  20 

*30 

.17 

DERMOTT 

6.09 

.39 

.50 

1.35 

1.85 

DE  S  ARC 

8.63 

T 

.33 

.10 

.07 

.49 

T 

.20 

.65  3.50 

1*09 

T 

.10 

1.72 

.38 

OE V 1 LS  K NOB 

2.60 

* 

ft 

22 

* 

DUMAS   1  ESE 

5.58 

66 

74 

*02 
* 

1*57  1*05 

1  17 

•  05 

*  14 

04 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

5.26 

"  a  • 

*03 

1  54 

1  25 

*2  3  1*00 

_ 

.17 

T 

T 

.06 

EUREKA  SPRINGS 

1  .32 

.0  9 

T 

.25 

T 

T 

.06 

.07 

.14  .14 

T 

.56 

EVENING  SHADE   1  NE 

2.69 

T 

.31 

.27 

.14 

T 

,26 

.64  .24 

.04 

.64 

.15 

1.77 

_ 

1  4 

j 

08 

16 

23 

27 

_ 

. 

54 

FAYETTEV1LLE   FAA  AP 

1.S3 

T  j 

*  j  5 

01 

*01 

*09 

18     *  13 

_ 

T 

T 

•  88 

FAYETTEV1LLE  EXP  STA 

01.80 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

2.19 

T 

,02 

.31 

.11 

,1C 

.10 

■  19 

.02  .55 

.28 

.16 

!»5 

FORDYCE  6  W 

5.16 

T  .11 

,  39 

.96 

,04 

.94 

.56  1.55 

.24 

.07 

.08 

.22 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT  R// 

1.36 

T  _ 

20 

•  05 
* 

02 

Q 

08 

04  41 

_ 

_ 

* 

_ 

39 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

1.92 

07 

05 

*  14 

04 

•  2  3 

*29  *55 

08 

16 

•  22 

FULTON 

5.38 

GEORGETOWN 

7. 75 

T 

.48 

T 

.  12 

.  1  5 

T 

.05 

1.01  3.35 

.89 

T 

1.45 

.25 

GILBERT 

1.86 

.08 

.27 

.04 

.04 

.24 

.20  .37 

.13 

T 

.05 

.07 

.37 

6.  75 

.16 

.06 

GRAVELLY  2  ESE 

2.14 

* 

_ 

03 

04 

*22  82 

* 

*05 

45 

* 

06 

GRAVETTE 

1.87 

_ 

*  .  j 

*03 

*  j  j 

33 

T  "ll 

*02 

10 

*52 

GREEN  FOREST  4  ESE 

1  .59 

.03 

.05 

.37 

.0:' 

.03  .31 

.78 

GREENBRIER 

2.02 

GURDON  3  E 

5.23 

_ 

"  : , 

_ 

* 

84 

- 

_ 

tfl    1  lfl 

07 

28 

* 

_ 

•03 

*04 
* 

HAMBURG 

5.39 

85 

*  r 

1   i  c 

3*01 

HARRISON 

1.87 

.12 

. ;  b 

.04 

.0' 

.08 

,09 

.58 

.  10 

.53 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

5.31 

T 

,03 

.05 

.10 

.26 

.13 

.05 

.05  2.73 

.32 

1.34 

.25 

HECTOR 

2.36 

,  » 

_ 

17 

75 

69 

•  15 

HELENA 

4.02 

* 

* 

HENDERSON  2  W 

2.14 

,  7 

*  12 

*16  *49 

*09 

^  7 

*17 

HOPE  3  NE 

4.  79 

T 

.10 

.31 

T 

.51 

.54  1.82 

.60 

.12 

.39 

.09 

.02 

HOPPER 

7.72 

.04 

.23 

.  18 

.20 

.23 

.36 

.50  4.04 

.29 

.03 

1.24 

.38 

HORAT  1 0 

5.12 

.52 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

8.68 

06 

"  1  A 

' ;  1 

*03 

'  E  I 

*  flfl  *  *  V* 

*80 

?ll 

HUTTIG  DAM 

5.08 

* 

INOEX 

4.85 

.  10 

.  1 5 

.40 

,4C 

,*c 

.60  1.50 

.70 

.30 

.30 

JASPER 

2*16 

.0  1 

.04 

.02 

.26 

.03 

T 

T 

.37 

.25  .50 

.05 

T 

.06 

.51 

JE  SS  I  E V  I LLE 

7.76 

*  '' 

' 

* ,  ? 

1  <t 

T 

*  ot 

JONES90RO 

5.32 

*  ii 

*  1  * 

KEO 

5.06 

* 

LAKE  CITY 

6.28 

T 

.14 

.  0  B 

.  19 

,2i 

T 

.73  3.15 

.50 

1.12 

.15 

LAKE  MAUMELLE 

7.32 

.23 

T 

.24 

T 

.64  2.91 

1.80 

1.38 

.12 

7.52 

LEAD  HILL 

•  40 

LEE  CREEK   GUARD  STATION 

1.22 

_ 

13 

02 

* 

22 

.24 

LEOLA 

4.96 

.23 

T 

.72 

.47  1,35 

1.60 

.10 

•  37 

•  12 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 

7.10 

T 

.  16 

.01 

.28 

T 

T 

.74 

2*45  1.99 

T 

1.04 

.05 

.38 

LITTLE  ROCK  F1LT  PLANT 

8.83 

.02 

LURTON 

1.58 

.05 

.02 

" 0 

•  29 

•  06 

.22 

MADISON 

4.27 

'  2  1 

*0< 

« Q  5 

64  1*24 

*  98 

*89 

MAGNOLIA  3  N 

5.87 

.07 

.18 

.30 

.34 

.87 

.  1' 

.88  2.05 

.63 

.  10 

.17 

.09 

MALVERN 

7.49 

T 

T 

.02 

.39 

.51 

,5C 

2.56  2.42 

.53 

.10 

.40 

MAMMOTH  SPRING 

2.95 

T 

.17 

.33 

.  30 

.30 

.52  .48 

•  22 

.04 

.45 

.14 

MARlANNA  2  S 

5.24 

T 

.30 

T 

.06 

.28 

.17 

T 

.63 

.87  2.05 

T 

.58 

.30 

MARKED  TREE 

6.63 

.02 

.25 

.15 

.22 

.07 

.93  2.61 

.65 

.05 

1.61 

.07 

MARSHALL 

T 

.37 

.25 

.  18  - 

.40 

MARVELL 

3.91 

.29 

T 

1.00 

.60 

1.30 

.52 

MELBOURNE 

2.78 

T 

.40 

.57 

.29  .71 

.44 

.22 

•  15 

MENA 

2.68 

.09 

.17 

.05 

.01 

.05 

.01 

.28  1.14 

.10 

T 

•  60 

.06 

MONT ICELLO  3  S 

5.74 

T 

.  B2 

2.30 

T 

1.67  .69 

.  36 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  6 

4.  86 

.23 

.08 

.70 

.06 

1.45 

.01 

.26 

.80  .IB 

.97 

.10 

T 

T 

T 

MORRILTON 

D4.31 

T 

.15 

D.02 

.10 

.17 

.01 

•26  1.76 

.34 

.21 

1.06 

.19 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME   1  NNH 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 

MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SU8STA 
NATHAN  *  WNW 
NEWHOPE   3  E 

NEWPORT 
NIMROD  DAM 
OOELL  3  N 
ODEN  2  W 
OKAY 

OSCEOLA 
OWENSVILLE 
OZARK 
OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
PARIS 

PARKIN  2  W 

parks 

perryv ille 
pine  bluff 

pine  bluff  faa  airport 
pine  ridge 
pocahontas  1 
portland 

prescott 

RATCL iff 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 

SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY  3  SE 
SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN  A  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STUTTGART 


ESE 


STUTTGART 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 
TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT   GROVE  2  NNE 
WALNUT    RIDGE  FAA  AP 
WARREN 
WASHITA 

WHITE  ROCK 
WHITECLIFFS 
WILSON 
WYNNE 
YELL V ILLE 


1.99 
2.32 
3.65 
3.7* 

2.5* 
6.32 
5.82 
2.81 
1.53 

7.13 


6.80 
6.23 
D2.46 


8  |  9 

i 

10 

11  |  12 

13  ! 

14  ! 

15 

16     17  18 

19  |  20 

21 

22 

23 

24 

25  1  26  1  27 

.1  1 

28  |  29  I 

.  12 

.  1. 

•  10 

•  23 

1  8 

2  35 

•  25 

•  60 

1.25 

•  20 

.  12 

, 

•  23 

•  10 

•  57 

•  06 

•  40 

.0. 

.10 

.17 

•  24 

•  39 

•  1 3 

.50 

.  10 

.!•> 

T 

.15 

.70 

.26 

.45 

.25 

T 

,01 

■  29 

•  42 

T 

.27 

.07 

•  33 

■  06 

•  16 

3  •  74 

•*~ 

•  26 

.  12 

.  20 

.05 

.17 

•  47 

3*36 

•  1 1 

.4) 

•  22 

T 

.69 

.28 

•20 

.25 

1  .00 

1.00 

2.35 

1.02 

.22 

•04 

52 

*  ^  s 

.02 

.06 

.03 

T 

•  35 

,  *  . 

.15 

•  1 3 

.2* 

*30 

•*J 

.07 

.06 

•  04 

•29 

.93 

.62 

2.40 

■  02 

.16 

.11 

.03 

.17 

.40 

2 

.10 

.20 

* 

.08 

1  .04 

.45 

.05 

•  23 

*^  j 

*  4 

■ 

.12 

.27 

.00 

!o$ 

.40  .57 

1.98 

.41 

•  74 

.*65 

.05 

T 

04  04 

.22 

.04 

•  3T 

T 

•  01 

.85 

1  *60 

.81 

1,13 

'  77 

.23 

.12 

.01 

.23 

.01 

.78 

.66 

1.91 

.11 

.32 

•  03 

.36 

T 

T 

1.16 

•  51 

1.57 

.23 

,09 

•  05 

•  20 

1  •  72 

•  82 

.06 

•  85 

26 

3*10 

T 

.70 

T 

.02 

.90 

1.35 

1.16 

.07 

.44 

.  12 

.04 

T 

.18 

7 

T 

39 

* 

*  2 

* 

"  , 

.22 

7 

.25 

*02 

"  98 

*  3  7 

1  10 

.o-i 

.  76 

1.25 

.27 

.05 

.82 

.06 

.21 

.06 

,41 

T 

07 

*66 
* 

2*  76 

56 

10 

* 

1*28 

Io7 

•  60 

3  *08 

*  70 

.  14 

I  3 

*08 

•  25 

7 

.02 

.14 

.35 

.12 

T 

.01 

.54 

..y 

39 

1  51 

1 .  70 

.06 

1.42 

T 

•  40 

•  64 

2.06 

!  66 

. 

1*17 

•  59 

1.09 

•  12 

•  10 

.  I  7 

.80 

1.83 

.96 

.03 

.55 

.60 

1.34 

.23 

.55 

.0* 

.  1  6 

.  76 

•  98 

1*44 

•  19 

.51 

T 

.12 

,02 

•  02 

.32 

.57 

•  16 

T 

•  02 

.21 

.  1 1 

1.97 

1.21 

•  87 

1.57 

.93 

T 

1 .20 

.92 

1 .84 

T 

•  26 

.04  .01 

.06 

.06 

.1* 

.15 

.19 

.40 

.19 

7 

T 

T 

.51 

.11 

.84 

.06 

T 

•  10 

.04 

•  17 

.90 

7 

.45 

.65 

1.50 

•  40 

.73 

.41 

.  33 

,02 

.30 

.46 

.56 

.91 

.83 

•  03 

.38 

1.39 

.02 

1.38 

.93 

.92 

.01 

.12 

.08 

.09 

.  10 

.20 

.30 

1.26 

.10 

.20 

.11 

.15 

.09 

.69 

T 

.25 

.22 

.20 

.10 

.30 

.45 

2.70 

.10 

.30 

.10 

.45 

.15 

4.10 

1  .40 

,42 

.43 

.69 

2.27 

1.05 

•  63 

.48 

.09 

.02 

.23 

.30 

.50 

.32 

.11 

.39 

DAILY  TEMPERATURES 


Day 

Of  Month 

g 

03 

Station 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•5 

ALUM  FORK 

HAX 

50 

55 

69 

69 

58 

60 

72 

57 

6' 

66 

33!' 

M  IN 

2  7 

25 

29 

29 

2  7 

22 

27 

39 

52 

45 

2  6 

30 

42 

5  0 

32 

36 

21 

25 

19 

3  6 

39 

39 

34 

32 

37 

4 1 

A  RK  ADELPH 1  A 

61 

7  7 

73 

45 

47 

50 

49 

66 

64 

66 

69 

71 

67 

57.  8 

M  I  N 

30 

30 

31 

3  2 

26 

23 

24 

42 

51 

50 

3  2 

33 

44 

53 

39 

42 

26 

30 

21 

39 

49 

4  1 

40 

34 

43 

36.7 

ASHDOWN 

65 

77 

77 

46 

4  b 

47 

47 

66 

64 

65 

65 

68 

68 

58*6 

M  IN 

3  3 

29 

30 

28 

28 

22 

2b 

44 

59 

5  2 

33 

37 

44 

55 

33 

30 

4  9 

44 

29 

29 

22 

39 

44 

38 

37 

34 

39 

36.9 

BALD  KNOB 

45 

70 

50 

58 

70 

68 

42 

37 

47 

46 

58 

57 

60 

67 

70 

65 

53.9 

M  I N 

27 

24 

29 

33 

24 

15 

21 

36 

54 

54 

26 

30 

43 

49 

32 

36 

22 

24 

17 

38 

39 

36 

35 

31 

36 

40 

33.  1 

8ATESVILLE  LIVESTOCK 

51 

59 

7 1 

4  3 

34 

45 

52 

51 

5  6 

59 

6  1 

69 

68 

51.6 

M I N 

22 

19 

20 

28 

24 

9 

L4 

30 

40 

95 

2  1 

20 

29 

4  1 

26 

40 

31 

16 

16 

15 

22 

34 

26 

29 

34 

33 

36 

26.6 

BATESVILLE   L   A NO   D   NO  1 

MAX 

70 

50 

5  5 

58 

70 

67 

42 

90 

5 1 

48 

56 

5  7 

60 

68 

70 

65 

54  •  3 

M  I  N 

26 

23 

28 

32 

23 

6 

19 

35 

52 

50 

24 

22 

4  2 

45 

31 

27 

35 

21 

21 

13 

36 

39 

25 

26 

2  6 

37 

38 

30.6 

BENTON 

MAX 

42 

36 

48 

45 

56 

5  8 

73 

72 

54 

45 

6  5 

56 

61 

75 

67 

52 

56 

67 

M  I N 

;■  9 

27 

30 

3  3 

23 

18 

22 

54 

45 

29 

28 

51 

35 

27 

4  4 

39 

24 

23 

17 

41 

37 

35 

29 

37 

40 

32.7 

BENTONV I LLE 

60 

67 

55 

M  I  N 

22 

20 

30 

21 

25 

0 

2  B 

95 

51 

3  1 

16 

27 

46 

42 

22 

35 

39 

23 

15 

15 

20 

39 

35 

21 

40 

31 

32 

32 

28.7 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

54 

61 

69 

MIN 

3  0 

3  0 

29 

' 

25 

1  9 

2  I 

25 

52 

53 

29 

30 

36 

4  6 

35 

27 

2 

41 

25 

25 

18 

5  5 

33 

34 

29 

34 

34 

36 

31.8 

BL  YT  HE V I LLE 

59 

67 

58 

62 

59 

51  8 

M I N 

27 

24 

28 

32 

28 

8 

28 

42 

52 

96 

2  6 

29 

48 

49 

32 

32 

44 

32 

19 

20 

19 

36 

4  0 

32 

32 

33 

47 

44 

33.2 

800NEV I LLE 

58 

66 

72 

45 

63 

MIN 

.:  7 

31 

29 

2  a 

25 

15 

30 

45 

54 

40 

2  6 

33 

40 

4V 

28 

31 

48 

36 

2  3 

2  6 

22 

37 

37 

29 

30 

28 

31 

43 

32.9 

DDT  Ml  1  P  v 

50 

57 

71 

38 

50 

56 

67 

70 

59 

MIN 

28 

26 

31 

25 

23 

25 

96 

55 

50 

30 

35 

50 

50 

34 

35 

48 

37 

21 

26 

19 

37 

44 

41 

3  6 

31 

49 

42 

36.0 

CAMDEN  1 

64 

78 

MIN 

32 

28 

30 

33 

26 

29 

22 

42 

55 

5  3 

34 

38 

48 

54 

37 

32 

4  5 

42 

2  9 

29 

25 

3  9 

5  2 

44 

3  3 

3  7 

45 

37.5 

CAMP  CHAFFEE 

57 

66 

68 

53  3 

MIN 

2  5 

31 

30 

23 

23 

12 

l  5 

1  1 

41 

41 

23 

27 

3  5 

4  7 

29 

2  7 

32 

36 

2  4 

26 

21 

2  9 

39 

2  5 

2  8 

26 

29 

35 

29.0 

CLARKSV 1 LLE 

61 

70 

65 

MIN 

26 

29 

28 

29 

2  1 

1  3 

43 

54 

45 

26 

2  9 

42 

51 

28 

30 

42 

36 

23 

2  6 

21 

36 

39 

29 

31 

29 

33 

42 

32.7 

C  ON WAY 

60 

73 

65 

MIN 

2  7 

27 

28 

32 

26 

17 

21 

9  0 

53 

48 

2  7 

26 

4  ) 

6  1 

31 

31 

47 

37 

22 

25 

18 

3  6 

38 

3  6 

34 

3  0 

41 

4 1 

33.3 

CORN I NG 

MAX 

36 

32 

37 

42 

36 

43 

55 

63 

69 

70 

43 

5  8 

63 

53 

67 

62 

42 

48 

66 

69 

55 

51  8 

MIN 

26 

20 

28 

31 

2  1. 

3 

23 

43 

53 

32 

24 

27 

42 

4  7 

30 

32 

16 

19 

19 

3  6 

39 

28 

30 

32 

40 

38 

30.6 

CROSSETT   7  S 

MAX 

43 

36 

4  o 

4  4 

6  1 

59 

66 

64 

74 

73 

51 

50 

71 

71 

56 

64 

77 

75 

46 

47 

53 

60 

75 

60 

69 

73 

69 

60  4 

MIN 

3<> 

31 

32 

37 

27 

29 

28 

49 

55 

51 

39 

42 

50 

55 

41 

43 

2  8 

29 

20 

37 

48 

45 

4  0 

32 

42 

41 

38.4 

CUMMINS  FARM 

3  5 

45 

46 

54 

54 

6 1 

5  8 

73 

73 

51 

60 

62 

56 

65 

J4 

72 

4  l 

39 

50 

6  1 

65 

58 

6  1 

67 

69 

65 

57.9 

MIN 

27 

27 

29 

32 

28 

27 

24 

46 

51 

51 

32 

37 

48 

51 

37 

38 

2  5 

28 

21 

37 

49 

41 

38 

33 

48 

44 

36.7 

DARDANE  LL  E 

4  1 

38 

52 

49 

48 

49 

70 

69 

50 

45 

56 

55 

60 

73 

6  7 

4  2 

43 

46 

4  6 

62 

59 

62 

68 

68 

65 

54.9 

MIN 

26 

30 

28 

31 

27 

ia 

24 

3« 

52 

47 

27 

26 

4  1 

52 

31 

30 

41 

39 

23 

27 

20 

37 

39 

33 

34 

29 

37 

42 

33.3 

DE  QUEEN 

66 

78 

72 

72 

64 

57  8 

MIN 

32 

33 

31 

25 

29 

22 

26 

41 

55 

48 

33 

35 

4  2 

50 

32 

40 

42 

2  9 

33 

24 

40 

41 

37 

34 

33 

37 

42 

35.6 

OES  ARC 

51 

57 

70 

MIN 

26 

24 

24 

32 

25 

20 

22 

2  6 

48 

59 

2  6 

28 

3  6 

56 

33 

32 

35 

38 

2 

23 

22 

2  6 

37 

39 

18 

32 

35 

45 

32.5 

DE V  I L  S  KNOB 

53 

59 

54 

MIN 

.'t 

17 

25 

2  2 

26 

18 

24 

38 

47 

3  2 

18 

32 

4  0 

38 

29 

3  8 

45 

20 

1  4 

15 

29 

3  2 

40 

4  2 

4  2 

43 

45 

32 

31.0 

DUMAS    1  ESE 

63 

75 

61 

MIN 

30 

28 

31 

34 

2  7 

26 

2  / 

4 ; 

54 

60 

33 

38 

5  0 

52 

37 

33 

48 

36 

25 

28 

20 

38 

50 

18 

3  7 

38 

47 

45 

37^4 

EL   DORADO   FAA  AIRPORT 

65 

76 

67 

72 

55 

58.3 

MIN 

1  i 

30 

32 

30 

29 

30 

2'. 

51 

63 

45 

38 

41 

53 

48 

36 

31 

48 

37 

29 

29 

21 

40 

52 

4  1 

IP 

34 

49 

40 

38.5 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

36 

33 

33 

sq 

45 

45 

67 

65 

60 

70 

65 

57 

53.1 

MIN 

20 

18 

29 

20 

20 

8 

30 

44 

52 

2  8 

15 

28 

46 

42 

2  1 

3  5 

42 

23 

1  3 

13 

21 

3  6 

3  6 

25 

14 

31 

29 

31 

28.4 

FAYETTEV I LLE 

35 

3  6 

48 

45 

61 

66 

54 

MIN 

25 

2  1 

28 

21 

23 

3 

33 

46 

53 

2  8 

2  0 

32 

46 

4  2 

25 

40 

47 

25 

1  8 

18 

21 

I  8 

37 

26 

36 

34 

36 

32 

30.4 

FAYETTEVILLE   FAA  AP 

35 

39 

36 

48 

6  I 

59 

54 

60 

6  6 

52 

51  3 

MIN 

26 

22 

29 

18 

5 

-  3 

29 

9  13 

55 

2  5 

19 

30 

4  6 

35 

24 

37 

3  5 

23 

19 

1  9 

16 

3  8 

29 

22 

3  1 

2E 

30 

34 

27.5 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

59 

65 

55 

MIN 

24 

20 

27 

21 

21 

0 

30 

44 

53 

3  2 

17 

28 

45 

4  3 

23 

39 

47 

23 

1  7 

16 

19 

32 

36 

25 

1  ' 

34 

35 

3  1 

29!  1 

FLIPPIN   FAA  AIRPORT 

64 

69 

54 

MIN 

25 

20 

29 

12 

-  1 

22 

35 

53 

2  7 

2  0 

22 

14 

36 

26 

27 

4  0 

23 

18 

I  8 

15 

3  6 

35 

23 

29 

29 

31 

35 

26.6 

FOROYCE   6  W 

61 

75 

65 

MIN 

'■0 

28 

30 

33 

33 

27 

3  0 

39 

56 

5  1 

34 

36 

4  9 

5  3 

36 

3  6 

* 

40 

2  5 

29 

20 

3  b 

52 

40 

3  1 

38 

46 

45 

37.8 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

45 

39 

38 

39 

49 

58 

66 

65 

60 

I'd 

MIN 

28 

32 

30 

25 

23 

16 

28 

99 

53 

3  3 

26 

32 

4  3 

43 

30 

31 

* 

29 

2  4 

27 

23 

39 

40 

3  0 

34 

31 

34 

41 

FORT   SMITH  HATER  PLANT 

44 

43 

39 

45 

61 

70 

63 

54.  5 

MIN 

25 

28 

29 

20 

23 

16 

27 

43 

52 

3  9 

19 

32 

4  3 

46 

26 

25 

35 

31 

2  2 

23 

17 

16 

39 

2  6 

2; 

21 

29 

38 

30.0 

G I  LBERT 

3  7 

45 

54 

64 

75 

60 

56  3 

MIN 

20 

22 

22 

24 

22 

-  6 

26 

42 

55 

9  1 

20 

21 

45 

4  7 

25 

23 

4 

33 

1  7 

1  7 

13 

96 

40 

22 

3  9 

23 

30 

30 

27.8 

GR AVETT  E 

38 

34 

34 

59 

63 

54 

MIN 

20 

18 

27 

17 

20 

-  2 

2  9 

45 

50 

15 

27 

44 

42 

20 

34 

4  4 

23 

14 

1  4 

1  7 

3  6 

35 

23 

13 

26 

35 

29 

27.1 

HARR I  SON 

68 

60 

63 

70 

6  2 

55 

MIN 

2  1 

20 

30 

2  2 

32 

-  7 

3  1 

43 

50 

14 

1  6 

28 

46 

46 

23 

28 

37 

27 

1  5 

16 

16 

3  6 

30 

23 

29 

25 

31 

33 

28.0 

HELENA 

MAX 

40 

35 

43 

42 

51 

46 

5  9 

56 

70 

71 

58 

51 

64 

65 

54 

58 

71 

68 

39 

37 

49 

47 

63 

58 

6  3 

67 

68 

63 

55.6 

MIN 

14 

31 

34 

35 

Z9 

27 

2(3 

38 

55 

9  8 

33 

40 

60 

52 

37 

31 

47 

37 

23 

27 

20 

i  1 

44 

41 

18 

37 

48 

43 

37.6 

HOPE    3  NE 

MAX 

18 

44 

32 

3  7 

51 

63 

5  2 

6  1 

65 

73 

60 

44 

6  3 

69 

57 

60 

64 

77 

46 

34 

45 

4  9 

60 

67 

61 

65 

66 

70 

55.9 

MIN 

1  1 

29 

28 

31 

27 

25 

2  5 

27 

54 

5  9 

33 

33 

36 

51 

37 

29 

37 

43 

27 

27 

21 

25 

39 

42 

16 

35 

40 

48 

34.9 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

MAX 

4  ) 

39 

35 

5  0 

46 

52 

5  | 

56 

69 

6  9 

45 

44 

6  3 

66 

56 

61 

74 

69 

40 

46 

47 

4  6 

65 

61 

6  4 

66 

69 

64 

55.6 

MIN 

:» 

27 

29 

3  0 

30 

23 

3  1 

42 

55 

45 

26 

33 

4  3 

51 

33 

36 

47 

38 

2  3 

27 

22 

36 

40 

36 

41 

37 

42 

43 

35.6 

See  reference  notes  following  Station  Indek. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day 

OI  Monlh 

D) 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2g 

27 

29 

29 

30 

31 

Avei 

JONESBORO 

MAX 

36 

33 

it, 

43 

39 
2  7 

45 

1  3 

59 

2  2 

64 

42 

68 
52 

70 
45 

9  7 

25 

45 
34 

58 
45 

62 
48 

54 

31 

55 

61 
34 

15 
1  8 

35 
19 

49 

19 

43 
36 

56 
39 

65 

35 

60 
37 

66 
33 

70 
43 

61 
45 

52.7 
33*0 

KEO 

MAX 

41 

36 

37 
30 

45 

46 

25 

47 
2  1 

58 

24 

57 
44 

74 
54 

73 
46 

47 
29 

46 

29 

5  5 

45 

66 
49 

51 
34 

6 : 

74 

65 
37 

40 
23 

39 
26 

47 
20 

44 

37 

6  9 
9  3 

58 

35 

61 
36 

67 
31 

69 
41 

59 
42 

54.8 
34.  3 

LEAD  HILL 

MAX 

H 

38 
20 

40 
29 

42 
2 5 

70 
45 

65 
42 

55 
22 

65 

'0 

52 
29 

38 
18 

40 
18 

53 
12 

46 
36 

64 

35 

58 
19 

63 
28 

65 

23 

63 
34 

55 
32 

53.5 
27.7 

LITTLE  ROCK  WB 

AIRPORT 

MAX 

40 

33 

37 
3 1 

48 

34 

46 
2  7 

45 
2  5 

57 
27 

56 
45 

74 
54 

73 
40 

43 

3  0 

48 

33 

86 
47 

6  5 
46 

54 
37 

60 

74 

55 
33 

33 
24 

39 
27 

47 
24 

47 
37 

60 
47 

57 
42 

60 

41 

67 
36 

67 
48 

56 
4  3 

53.8 
36.3 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 

AO 

40 

36 
30 

49 

52 
3  1 

54 

30 

62 
26 

63 
46 

75 
57 

74 

53 

5  6 

35 

49 
39 

74 

4  a 

76 
55 

59 
36 

63 

78 

77 
43 

48 
28 

44 

27 

52 
20 

61 
39 

67 
49 

70 
39 

6  2 

..0 

65 

35 

72 
45 

72 
50 

60.4 
38.4 

MALVERN 

MAX 

42 
28 

39 

35 
26 

47 
3  1 

46 
20 

50 
1  7 

54 

19 

56 

37 

72 
56 

70 
49 

49 
30 

44 

26 

58 

42 

60 
43 

55 
32 

6  0 

76 

73 
39 

45 
25 

44 
29 

49 
16 

46 

35 

65 

90 

65 
35 

62 
35 

71 

32 

63 
44 

55.  5 
32.7 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
M  I  N 

39 

22 

37 
1 8 

39 
26 

48 
2  8 

42 

23 

40 
-  3 

55 
25 

55 
42 

65 
52 

65 
39 

44 

18 

43 

19 

60 
41 

58 
45 

50 
25 

►2 

70 

60 
28 

34 
1  9 

38 
14 

53 
10 

49 
34 

55 
34 

6  0 

20 

60 

34 

67 

23 

68 
28 

56 
34 

52.6 
27.  1 

MAR  I  ANNA   2  S 

MAX 
M  1  N 

36 

33 
2  3 

41 
3 1 

41 

32 

50 
2  7 

48 

2  3 

57 
27 

57 
47 

69 
54 

71 
58 

58 
30 

50 
35 

63 

49 

65 
52 

54 
34 

56 

70 

65 
36 

3  b 

21 

37 

7  5 

49 
19 

46 
36 

61 
41 

56 
38 

59 
36 

67 

31 

68 
48 

62 
4  1 

54.5 
35.  7 

MARKED  TREE 

MAX 
M  I  N 

36 

31 

40 

29 

40 
3  2 

40 
2  1 

44 
1 5 

5  6 
7  6 

61 
46 

68 

53 

70 
42 

51 

2  5 

50 
3  1 

6  0 

48 

6  i 

50 

53 
33 

55 

6' 

63 
34 

39 
20 

33 
22 

46 

20 

44 

37 

58 
39 

54 
36 

57 
it 

65 
34 

68 
47 

64 
38 

52.8 
33.4 

MARSHALL 

MAX 
M  I N 

37 
22 

38 

2 1 

42 
30 

35 
26 

45 

3 

54 

2  k 

57 
46 

68 

52 

67 
4  1 

51 
2  1 

51 

29 

66 

42 

58 
46 

56 

25 

6  9 

73 

65 
31 

36 
18 

41 
17 

53 
20 

45 

35 

55 
38 

61 
26 

63 
34 

67 
25 

60 
35 

54 
34 

54.  3 
29.9 

MENA 

MAX 
M  I  N 

47 
27 

40 

29 

35 
30 

52 
22 

46 

29 

48 
2  1 

59 

33 

55 
44 

68 
54 

6  b 

40 

52 
28 

45 
3  1 

61 
43 

61 
48 

60 
30 

64 

74 

62 
36 

37 
22 

46 
28 

45 
2  0 

42 
36 

60 
40 

60 

39 

65 
37 

67 
34 

67 

39 

61 
4  1 

55.4 
34.4 

MONT  I  CELLO   3  S 

MAX 
M  I N 

40 

34 
29 

38 
31 

34 

27 

50 
30 

62 
i  c 

58 
48 

73 
56 

75 
5  5 

55 

41 

6B 

68 

53 

64 

76 

71 
36 

41 

43 
27 

53 
18 

58 

70 

47 

62 
38 

68 

31 

71 
44 

67 
45 

56.  7 
37.8 

MORRILTON 

MAX 
M  I N 

43 
26 

41 

27 

39 
29 

51 

32 

48 

2  5 

47 
18 

54 

22 

56 

38 

71 

53 

71 
9  6 

47 

26 

42 
27 

69 
9  1 

56 
5  1 

53 
32 

59 

73 

66 
37 

40 
22 

9  3 
26 

51 

20 

9  8 

37 

61 
39 

57 
35 

62 
35 

66 
30 

70 
9  0 

62 
42 

54.  7 
33.3 

MOUNT  IDA 

MAX 
M  I  N 

44 

27 

40 

29 

39 
29 

S3 

27 

46 

22 

51 
15 

57 
20 

60 
42 

71 

45 

62 
42 

49 
24 

52 
33 

61 
48 

6i 

47 

52 
35 

64 

76 

65 
39 

40 

46 

29 

48 
17 

5  5 
3  7 

60 
16 

59 
30 

63 
30 

68 
26 

66 

32 

60 
38 

56.  1 
31.8 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

32 
21 

33 

20 

35 
25 

42 
24 

39 
32 

38 
20 

54 
30 

5  5 
37 

61 
44 

59 
25 

39 
22 

50 
25 

5  7 
45 

54 
40 

57 
30 

6  3 

65 

50 
25 

2  7 
1  2 

37 
15 

40 
23 

45 
28 

55 

9  0 

50 
31 

55 

35 

50 
36 

55 
33 

56 
37 

48.0 
30.0 

MOUNTAIN  HOME  1 

NNW 

MAX 
MIN 

36 

22 

36 
19 

39 
27 

49 

24 

38 
24 

41 

5 

53 
29 

56 

43 

67 

52 

66 

35 

95 
19 

42 
25 

63 
4  1 

58 
47 

50 
25 

5  3 

66 

52 

2  6 

31 
16 

39 
15 

52 
18 

49 

3  5 

53 
38 

57 
30 

61 
33 

66 

33 

66 

39 

55 
34 

51.9 
29.3 

MOUNTAIN   HOME  C 

OF  ENG 

MAX 
MIN 

3  B 
20 

36 
1  9 

36 
19 

40 
26 

49 

25 

34 
-  1 

42 

2 

5  3 
25 

56 
43 

69 

52 

54 
21 

45 

21 

46 

29 

63 
46 

54 
26 

50 

6  9 

68 
3  1 

40 
1  7 

30 
1  5 

39 
1  5 

52 
1  6 

50 
3  5 

53 
24 

6  7 
24 

6  1 

2  9 

65 
29 

67 
34 

50.5 
24.8 

NARROWS  DAM 

MAX 
M  IN 

37 
31 

46 

31 

35 
30 

37 
2  8 

53 
24 

54 
1  9 

52 
1  9 

5  8 
26 

64 
47 

71 
56 

5  6 
30 

51 
32 

4  8 

37 

66 
46 

57 
30 

5b 

6  2 

77 
35 

49 

25 

35 

26 

49 
19 

47 
20 

55 
3  9 

67 

40 

62 
5  6 

68 

30 

67 

33 

72 
39 

55.5 
31.8 

NASHVILLE  PEACH 

SUBSTA 

MAX 
M  IN 

37 
29 

45 

29 

35 
26 

37 
27 

51 

28 

54 

23 

50 
26 

54 
32 

63 
49 

71 
59 

57 
30 

44 
31 

55 
40 

66 

53 

57 
32 

58 

62 

75 
40 

9'- 

2  5 

35 

27 

47 

22 

95 
24 

53 
3  8 

6  5 
9  1 

58 
39 

65 

3  6 

64 

36 

69 
37 

54.3 
33.5 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

37 
2  8 

34 

23 

38 

29 

46 

33 

40 
30 

45 
15 

57 
19 

5  9 
43 

69 
54 

68 
47 

98 

2  6 

47 
32 

58 
45 

64 
46 

46 

32 

57 

73 

63 

36 

39 

22 

38 
23 

49 
21 

45 

39 

59 

9  0 

55 
38 

59 
35 

66 

36 

70 
45 

61 
40 

53.3 
34.1 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

34 

25 

45 

2  7 

35 
27 

39 
29 

52 
26 

43 
16 

50 
20 

53 
25 

58 

43 

73 
53 

55 
25 

47 

25 

46 

31 

57 
44 

56 

32 

55 

62 

74 

37 

61 
2  0 

3  3 
26 

43 
16 

5  1 
29 

51 
5  5 

60 
32 

58 

3  0 

63 

3  9 

6  6 

32 

70 
40 

53.3 
29.6 

OKAY 

MAX 
MIN 

47 

33 

45 

31 

38 
31 

53 
32 

58 

29 

53 

25 

5  9 

27 

61 

47 

74 

59 

73 
55 

56 
35 

45 

37 

67 

49 

67 
56 

62 

37 

64 

77 

77 
43 

43 
28 

48 
31 

50 
24 

48 
38 

70 
9  0 

6  9 
41 

69 
3  8 

5  6 

36 

72 
44 

67 
49 

59.9 
38.3 

OZARK 

MAX 
MIN 

44 

30 

41 

32 

36 
29 

5  0 
28 

41 

27 

49 
15 

54 

30 

56 
42 

70 
54 

68 

42 

51 

2  9 

43 
33 

57 
4  2 

68 

50 

57 
29 

6- 

"7 

60 
36 

36 
24 

45 

7  6 

48 

21 

46 
40 

63 
40 

6  0 

30 

63 
32 

67 
31 

70 
33 

61 

40 

54.6 
33.5 

PARAGOULD  RADIO 

KDRS 

MAX 
MIN 

35 
24 

31 
20 

37 
26 

42 
29 

39 
22 

41 

3 

55 
21 

6  2 
40 

67 
40 

67 
45 

6  2 

2  3 

52 
26 

57 
4  1 

63 
47 

49 
29 

59 

65 

63 
30 

51 
17 

39 
16 

46 
16 

44 
34 

54 

37 

53 
29 

58 
29 

6  9 

2  7 

68 

39 

64 

35 

52.9 
29.0 

PARIS 

MAX 
MIN 

49 

32 

41 
24 

40 
30 

52 
30 

45 
26 

51 
15 

59 

22 

58 
37 

73 
51 

72 
42 

50 
26 

46 

30 

57 

9  1 

57 
51 

57 
26 

65 

71 

62 
36 

41 
23 

44 
26 

50 
1  6 

48 

37 

62 
39 

62 
29 

69 

30 

65 
31 

66 

35 

68 
42 

55.9 
31.8 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

44 

3  1 

40 

26 

41 

30 

50 
28 

43 
22 

48 
13 

57 
25 

58 
36 

70 

52 

68 

43 

49 
26 

48 

29 

63 
46 

53 
49 

58 
37 

61 

76 

72 
34 

47 

2  I 

49 

24 

50 
1  7 

51 

3  6 

6" 

39 

61 

32 

6  1 

37 

68 
9  0 

64 

39 

61 
4  1 

56.  1 
33.  1 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

40 
29 

36 
28 

37 
32 

47 
34 

49 

29 

49 

26 

59 

27 

56 
48 

74 
55 

73 
50 

51 
32 

46 
36 

67 
47 

6  9 
50 

54 
38 

62 

76 

64 
38 

ho 

2  6 

41 
29 

49 

23 

49 

38 

65 
48 

63 
4  1 

63 
90 

7  0 

35 

71 

60 
44 

56.5 
37.5 

PINE  BLUFF  FAA 

AIRPORT 

MAX 
MIN 

38 
29 

33 

27 

37 
32 

44 

31 

47 
27 

48 

26 

5  9 
25 

59 
47 

73 
56 

72 
43 

43 

32 

53 
37 

67 
52 

66 
47 

51 
37 

62 

75 

56 
34 

34 

2  6 

39 
26 

48 

22 

59 

37 

66 
9  8 

5  9 

9  2 

6  1 

3  9 

8  8 
1  9 

70 
47 

53 
39 

55.0 
36.5 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

38 

26 

36 
19 

36 
28 

44 

2V 

42 

23 

41 

5 

51 

26 

58 
38 

68 

52 

67 
40 

51 

2  3 

47 

27 

57 
4  3 

61 
47 

48 

29 

54 

2  7 

te 

66 
33 

39 

17 

39 
17 

48 

1  5 

46 

37 

55 
36 

56 

2  9 

60 

32 

67 

29 

69 
36 

60 
37 

52.6 
30.0 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

43 
34 

38 

30 

36 
31 

40 
34 

38 
28 

60 

28 

50 
30 

67 

31 

64 
42 

72 
62 

68 
38 

45 

43 

68 
43 

68 
58 

68 
42 

53 

62 

76 
46 

9  6 

29 

44 

28 

42 

22 

48 

24 

6  0 

38 

63 
37 

65 
38 

68 

72 
46 

72 
48 

56.6 
36.8 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

36 
30 

42 

26 

36 
28 

37 
28 

50 
27 

60 

23 

52 
23 

62 
25 

62 
51 

72 

6  0 

6  5 
31 

45 

31 

48 
5  6 

68 
48 

65 
36 

60 

6  2 

78 
45 

9  6 

2  9 

35 

25 

44 

21 

38 

22 

5  b 

38 

66 

42 

6  1 

37 

66 
3  6 

66 

36 

70 
46 

56.1 
33.6 

ROGERS 

MAX 
MIN 

42 

22 

32 
20 

32 
29 

49 

21 

45 

22 

45 

5 

52 

30 

59 
46 

60 
53 

60 

27 

57 
1  6 

54 

30 

64 
66 

62 
44 

52 
24 

6  0 

6  8 

54 

23 

32 
15 

39 
1  5 

46 

21 

46 
38 

53 
38 

57 

2 

62 

63 

64 

55 
32 

52.3 
29.7 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

44 
26 

39 

29 

38 

29 

52 
31 

50 
26 

48 
16 

51 
2  9 

56 
4  3 

70 
53 

70 
45 

52 
26 

47 
28 

55 
9  1 

56 
52 

55 
3  1 

60 

7. 

68 

37 

42 
24 

45 

25 

49 
19 

48 

3  1 

6  3 

«  0 

59 

3  . 

6  2 
34 

6  9 

71 

66 
41 

35.6 
32.8 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

40 

29 

36 
28 

37 
28 

40 

34 

42 
28 

54 
26 

49 

2  7 

6  0 
36 

61 

52 

73 
60 

6  5 

32 

45 

33 

57 
42 

68 
56 

65 
37 

51 

62 

73 
40 

41 

24 

33 
25 

40 

22 

50 
26 

61 
37 

6. 

42 

59 
3  9 

67 
42 

69 
47 

54.3 
35.5 

SEARCY 

MAX 
MIN 

40 

28 

36 
24 

37 
29 

47 

33 

44 

24 

47 
16 

59 
2  3 

57 
40 

71 

55 

7  0 
48 

51 
27 

45 
28 

56 
44 

63 
49 

52 
38 

to 

29 

72 
37 

71 
38 

42 

22 

40 
24 

50 
19 

45 
38 

6  0 
9  0 

5  7 
38 

51 

37 

69 
31 

72 
42 

67 
41 

55.0 
33.7 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

38 
31 

34 
28 

36 
30 

50 

32 

48 

26 

47 
27 

59 
31 

57 
43 

75 
49 

72 
9  1 

44 

32 

46 

28 

64 
43 

62 

44 

60 
33 

5  9 
30 

7* 
49 

64 

42 

44 

2  6 

42 

23 

50 
18 

48 

36 

61 
44 

58 

90 

60 
43 

56 

37 

68 

50 

62 
42 

33.3 
33.6 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

*1 

23 

36 

22 

37 
30 

50 
21 

42 
24 

45 

3 

53 
33 

66 

96 

65 

53 

61 

26 

56 
19 

52 
30 

6  ' 
4  6 

63 
44 

55 
24 

60 
35 

-6 

54 

26 

30 
19 

41 

18 

46 

19 

45 
40 

5  3 
38 

57 
27 

64 

37 

6  5 

30 

61 
37 

57 
32 

52.8 
30.3 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

39 
29 

34 
28 

38 
32 

42 
34 

48 

29 

48 

26 

58 
26 

45 

74 
54 

71 
53 

54 

31 

49 

35 

6  3 
49 

69 
54 

54 
36 

59 
13 

74 
45 

39 

25 

28 

21 

38 

44 

9  1 

3  8 

67 

35 

70 
49 

67 
43 

35.7 
37.1 

STUTTGART   9  ESE 

MAX 
MIN 

39 
29 

36 
27 

34 

27 

3  7 

33 

40 

27 

48 

25 

9b 

56 

31 

60 

51 

72 
56 

63 
31 

42 

31 

56 
40 

64 

55 

60 
36 

49 

33 

S7 
35 

71 

39 

42 
24 

33 
24 

38 
21 

47 

25 

59 

37 

5  9 
39 

66 

38 

5  9 
33 

65 
37 

67 
42 

52.0 
34.1 

So*  r«f«r*nc«  oot«»  follovl&f  Sticloo  ladtrx. 
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CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1959 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

]  2 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SUBIACO 

MAX 

45 

40 

37 

50 

45 

SO 

53 

60 

71 

67 

5  1 

45 

59 

58 

55 

65 

69 

63 

41 

43 

48 

47 

60 

60 

64 

67 

66 

61 

55. 

1 

*  IN 

26 

2a 

27 

28 

30 

19 

25 

41 

49 

44 

23 

28 

35 

49 

29 

30 

39 

34 

20 

23 

19 

36 

40 

33 

35 

34 

37 

40 

32  ■ 

2 

TEXARKANA  WB 

A  I RPORT 

MAX 

45 

36 

39 

51 

60 

52 

58 

65 

75 

72 

47 

55 

69 

65 

58 

65 

77 

56 

36 

45 

50 

61 

65 

62 

65 

64 

70 

62 

58. 

0 

M  IN 

34 

30 

31 

32 

34 

28 

30 

52 

65 

41 

36 

38 

55 

48 

40 

36 

51 

36 

29 

29 

26 

39 

51 

39 

39 

47 

43 

39. 

5 

TURNP IKE 

MAX 

32 

38 

31 

31 

32 

40 

47 

53 

62 

62 

46 

4  2 

56 

54 

54 

53 

63 

60 

35 

40 

45 

42 

53 

53 

56 

60 

62 

60 

48. 

6 

M  IN 

21 

19 

23 

15 

20 

20 

31 

43 

50 

33 

19 

26 

3V 

42 

24 

35 

42 

25 

19 

15 

22 

30 

35 

32 

42 

41 

44 

34 

30. 

0 

WALDRON 

MAX 

44 

43 

39 

55 

48 

52 

59 

56 

71 

71 

51 

49 

59 

59 

56 

64 

74 

66 

40 

46 

49 

47 

58 

59 

65 

68 

68 

66 

56. 

6 

M  I N 

24 

29 

30 

23 

23 

16 

23 

43 

47 

39 

24 

30 

42 

49 

27 

26 

42 

35 

20 

27 

17 

37 

35 

29 

28 

26 

30 

3  9 

WALNUT  RIDGE 

FAA  AP 

MAX 

37 

31 

37 

43 

35 

43 

54 

59 

6a 

69 

- 1 

48 

61 

61 

45 

53 

68 

46 

33 

38 

47 

42 

55 

56 

60 

67 

69 

51 

50. 

6 

M  I N 

26 

22 

30 

30 

24 

4 

30 

44 

54 

32 

26 

28 

47 

41 

32 

31 

45 

26 

20 

20 

22 

38 

39 

31 

33 

35 

45 

39 

31. 

9 

WARREN 

MAX 

40 

36 

37 

45 

60 

5  1 

62 

57 

74 

72 

53 

52 

66 

68 

56 

63 

75 

70 

43 

45 

55 

58 

68 

62 

65 

68 

72 

65 

58. 

6 

M  IN 

31 

29 

31 

33 

28 

30 

27 

45 

56 

52 

35 

41 

5  1 

52 

39 

32 

<•  6 

40 

27 

28 

21 

38 

54 

43 

39 

33 

46 

43 

38. 

3 

WHITE  ROCK 

MAX 

35 

36 

30 

40 

38 

40 

44 

51 

60 

61 

48 

43 

57 

55 

50 

54 

67 

59 

29 

39 

40 

40 

53 

55 

58 

61 

61 

55 

48. 

5 

MIN 

22 

22 

24 

19 

22 

19 

29 

41 

51 

29 

21 

27 

39 

41 

24 

38 

48 

24 

14 

16 

23 

31 

32 

36 

38 

40 

44 

33 

30. 

3 

WILSON 

MAX 

36 

34 

44 

40 

40 

40 

60 

60 

70 

69 

55 

51 

59 

58 

51 

55 

67 

63 

39 

35 

46 

61 

57 

65 

70 

61 

53. 

3 

MIN 

25 

24 

29 

29 

25 

7 

25 

35 

52 

45 

25 

2  6 

46 

49 

30 

29 

39 

36 

29 

20 

19 

40 

36 

33 

32 

37 

42 

37 

32 

3 

WYNNE 

MAX 

35 

33 

39 

41 

42 

45 

58 

60 

70 

71 

51 

51 

63 

65 

51 

56 

68 

65 

48 

49 

49 

50 

57 

55 

58 

65 

68 

62 

54 

5 

MIN 

26 

24 

29 

31 

27 

1  i 

26 

45 

54 

48 

30 

39 

46 

50 

33 

29 

47 

32 

22 

18 

IB 

33 

40 

33 

36 

36 

45 

41 

34 

0 

\ 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Station 

Total 
or 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Blakely  Mountain  Dam 

EVAP 
WIND 

44 

59 

35 

31 

• 

16 

* 

4-1 

22 

.13 
13 

.02 

3 

.02 
57 

* 

51 

.11 

28 

.02 
6 

14 

.01 

26 

24 

.  1  2 
18 

.  1 1 

60 

72 

• 

38 

26 

.  21 
20 

.113 

25 

.  12 
40 

.09 
23 

.10 
15 

.OK 
17 

.09 
18 

1.53B 
845 

Hope  3  NE 

EVAP 
WIND 

S3 

• 

73 

.07 
19 

.00 
18 

8 

* 

65 

12 

.16 
13 

.00 
7 

.08 
107 

.16 
51 

.06 
18 

.00 
3 

.00 
39 

.05 
36 

.10 
10 

.  10 
42 

67 

80 

* 

35 

12 

.30 
3 

.00 
17 

.16 
29 

.12 
15 

.12 
7 

4 

.09 
10 

1.76B 
853 

Narrows  Dam 

EVAP 
WIND 

39 

.06 
51 

.00 
27 

.02 
27 

.02 
26 

• 

41 

28 

.21 
58 

.03 
28 

.08 
88 

.13 
39 

.05 
28 

.00 
47 

59 

18 

.04 

27 

.11 
25 

.11 
48 

• 

52 

* 

26 

• 

22 

* 

19 

.27 
31 

.18 

36 

.13 
39 

.13 

45 

.08 
29 

.06 
31 

1.92B 
1034 

Nimrod  Dam 

EVAP 
WIND 

16 

42 

.02 
8 

.04 
5 

.05 
10 

* 

15 

13 

.04 
11 

.00 
7 

.05 
19 

.11 
14 

.04 
34 

.03 
9 

23 

4 

.05 
3 

.04 
10 

.10 
15 

.06 
31 

.05 
10 

.02 
11 

.00 
7 

.09 
11 

.07 
19 

.08 
9 

.09 
23 

.08 
9 

.16 
10 

1.48B 
428 

Stuttgart  9  ESE 

EVAP 
WIND 

• 

108 

80 

* 

130 

.08 
87 

* 

41 

• 

73 

4U 

.07 
45 

• 

90 

.06 
'209 

.22 
151 

.12 
105 

82 

• 

30 

.22 
77 

.07 
8  2 

.11 
49 

104 

• 

89 

93 

.22 
38 

• 

57 

.07 
133 

.14 
61 

.  10 
31 

.05 
38 

.17 
46 

1.83B 
2169 

See  reference  notee  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Statlo 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1959 


Day  of  month 


9     10     11     12    13    14    IS     16     17    18     19    20    21    22    23    24  2S 


27    28    29    30  31 


Batesvllle  L  and  D  No  1 

Bly theville 

Brlnkley 

Conway 

Corning 

Devils  Knob 

El  Dorado  FAA  Airport 

Eureka  Springs 

Fayetteville  FAA  AP 

Flippln  FAA  Airport 

Fort  Smith  WB  Airport 

Gilbert 

Gravette 

Hot  Springs  1  NNE 
Jonesboro 

Little  Sock  WB  Airport 

Mammoth  Spring 

Man  anna  2  S 

Harked  Tree 

Ozark 

Pine  Bluff  FAA  Airport 
Rogers 

Russellville 
Searcy 

Texarkana  WB  Airport 
Walnut  Ridge  FAA  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


J  L  L 


Set  rvfvrwac*  Boi«»  folio*. n»  StitloB  lutes. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

*-• 
U3 
O 
< 

B 

0 

p 
3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

1 

i 
& 

SPECIAL 

ABBOTT 

nor.  (, 

SCOTT 

35  06 

94  12 

624 

7A 

JANES  V*  WILLIAMS 

ALICIA 

00  6* 

LAWRENCE 

35  34 

91  05 

256 

IA 

C 

RUBY  B.  OWENS 

0130 

92  52 

755 

5P 

C 

ALT 

0!  36 

YELL 

34  47 

93  29 

854 

76 

C 

REBA  Y.  SWAIN 

AMITY  3  NE 

CLARK 

3*    1  7 

7* 

ALTA  F.  GARNER 

ANTOINE 

0  1  76 

PIKE 

36  02 

93  25 

285 

AA 

C 

DREW  A.  LAMB 

APLIN  1  H 

o  i  88 

PERRY 

34  58 

93  00 

400 

7A 

HOBART  WATTS 

0  1  9  6 

92  53 

522 

c 

JOHN  A.  JONES 

ARKADELPHl A 

02:0 

CLARK 

34  07 

93  03 

200 

6P 

■A 

c 

T  ILLMAN  E ■  LAWRENCE 

ARKAN5AS  CITY 

03  M 

DESHA 

33  37 

OA 

JOHN  W.  TRAMMELL 

ASHOOHN 

02  86 

LITTLE  RIVER 

33  40 

94  08 

329 

7P 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

ATHENS 

0300 

34  19 

9  3  58 

960 

ARRA  D.  PARKER 

0326 

WOODRUFF 

91  22 

2  16 

c 

BALD  KNOB 

0.150 

WHITE 

35  18 

91  34 

2  JO 

6P 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

INDEPENDENCE 

33  49 

VA 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESV1 LLE  L  AND  D  NO  1 

0*60 

INDEPENDENCE 

35  45 

91  38 

277 

5P 

L  H 

JAMES  J.  MITCHUN 

BEAR  CREEK  LAKE 

0*96 

LEE 

34  63 

90  42 

220 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

35  12 

ST  FRANC  1 S 

90  43 

400 

5P 

La    G.  AOAMSON 

BEAVER  1  SE 

OS  18 

CARROLL 

36  28 

9  3  *fc 

930 

7* 

HARVEY  E .    SKEL  TON 

BEEBE 

05  30 

WHITE 

36  04 

MARVIN  MORRISON 

BEECH  GROVE 

053* 

GREENE 

36  09 

90  38 

298 

8A 

B.  8.  HAMMOND 

BEEDEV I LLE 

D  S  1 6 

JACKSON 

35  26 

91  06 

221 

P.  M.  BRECKENR IDGE 

0582 

92  37 

285 

5P 

ETTA  C.  BURKS 

8ENTONV 1 LLE 

0S06 

BENTON 

36  22 

94  13 

1295 

6P 

7A 

EARLE  L.  BROWNE 

BERR YVILLE  *  NM 

0616 

CARROLL 

36  26 

7A 

DAVID  L.  ST1DHAH 

BIG  FORK 

0  66'. 

POLK 

34  29 

93  58 

I  100 

7A 

BIG  LAKE  OUTLET 

06Tb 

MISSISSIPPI 

35  61 

90  08 

228 

7A 

N.  W.  DOUGLAS 

Black  rock 

LAWRENCE 

91  06 

7A 

LEE  W.  MCKENNEY 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

0  764 

GARLAND 

3*  36 

93  11 

HA 

BA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0 

YELL 

3  5    0  6 

lit 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 

0800 

33  41 

93  09 

7  A 

CATHERINE  WHITE 

BLYTHEVILLE 

0806 

MISSISSIPPI 

35  56 

89  55 

252 

6P 

IVY  W.  CRAWFORD 

0823 

93  59 

600 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEV 1 LLE   7  NE 

>a?6 

LOGAN 

35  13 

93  50 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEV I LL  E  6  NNE 

LOGAN 

33  13 

MO 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEV 1 LLE 

oajo 

LOGAN 

35  09 

93  55 

511 

c 

CLEO  E«  YANDELL 

BOTK 1 NBURG  2  S 

■  IB-.,1 

VAN  BUREN 

35  39 

92  30 

1200 

c 

IHOMAS   M.  PEARSON 

oaaa 

93  20 

235 

7A 

IRIS  ELMORE  M  ICKER 

BRADFORD 

oof.1 

WHITE 

35  25 

91  28 

240 

7A 

MARSHALL  HICKMON 

BRANCH  A  NM 

FRANKLIN 

35  21 

4  70 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 

0886 

FRANKLIN 

33  16 

93  39 

500 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BR  INKLE Y 

0936 

MONROE 

:<*  51 

91  12 

205 

C  H 

RICHARD  K.  WEIS 

BUFFALO  TOMER 

1010 

NEWTON 

35  62 

93  30 

2578 

* 

8EULAH  F.  FOMLER 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

BAXTER 

36  22 

92  34 

460 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

10^2 

89  57 

240 

6P 

CABOT  4  SW 

1  102 

92  0* 

269 

CALICO  ROCK 

i  1  32 

1  ZARO 

92  08 

400 

CAMDEN  1 

I  152 

OUACHITA 

33  36 

116 

5P 

7A 

LEONARD  B.  0 1LWORTH 

CAMDEN  2 

I  ISA 

OUACHITA 

33  35 

92    5  1 

155 

c 

EDITH  2.  LEHMAN 

1  1  12 

94  IB 

419 

SA 

8A 

CARLISLE   1  SW 

122* 

LONOKE 

91  46 

235 

JOHN  L.  TA1T 

CARPENTER  DAM 

12  38 

GARLAND 

34  27 

93  01 

405 

c 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

I  **2 

MONROE 

34  41 

91  18 

1  72 

B.   F.  NORTHERN 

CLARKSV ILLE 

1*55 

33  28 

93  28 

436 

6P 

6P 

DR.    IRVING  T.  BEACH 

CLINTON 

VAN  BUREN 

33  35 

EARL  B.  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

l',7* 

MADISON 

35  46 

93  46 

1400 

c 

MAUDE  C.  BRASHEARS 

COMPTON  ;  NE 

ISM 

NEWTON 

36  06 

93  18 

2166 

c 

1 196 

FAULKNER 

35  05 

92  28 

316 

5P 

CLARENCE  S.  WILLIAMS 

CORNING 

1632 

CLAY 

36  24 

90  35 

293 

6P 

7A 

C  H 

LAURA  POLK 

COVE 

POLK 

34  26 

7A 

CROSSETT   7  S 

1  710 

ASHLEY 

33  02 

91  56 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY  I  NE 

1  ?50 

PULASKI 

34  4  3 

92  25 

380 

BILL  IE  JO  YOUNG 

CUMMINS  FARM 

1  '68 

34  OS 

91  33 

176 

6P 

6P 

CUMMINS  PRISON  FARM 

DAISY 

|Bl* 

PIKE 

34  14 

93  44 

629 

7A 

c 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

FAULKNER 

33  22 

7A 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

1836 

YELL 

35  03 

93  24 

370 

J.   A.  MOUDY 

DANVILLE  SCS 

1  B35 

YELL 

35  04 

93  24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DAROANELLE 

1  838 

93  09 

330 

6P 

7A 

GERALO  GOODIER 

DE  QUEEN 

;  7*b 

SEVIER 

34  02 

94  21 

420 

5P 

H 

0.  TUCKER  VASSER 

DERMOTT 

CHICOT 

33  31 

8A 

L.  W.  WILSON 

DES  ARC 

1  768 

PRAIRIE 

34  58 

91  30 

204 

C.  J.  R1STER 

DEVILS  KNOB 

1982 

JOHNSON 

35  43 

93  24 

2350 

5P 

CORNEL IA  H.  DICKEY 

DUMAS  1  ESE 

,'1*6 

91  29 

162 

7A 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

DUMAS 

2  1 5  o 

DESHA 

33  53 

91  30 

165 

c 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

IEL  DORADO  FAA  AIRPORT 

UNION 

33  13 

-ID 

HID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUREKA  SPRINGS 

2356 

CARROLL 

36  24 

93  44 

1465 

6P 

C  H 

HABEL  F.  SPRAY 

EVENING  SHADE   1  NE 

2366 

SHARP 

36  05 

91  37 

490 

OPHA  WOLFE 

FA YETTEV ILLE 

2442 

WASH  1 NGTON 

94  10 

1370 

CHARLES  F.  FORD 

FAYETTEV ILLE    FAA  AP 

2**3 

WASHINGTON 

36  00 

94  10 

1253 

NIC 

NIG 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FA YETTEV ILLE  E*P  STa 

WASHINGTON 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FL IPPIN  FAA  AIRPORT 

,'02  8 

MARION 

36  18 

92  36 

700 

HID 

Nil 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FORDYCE  6  W 

25*0 

92  31 

280 

5P 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

25** 

UTTLE  RIVER 

33  43 

94  24 

400 

c 

FORREST  CITY 

2564 

ST  FRANCIS 

35  01 

90  47 

261 

c 

THOMAS  A.  MOORE 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT 

SEBASTIAN 

35  20 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  MATER  PLANT 

2578 

CRAWFORD 

35  39 

793 

5P 

JAMES  L.  CRJSTEE 

FULTON 

it>70 

HEMPSTEAD 

33  37 

93  48 

260 

8A 

INA  J.  LOGAN 

2760 

91  26 

200 

7A 

GILBERT 

i  1  v* 

SEARCY 

35  59 

92  43 

395 

6P 

C  H 

C.  ELI  JORDAN 

GLEN WOOD 

PIKE 

34  19 

BA 

WILLIAM  Fa  SEVIER 

GRAVELLY  2  ESE 

2922 

YELL 

34  52 

93  39 

498 

7A 

WILLIE  PENDERGRASS 

GRAVETTE 

2930 

BENTON 

36  24 

94  28 

1250 

SS 

SS 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

Z946 

93  22 

1300 

7A 

GREENBRIER 

FAULKNER 

35  14 

92  2  3 

360 

MARVIN  Ca  CANTRELL 

GREENWOOD 

SEBAST 1 AN 

35  13 

'J 

DOROTHY  Na  BEEN 

GURDON  3  E 

1074 

CLARK 

33  54 

93  06 

290 

7A 

ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 

30  6  6 

ASHLEY 

33  14 

91  48 

177 

6  p 

A.  JAMES  L1NOER 

3132 

91  29 

362 

c 

THERESA  DONALDSON 

HARRISON 

316* 

BOONE 

36  14 

93  07 

1150 

6P 

BEA  GRAY  BEENE 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

CLEBURNE 

35  32 

w 

LESTER  B.  LOGAN 

HEBER  SPRINGS  3  SW 

3230 

CLEBURNE 

35  28 

92  03 

c 

WAYNE  STARK 

HECTOR 

3235 

POPE 

33  26 

92  58 

MRS.  BOBBY  A,  BRYAN 

32*2 

90  33 

200 

6P 

7A 

CHARLEY  M.  FR1DOELL 

HENDERSON  2  W 

32  se 

BAXTER 

36  22 

92  16 

LUCY  A.  BENTZ1EN 

HOPE  3  NE 

HEMPSTEAD 

33  43 

375 

?A 

7« 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

\*)b 

MONTGOMERY 

34  22 

93  41 

700 

LONA  A.  SHIELDS 

HORAT 10 

3**2 

SEVIER 

33  56 

■94  22 

337 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3*66 

GARLAND 

93  03 

710 

5P 

5P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSVt  LLE 

35*0 

MADISON 

36  05 

93  44 

1433 

MAY  PEARL  MARKLEY 

HUTTIG  OAM 

3556 

UNION 

33  02 

92  05 

60 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

LITTLE  RIVER 

33  33 

HA 

W.  E.  MCDOWELL 

JASPER 

3  600 

NEWTON 

36  01 

93  11 

851 

7A 

LOTTIE  8.  DAVIS 

JESSIEVILLE 

3  '0* 

GARLAND 

93  04 

730 

7A 

LURA  B.  SYKE5 

JONESBORO 

3  7  3* 

CRAIGHEAD 

33  30 

90  42 

345 

6P 

;a 

BENEDICT INE  SISTERS 

1862 

LONOKE 

34  36 

92  00 

230 

7P 

R.  A.  WALLER 

KINGSLAND  3  SSE 

370* 

CLEvELANO 

33  30 

92  16 

214 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LAKE  CITY 

CRAIGHEAD 

33  49 

90  26 

230 

'A 

TRESS A  ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

*010 

PULASKI 

34  51 

92  28 

303 

BA 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LAMAR  2  SW 

*019 

JOHNSON 

35  26 

93  23 

550 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

*06(» 

93  51 

796 

LEAD  HILL 

-106 

BOONE 

36  24 

92  34 

710 

TP 

7P 

F.  W.  KELLOGG 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

CRAWFORD 

36  42 

94  19 

IDA  6.  ft AM E  1 

LEOLA 

*  I  3* 

GRANT 

34  10 

92  35 

261 

7A 

J.  R.  RHODES 

"LITTLE  ROCK  WB  A  III  PORT 

6248 

PULASKI 

34  44 

92  14 

257 

RID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

1250 

PULASK 1 

34  44 

92  19 

512 

KJQ 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 

NEWTON 

35  46 

93  03 

2007 

LOLA  I.  DOLLAR 

MAD  1  SON 

*5?B 

ST  FRANCIS 

35  00 

90  43 

215 

7A 

JAMES  C*  HODGES 

MAGNOLIA  3  N 

■.5*8 

COLUMBIA 

33  19 

93  14 

315 

6P 

J  A 

EARL  E.  GRAHAM 

MAGNOLIA  5  N 

*550 

COLUMBIA 

33  20 

93  13 

360 

c 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

MALVERN 

*5s>2 

HOT  SPRING 

34  23 

92  49 

311 

5P 

3P 
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STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1 

EVAP. 

SPECIAL 

MAMMOTH  SPRING 

*S72 

FULTON 

36  29 

91  32 

690 

7A 

JOHN  H.  HCKEE 

HAR 1 ANNA  2  S 

66  38 

LEE 

I 

34  44 

90  46 

234 

6P 

bP 

C  H 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MARKED  TREE 

*65* 

PO INSET T 

35  32 

90  25 

229 

6P 

JOHN  F .   SHE ARON 

MARSHALL 

SEARCY 

35  54 

92  38 

1050 

7a 

MJNN1E  HORTON 

MARVELL 

'"a 

PHILLIPS 

6A 

ERNEST  H.  PUCKETT 

MAUMEE 

6696 

SEARCY 

36  03 

92  39 

HELEN  Ea  ADAMS 

MELBOURNE 

4746 

IZARD 

36  04 

91  54 

610 

IVAN  L.  SHRAOER 

..  7'- 6 

34  35 

94  16 

1207 

6P 

JA 

C  H 

MONT ICELLO  3  S 

4900 

DREW 

33  35 

91  48 

285 

C  H 

RADIO  STATION  KHBM 

MONTROSE 

ASHLEY 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

HOR08AY  LOCK  AND  DAM  8 

*V3* 

CALHOUN 

33  19 

92  27 

89 

7A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON 

*9ja 

CONWAY 

33  07 

92  45 

280 

5P 

EMMA  S.  LEAVELL 

*VbB 

34  33 

93  38 

663 

5P 

C  H 

MOUNT  MAGAZINE 

'■OK.) 

LOGAN 

35  10 

93  41 

2800 

'p 

ARKANSAS    FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

BAXTER 

6P 

6P 

RAO  10  STATION  KILO 

MOUNTAIN  HONE  C  OF  ENG 

'.1MB 

BAXTER 

36  20 

92  23 

800 

<3A 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW   1  E 

5046 

STONE 

35  52 

92  06 

768 

7A 

NELL   A.  TAPLEY 

MULBERRY  6  NNE 

50  72 

35  34 

94  01 

500 

7A 

HENRY  G.   ARv IN 

NARROWS  DAM 

3110 

PIKE 

34  09 

93  43 

425 

BA 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

HOWARD 

7A 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

5114 

HOWARD 

33  57 

93  51 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

newhope'^T' 

5  158 

HOWARD 

34  07 

93  52 

550 

EDNA  J.  WESTFALL 

5174 

34  14 

93  50 

850 

NEWPORT 

5  186 

JACKSON 

35  36 

91  17 

225 

SS 

7A 

LUTHER  D.    SUMMERSt  JR 

NIHROD  DAM 

PERRY 

8A 

DA 

c  M 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  OAM 

5228 

BAXTER 

36  15 

92  IS 

426 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ODELL   3  N 

5334 

WASHINGTON 

35  48 

94  24 

1500 

MRS.  RENZO  HURST 

3958 

MONTGOMERY 

34  38 

93  48 

JOAN  S.  GRESHAM 

OKAY 

5*76 

HOWARD 

33  46 

93  53 

300 

5P 

5P 

J.   T.  HARGIS 

OSCEOLA 

MISSISSIPPI 

6A 

THOMAS  F.  MCKINION 

OWENSVILLE 

5498 

SALINE 

92  49 

500 

BA 

GUY  COOK 

OZARK 

5  50  8 

FRANKL  IN 

35  29 

93  50 

396 

6P 

BURNS  WAKEFIELD 

3314 

35  38 

93  27 

1900 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

S 162 

GREENE 

36  03 

90  26 

2  76 

4P 

RADIO  STATION  KDRS 

PARIS 

LOGAN 

35  18 

93  43 

6P 

6P 

FRANK  TAYLOR 

PARIS  4  WSW 

5577 

LOGAN 

35  16 

93  48 

775 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKIN  2  W 

5  5  86 

CROSS 

35  16 

90  35 

222 

7* 

COR INE  D.  GARDNER 

5591 

34  48 

93  57 

7A 

BOMAR   K •  HANSARD 

PARTHENON 

NEWTON 

c 

ARTHUR  B.  CARL  TON 

PERRYV 1 LLE 

5  6  7* 

PERRY 

35  00 

92  49 

325 

5P 

TA 

FRANC  IS  F  1NKBE INER 

PINE  BLUFF 

JEFFERSON 

MRS.    EMMA  GRESHAM 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

JEFFERSON 

M[0 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

PINE  RIOGE 

s  F60 

MONTGOMERY 

34  35 

93  54 

J.  R.  HU00LEST0N 

POCAHONTAS  1 

RANDOLPH 

3P 

7A 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

3866 

ASHLEY 

33  14 

91  30 

122 

PEARL  NEWTON 

PRESCOTT  SCS 

PYATT    1  NNW 

MARION 

ON A  V.  MCLEAN 

RATCLIFF  2  S 

LOGAN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

6006 

36  21 

93  49 

420 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCL IFF  5  NNW 

f RANKL IN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

35  18 

93  53 

463 

RAVANA   1  NE 

MILLER 

94  02 

c 

BONNY  L.  ALLEN 

REMMEL  DAM 

HOT  SPRING 

34  26 

313 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

62*8 

36  20 

94  07 

1387 

SS 

SS 

c  H 

HOWARD  FOWLER 

RUSSELLVILLE 

6152 

35  18 

93  08 

360 

5P 

»P 

WM.   w.  SPAULDING 

SAINT  CHARLES 

6  1  76 

ARKANSAS 

34  23 

91  08 

200 

8A 

8A 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

SAINT    FRANC  1 S 

6  3  81 

CLAY 

36  27 

90  08 

WILLIAM  Si  BUCKLEY 

SALEM 

6*0  1 

FULTON 

36  23 

91  50 

7A 

JAS.  8.  CALDWELL 

SEARCY 

WHITE 

36  15 

91  44 

245 

5P 

7A 

H 

ADAM  C.  MELTON 

SHERIDAN  TOWER 

6566 

GRANT 

34  27 

92  21 

290 

6P 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHIRLEY  3  SE 

6586 

VAN  BUREN 

35  38 

92  17 

910 

MAUD  H.  BRADFORD 

SILOAM  SPRINGS 

BENTON 

36  11 

94  33 

1150 

7P 

'  A 

JOHN  BROWN  UNIVERSITY 

SPARKMAN  4  E 

f,  n.M 

DALLAS 

33  56 

92  48 

26C 

'  A 

MARGARET   F.  GORDON 

STAMPS 

LAFAYETTE 

(A 

HUBERT  BAKER 

STAR  CITY  2  S 

682  ■ 

LINCOLN 

33  54 

91  51 

392 

I  A 

ARKANSAS   FORESTRY  COMM 

STEVE 

6856 

TELL 

34  53 

93  19 

682 

T.  P.  SIMS 

STUTTGART 

67  18 

ARKANSAS 

34  29 

91  32 

2  1* 

6P 

GEORGE  La  CLARK 

STUTTGART   9  ESC 

V* 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SUBIACO 

6 '2  8 

35  18 

93  39 

500 

SS 

7A 

NEW  SU8IACO  ABBEY 

TAYLOR 

rose 

COLUMBIA 

33  06 

93  27 

IDELLA  0.  NORWOOD 

TEXARKANA  MB  AIRPORT 

7048 

MILLER 

33  2  7 

94  00 

361 

MIC 

MIC 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TURNP IKE 

7262 

35  40 

93  05 

2087 

U  S  FOREST  SERV 1 CE 

WALDRON 

>*aa 

SCOTT 

34  54 

94  06 

675 

5P 

5P 

C  H 

WILLIAM  D.  BIVENS 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

7524 

INDEPENDENCE 

35  51 

91  21 

250 

6P 

A.  H.  FAST 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

7  510 

LAWRENCE 

36  08 

90  56 

272 

MID 

NIG 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

'582 

33  36 

92  04 

206 

6P 

6P 

WASHITA 

7592 

MONTGOMERY 

34  39 

93  32 

610 

7A 

NORA  LEE  MAYBERRY 

WEST  FORK 

76'i* 

WASHINGTON 

35  55 

94  11 

13*0 

c 

EFFIE  D.  LITTLE 

WHEELING 

7  ?** 

FULTON 

91  52 

680 

c 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

FRANKL IN 

36  41 

93  57 

2285 

5P 

12M 

U  S  FOREST  SERVICE 

WHITECL IFFS 

7  e  1 , 

SEVIER 

33  48 

94  04 

290 

MRS.  L.  M.  SNEAD 

WILSON 

771? 

MISSISSIPPI 

35  34 

90  02 

237 

5P 

/A 

D.  0.  ANDERSON 

WING 

?7  5i" 

YELL 

34  57 

93  28 

350 

c 

MILES  B.  TURNER 

WYNNE 

CROSS 

33  14 

90  47 

260 

SS 

SS 

RADIO  STAT  ION  KWYB 

YELLV ILLE 

8  0  8* 

MARION 

7 

36  13 

92  41 

760 

JESS  B.  JOHNSON 

CLOSED  STATIONS 

HAMPTON 

3  198 

CALHOUN 

i 

92  26 

202 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RISON 

6  ]  |  * 

CLEVELANO 

3 

33  57 

92  11 

231 

J.    H.  YANEY 

26  - 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station  Box  1819  little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  * 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  1?  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of   the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Fvaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  ihe  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

Fntries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Fntries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Tsble;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Fvaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 


In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C      Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.  Omission  of  data   in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J      "Supplemental  Data"  Table. 


Other  Reference  Notes 


No  record  in  the  "CI imatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•       Amount   included  in  following  measurement,   tine  distribution  unknown. 

0      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
P      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  precipitation  Data.) 
SP      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T       Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $?.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government   Printing  Office,   Washington   25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CL IMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL 
SUMMARY,    either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  Issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  Indicated  above,  price 
15  cents. 
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31 

30 

17+ 

416 

0 

0 

9 

0 

3.10 

2.22 

1.13 

5 

.  0 

Q 

2 

MOUNT  IDA 

65.5 

34.3 

49.9 

- 

1.3 

3 1 

24 

22 

461 

0 

0 

15 

0 

5.B7 

.  70 

2.28 

5 

•  0 

3 

NARROWS  DAM 

AM 

66.6 

32.4 

49.5 

fin 

^  j 

24 

22 

475 

0 

0 

IB 

0 

4.  34 

1.63 

5 

.0 

o 

s 

4 

1 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

AM 

64.  1 

36.0 

50.  1 

7Q 

27 

7 

454 

0 

0 

1  1 

0 

4.06 

1  •  80 

.0 

o 

3 

OKAY 

70.3 

40.  7 

55.5 

_ 

0.7 

ft? 

31 

22  + 

296 

0 

0 

4 

0 

3.57 

_ 

1.25 

1*43 

•  0 

o 

t, 

) 

\ 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

R// 

67.0 

41.9 

54.5 

1  . 5 

ftp 
82 

32 

6 

32  7 

0 

0 

1 

0 

3.41 

1  •  52 

1  .04 

4 

•  0 

0 

7 

2 

1 

D I V  I S I  ON 

52,4 

1  .4 

4.08 

•  75 

•  0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARK ADELPH I  A 

69.1 

39.1 

54.  1 

81 

31  + 

29 

17 

332 

0 

0 

0 

3.28 

- 

2  .07 

1.20 

5 

j 

1 

CAMDEN  1 

69. OM 

37.  2M 

53.  1M 

2.2 

29 

22+ 

360 

0 

0 

0 

4.40 

.87 

1  .34 

5 

*0 

g 

j 

2 

EL   DORADO  FAA  AIRPORT 

67.2 

38.7 

53.0 

- 

3.4 

85 

3 1 

29 

17+ 

371 

o 

0 

t, 

0 

3.55 

- 

1.97 

1.43 

5 

J 

o 

f-, 

2 

1 

FORDYCE  6  W 

68.0 

40.5 

54.3 

84 

3 1 

31 

7+ 

331 

0 

0 

4 

0 

4.35 

1  ,40 

5 

2 

MAGNOL I A  3  N 

69.  1 

39.5 

54.3 

2.9 

8 1 

31  + 

27 

\  7 

325 

0 

0 

v 

0 

2.59 

1.84 

1.05 

"o 

3 

PRESCOTT 

69.7 

39.7 

54.7 

0.9 

85 

31 

29 

g 

315 

J 

0 

•j 

0 

2.82 

2.31 

1.14 

*0 

0 

2 

WARREN 

68.4 

39.9 

54.2 

2.4 

83 

3 1 

30 

2  3+ 

33  3 

0 

0 

a 

0 

4.84 

2  .04 

2  1 

.0 

0 

■ 

! 

2 

D I V  I  S I  ON 

54.0 

1  .4 

3.69 

1  •  50 

T 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

69.9 

38.4 

54.2 

1.9 

81 

31 

27 

7 

333 

0 

0 

10 

0 

6.66 

1  .09 

2.35 

5 

.0 

0 

8 

4 

J 

CUMMINS  FARM 

66.6 

39.3 

53.0 

79 

31 

31 

12  + 

366 

0 

-' 

5 

0 

4.38 

1.96 

21 

.0 

0 

*. 

3 

2 

DUMAS   1  ESE 

67.1 

39.7 

53.4 

2.0 

80 

31 

30 

17+ 

356 

0 

0 

5 

0 

4.57 

1  .36 

1.85 

2  1 

.0 

0 

a 

3 

2 

MONTICELLO  3  S 

68. OM 

M 

81 

31 

0 

0 

4.53 

2.32 

21 

.0 

0 

5 

2 

2 

PINE  BLUFF 

67.8 

41  .4 

54.6 

1.0 

85 

31 

32 

12+ 

321 

Q 

.J 

. 

0 

2.99 

2.57 

1.03 

21 

.0 

0 

2 

1 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

65.0 

39.6 

52.3 

83 

31 

32 

23+ 

391 

0 

0 

1 

0 

3.44 

1.22 

20 

.0 

0 

8 

2 

1 

PORTLAND 

67.6 

41.2 

54.4 

1.6 

83 

31 

34 

17+ 

323 

0 

0 

0 

3 

4.85 

.72 

1.80 

21 

.0 

0 

f 

3 

2 

DIVISION 

53.7 

1.8 

4.49 

1.27 

.0 

MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:     86°  on  the  31st  at  Booneville 
Lowest  Temperature:     16°  on  the  7th  at  Gravet te 
Greatest  Total  Precipitation:     8. 62  inches  at  Mount  Magazine 
Least  Total  Precipitation:     1.55  inches  at  Flippin  FAA  Airport 
Greatest  One-Day  Precipitation:     3. 50  inches  on  the  5th  at  Newhope  3  E 
Greatest  Total  Snowfall:     3.0  inches  at  White  Rock 
Deepest  Snow  on  Ground:     T  on  the  5th  at  3  stations 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Station 

Total 

Day  of  month 

1  | 

2  1 

3 

4 

5  | 

6 

7  1   8  1  9 

10 

1 

12 

13  1  14  1  15 

 1  1  

16  |  17  1  18 

 1  1  

19  20 

 1  1 

21 

22     23  24 

 1  1  

25 

26 

1 

27 

28 

J 

29 

1 

30 

31 

ABBOTT 

3.79 

.15 

1.41 

1.49 

.74 

ALICIA 

3.66 

.28 

.04 

.50 

T 

.20 

.73 

T 

.05 

1.15 

.15 

•  56 

T 

T 

3.  93 

1.38 

T 

•  35 

.55 

T 

1.12 

.53 

T 

~ 

AMITY 

3.89 

~0  7 

1  35 

02 

.  16 

59 

84 

ANTOINE 

3.12 

1.03 

.20 

.48 

.70 

.12 

.59 

APLIN   1  W 

4.45 

1.33 

.23 

.87 

.22 

1.16 

.64 

3.26 

1.20 

■  25 

.62 

.97 

.24 

ARKANSAS  CITY 

4.24 

.22 

.06 

1.11 

•  17 

.20 

•02 

.22 

1.90 

.03 

•  31 

T 

ASHDOWN 

3.69 

T 

•  16 

T 

ATHENS 

5.63 

.04 

2.34 

.10 

.50 

.02 

1.20 

.03 

1.40 

AUGUSTA 

2.76 

.09 

T 

.64 

T 

.  1  3 

.57 

.  14 

.63 

.16 

•  38 

T 

3.45 

.83 

.49 

.30 

1.35 

.02 

.46 

BATESVILLE  L  IVESTOCK 

3.16 

.03 

T 

■  16 

.63 

•01 

.01 

1  .08 

.02 

1.02 

T 

BATESVILLE  l  AND  D  NO  1 

5.69 

1  82 

J 

.  1  6 

8EATY  LAKE 

2.81 

T 

.60 

T 

.13 

t' 

.63 

T 

T  .25 

T 

1.20 

T 

T 

BEAVER    1  SE 

2.94 

1.85 

.01 

.09 

.10 

.03 

.0  1 

.64 

.07 

.  14 

BEECH  GROVE 

2.48 

.20 

.  33 

.30 

.56 

.65 

.41 

.03 

BEEDE V  I  LL  E 

3.35 

.09 

.04 

.54 

.03 

.56 

T 

1.81 

.02 

.24 

BENTON 

4.47 

.  13 

BENTONV 1 LLE 

3.28 

.05 

1.94 

.05 

.09 

.16 

T 

.02 

.14 

.54 

.09 

.20 

8ERRYVILLE  4  NW 

3.36 

1.62 

.17 

.31 

T 

.01 

1.03 

.07 

•  15 

B I G  FORK 

7.11 

2.72 

.43 

.74 

1.58 

1.64 

BIG  LAKE  OUTLET 

2.15 

.31 

T 

.1  1 

.06 

.36 

.01 

T  .01 

.46 

.35 

.46 

T 

BLACK  ROCK 

2.89 

.  14 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

4.11 

1.72 

.14 

.57 

.15 

.78 

T 

.75 

BLUFF  CITY  3  SW 

4.16 

1.14 

1.41 

.30 

T 

.98 

.06 

.27 

2.44 

.27 

.02 

.56 

.01 

.0'' 

.38 

.01 

T 

.58 

.12 

.40 

BOON  E V 1 LL  E 

4.58 

.05 

1.13 

T 

•  34 

.77 

T 

T 

1.51 

.03 

.75 

2.91 

1.01 

.25 

1.07 

BRADFORD 

3.88 

.  15 

T 

.61 

.  13 

.55 

.16 

1.00 

.57 

.71 

BRINKLEY 

3.41 

.77 

.09 

.73 

.01 

.81 

T 

1.00 

4.37 

.72 

.05 

1.30 

T 

.08 

.28 

1.79 

.15 

BURDE  T  T  E 

3.18 

.15 

.66 

.07 

.46 

.08 

1.39 

.37 

CABOT   4  SW 

4.  45 

.25 

CALICO  ROCK 

3.18 

.02 

1.16 

I 

■  08 

.40 

T 

.02 

.02 

.04 

1.44 

CAMDEN  1 

4.40 

.16 

1.34 

.  3  J 

.70 

.19 

.05 

1.30 

.12 

.22 

.15 

1.33 

.  3 1 

.31 

.02 

1.62 

.85 

CARL  1 SL  E   1  SW 

4.20 

1.16 

.  15 

.70 

.01 

1.90 

.22 

.06 

C  L  ARENDON 

4.38 

.12 

32 

.0 

CLARKSV1LLE 

4.96 

1.10 

.07 

T 

.59 

.  10 

.  58 

1.50 

T 

l.OO 

.02 

CLINTON 

5.15 

.  10 

1.27 

1.05 

1.74 

.75 

4.36 

1.29 

T 

.  1  6 

.02 

.48 

.26 

1.70 

.02 

.43 

T 

1.90 

.54 

.  0  B 

.19 

.04 

.02 

1.03 

5.66 

.09 

1.17 

1.81 

CROSSETT   7  S 

6*66 

.  18 

.15 

2.35 

.26 

1.18 

T  .76 

.01 

1.56 

T 

.21 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

4.00 

1.30 

.78 

.14 

T 

1.14 

T 

.52 

T 

T 

T 

4.38 

1.14 

•  22 

.23 

.18 

1.96 

.65 

4.35 

.05 

2.05 

.  u 

.60 

.96 

.55 

DA 

6.40 

.33 

78 

DANVILLE 

5.38 

1.44 

T 

.  39 

.55 

.  10 

1.60 

.20 

1.10 

DARDANELLE 

5.80 

1.20 

•  10 

.25 

.63 

T 

2.60 

.11 

.91 

T 

.06 

1.95 

.  10 

.25 

.60 

.20 

1.22 

4.  78 

.  i  j 

1  .86 

,22 

.68 

.  10 

1.72 

.10 

rice  kqc 

3.77 

18 

.  i  7 

63 

12 

25 

DEVILS  KNOB 

4.28 

.85 

.  34 

.  94 

.25 

.70 

1.30 

DUMAS    1  ESE 

4.57 

.29 

r 

1.19 

.  1  1 

.22 

-■j  l 

.21 

1.85 

.12 

.55 

.02 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

.01 

T 

.  30 

1.43 

•  22 

.20 

.06 

.95 

T 

.04 

.04 

EUREKA  SPRINGS 

2.66 

T 

T 

1.83 

,  0  2 

.0  ' 

.31 

.  0  i 

T 

.40 

T 

.07 

.13 

Evening  shade  i  ne 

4.  74 

1  •  52 

T 

.28 

.24 

FAYETTEVILLE 

3.79 

.24 

.01 

2.47 

T 

.01 

T 

.24 

.01 

.08 

T 

T 

.66 

T 

T 

.05 

.02 

FAYETTEV ILLE   FAA  AP 

4.57 

2.01 

.62 

.05 

.23 

.01 

.  14 

.07 

.80 

.06 

•  02 

.56 

FAYETTEVILLE  E  XP  sta 

.24 

.05 

1.90 

T 

.20 

.04 

.09 

T 

.55 

T 

T 

.11 

.02 

1.55 

.07 

■  61 

T 

.40 

.03 

.  13 

.05 

.18 

T 

.08 

FORDTCE   6  W 

4.35 

39 

T 

.  34 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT  R// 

4.87 

.87 

.23 

.05 

.11 

.36 

.  12 

1.21 

.30 

.90 

T 

T 

.72 

FORT    SMITH  WATER  PLANT 

5.43 

.  16 

1.72 

-  0  I 

.  56 

.75 

.88 

1.32 

.98 

. 

.35 

I 

.07 

.84 

.45 

3.63 

.78 

,23 

.56 

.15 

1.47 

.10 

.34 

T 

GILBERT 

2.57 

.  i  6 

GLENWOOD 

4.66 

2.12 

) .  0  6 

T 

T 

1.02 

T 

.46 

GRAVELLY  2  ESE 

5.76 

1.05 

.08 

.62 

T 

T 

2.08 

.30 

1.43 

2.83 

.06 

.03 

1.74 

.04 

.21 

T 

.08 

T 

.12 

.25 

T 

.05 

.2b 

GREEN  FOREST   4  ESE 

1.94 

T 

.70 

.22 

.32 

.70 

GREENBR  1  ER 

5.35 

.20 

T25 

2  15 

GREENWOOD 

5.62 

1.31 

.80 

2.36 

1.15 

GURDON  3  E 

3.21 

.04 

1.61 

.  2v 

.11 

.11 

.71 

.34 

1  .96 

.31 

.  84 

.41 

.22 

.18 

2.36 

.  76 

.  14 

.32 

.05 

1  .04 

.05 

HEBER  SPRINGS   3  NE 

5.48 

01 

1  •  50 

}  .. 

.05 

1  97 

15 

HECTOR 

5.83 

1.22 

.35 

.27 

.81 

2.08 

1.10 

HELENA 

2.70 

.  19 

.84 

.03 

.15 

.23 

,08 

T  .15 

.56 

.47 

T 

HENDERSON  2  W 

2.77 

.  73 

T 

■  1 1 

.34 

.54 

•  96 

.09 

HHPPFP  NE 

3.10 

.02 

1.13 

.20 

.43 

.03 

.94 

.04 

.31 

5.34 

.  1  7 

1.07 

HORAT 1 0 

4.91 

.06 

1.95 

,.  3  1 

.40 

1.55 

HOT  SPRINGS    1  NNE 

4.17 

.01 

1.25 

.02 

.19 

.84 

.29 

T 

.93 

.04 

.60 

T 

T 

HUTT I G  DAM 

5.59 

.18 

.  06 

2.30 

.20 

1.20 

.25 

1.10 

.30 

T 

2.49 

1.40 

•  30 

.35 

.44 

JASPER 

2.72 

.  2  5 

.65 

T 

.80 

*  * 

JESSIEVILLE 

5.22 

1.85 

.  35 

1.02 

.45 

.70 

.04 

.81 

JONESBORO 

4.05 

.35 

.05 

.42 

.15 

•  44 

1.25 

.36 

1.00 

.03 

4.27 

•  90 

1  .03 

.70 

.41 

T 

.91 

.09 

•  23 

3.02 

.26 

.07 

.46 

.06 

.40 

.82 

.10 

.85 

LAKE  AUMELLE 

3.54 

1.30 

•  22 

.54 

T 

1.02 

.46 

L ANGLE  Y 

6.33 

.07 

2.55 

.12 

T 

.60 

T  .10 

1.68 

T 

1.21 

LEAD  HILL 

- 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

4.41 

.  17 

2.00 

.0  3 

.  19 

.63 

.10 

.67 

.57 

.05 

4.18 

1.20 

•  29 

.80 

.25 

1.03 

.40 

.21 

3.33 

.09 

.64 

.20 

.23 

.32 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

_ 

.01 

.  12 

.81 

.20 

.22 

.69 

.31 

.39 

.20 

LURTON 

4.91 

1.45 

.08 

.  16 

.55 

.04 

.98 

.02 

1.58 

.03 

MAD  1  SON 

3.27 

.25 

.70 

.02 

.08 

.49 

T 

T  .07 

.77 

.30 

.55 

.04 

2.59 

1.05 

.23 

.22 

.09 

T 

.89 

.02 

.09 

4.24 

T 

1.76 

T 

.85 

.37 

T 

.81 

T 

.45 

MAMMOTH  SPRING 

2.40 

1  .04 

.24 

.30 

.82 

T 

MAP  1  ANNA    2  S 

3.00 

.  87 

T 

.  1 2 

.55 

.07 

.82 

.57 

T 

MARKED  TREE 

3.40 

.30 

.05 

.61 

.09 

T 

.05 

1.15 

.21 

.55 

MARSHALL 

4.57 

1  .37 

.  1  3 

.72 

.06 

•  96 

1.33 

MARVELL 

1.94 

.50 

T 

1.09 

.35 

MELBOURNE 

3.73 

1.42 

.  1 

.77 

.95 

MENA 

6.75 

.03 

1.84 

.02 

T 

T 

1.21 

T 

2.75 

MONT ICELLO  3  S 

4.53 

1.37 

.25 

.43 

.05 

2.32 

.11 

MOROBAY    LOCK    AND   DAM  8 

5.14 

.  14 

2.29 

.22 

.34 

.09 

T 

1.85 

.17 

.04 

MORP ILTON 

4.52 

.02 

1.29 

.04 

.17 

.49 

T 

.13 

1.65 

.18 

'  .55 
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Day  of  month 


9 

1 

10 

11 

12 

13 

M  1 

14  | 

ID  | 

1ft   1  17 
16  17 

IS 
18 

19  |  20  j  21 

22     23  j  24 

25  |  26  j  27 

28       29  30 

•02 

.02 

1.10 

.121 

3.10 

.56  2.02 

.15 

.49 

.01  .89 

.  1  ) 

.40 

T 

1.00 

.04  T 

.73 

•03 

1.53 

.07 

.70 

.  j 

.25 

.57 

x\\\ 

.09 

.68 

.  >5 

T 

.45 

T 

.81 

.03 

.62 

.45 

.76 

.07 

.61 

.51 

1.13 

.73 

.  i  . 

T 

.60 

^20 

U12 

120 

1*12 

.49 

.40 

.83 

.25 

.48 

r 

.26 

1.59 

.10 

1.20 

.36 

T  .78 

.10  .58 

.12 

.84 

.  i» 

.60 

!oi 

.60  .01 

•02 

.63 

.  i. 

2.09 

1.52 

.01 

.22 

.96 

.08 

1  .48 

1.32 

.09 

.13 

.43 

1.55 

.60 

.  0 

.52 

.10 

.89 

.55 

.63 

.98 

1.08 

2.40 

.63 

■  46 

1.16 

T  .61 

.12 

.  1  1 

T 

.  10 

1.03 

.01 

•  27 

.04 

.06 

.12 

.31 

05  T 

.12 

1.80 

.28 

1.44 

.  )fl 

.22 

.22 

.39 

T 

1.28 

.25 

.60 

.14 

.21 

1.80 

.05 

T 

.17 

.02 

T 

.05 

1.12 

.30 

.14 

.11 

2Io4 

t  leo 

.09 

.  10 

.67 

.03 

2.66 

.13  1.04 

.13 

.35 

.35 

1.15 

T 

.36 

.06 

.02 

.15 

.20 

.59 

.  16 

.58 

.48 

1.41 

.23 

!70 

r 

1.05 

.37 

T  1.07 

T 

.45 

.21 

.  1  B 

• 

1.56 

.02 

.04 

T 

.05 

.24 

.06  .17 

.  10 

•  22 

.0  7 

.09 

.71 

.  12 

1 13 

.18 

.35 

1.86 

.  12 

.29 

.12 

.63 

1.33 

1.13 

.13 

.46 

.54 

1.31 

2.09 

.62 

.04 

•  21 

.43 

.02 

.17 

3.U 

.09 

!b6 

.02 

•  14 

.64 

.0  ' 

.10 

.66 

.04 

.07 

.26 

.  10 

.56  .09 

.28  .05 

• 

1.14 

T 

1.70 

.57 

T 

.15  1.24 

1.11 

•  13 

.85 

.15 

1.42 

.76 

.10 

.39 

.45 

1.06 

T  .96 

T  T 

■  40 

T 

.03 

T  2.04 

.09  .41 

.04 

1.25 

.52 

1.20 

.7* 

1.23 

.76 

1.90 

.05 

1.10 

.47 

.60 

.62 

1.51 

.73 

.65 

T 

.41 

T 

.05 

1.06 

T  .55 

.11 

.40 

.  35 

.79 

.09 

MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME   C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW   1  E 

MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 
NATHAN  4  WNH 
NEWHOPE    3  E 

NEWPORT 
NIMROD  DAM 
OOELL  3  N 
OOEN  2  M 
OKAY 

OSCEOLA 
OWENSVILLE 
02  ARK. 
OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KORS 
PARIS 

PARK  1  N   2  W 
PARKS 

PERRVVILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 

RATCL IFF 
ROGERS 

RUSSELL V  I  LLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 

SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY  3  SE 
51LOAM  SPRINGS 

SPARK MAN  4  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STUTTGART 


ESE 


STUTTGART 
SU81AC0 
TAYLOR 

T EKARKANA  WB  AIRPORT 
TURNPIKE 

WALORON 

WALNUT  GROVE  2  NNE 
WALNUT    RIDGE    FAA  AP 
WARREN 
WASH  1 TA 

WHITE  ROCK 
WHITECLIFFS 
WILSON 
WYNNE 

VELLV  ILLE 


5.87 
8.62 
2.45 
2.69 


4.94 

6.02 
3.57 

3.08 
3.93 
5.58 
5.21 
3.21 

5.05 


3.95 
3.25 
5.94 
3.62 


2.50 
4.42 
4.18 
3.47 


.06  2.00 
1.29 
1.08 


4.47 
3.94 
3.64 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH  1959 


Day 

Ol  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALUM  FORK 

MAX 

59 

70 

69 

63 

61 

50 

58 

61 

66 

67 

66 

59 

70 

73 

72 

66 

64 

69 

70 

68 

62 

63 

70 

77 

76 

70 

64 

48 

69 

77 

83 

MIN 

38 

30 

34 

30 

40 

33 

27 

30 

38 

44 

41 

30 

27 

54 

37 

28 

31 

34 

37 

44 

42 

33 

30 

49 

55 

53 

41 

43 

39 

41 

46 

ARK  ADELPH I A 

MAX 

60 

72 

66 

66 

64 

53 

53 

73 

67 

75 

72 

62 

72 

75 

72 

66 

69 

71 

73 

70 

63 

66 

76 

30 

77 

71 

67 

57 

70 

81 

81 

M  1  N 

38 

31 

39 

33 

39 

31 

30 

33 

36 

37 

46 

33 

32 

66 

39 

31 

29 

35 

39 

50 

41 

31 

32 

46 

54 

55 

47 

42 

35 

44 

48 

ASHDOWN 

MAX 

69 

78 

70 

67 

65 

57 

59 

67 

76 

72 

75 

62 

72 

77 

75 

63 

70 

70 

70 

67 

65 

63 

71 

77 

76 

69 

68 

64 

68 

81 

82 

MIN 

38 

32 

37 

36 

39 

32 

29 

38 

32 

39 

4  6 

30 

36 

56 

38 

32 

29 

34 

35 

48 

46 

30 

40 

64 

53 

52 

40 

41 

36 

44 

51 

BALD  KNOB 

MAX 

58 

68 

67 

63 

61 

52 

52 

67 

63 

58 

54 

59 

70 

68 

67 

57 

58 

63 

68 

66 

60 

55 

66 

r« 

72 

7* 

68 

58 

68 

68 

80 

MIN 

34 

2  7 

34 

27 

44 

32 

25 

27 

33 

33 

41 

2  8 

29 

54 

4  1 

26 

30 

33 

33 

4  7 

45 

32 

28 

47 

54 

59 

44 

42 

48 

50 

47 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

55 

60 

72 

59 

67 

61 

50 

55 

61 

66 

64 

49 

59 

71 

67 

55 

56 

61 

67 

70 

67 

57 

59 

7  0 

77 

71 

73 

49 

57 

67 

73 

MIN 

33 

29 

33 

27 

45 

26 

20 

30 

32 

40 

37 

24 

31 

49 

36 

26 

30 

26 

33 

4  1 

42 

24 

26 

4  0 

55 

54 

4  1 

33 

34 

42 

47 

BATESVILLE   L   AND  D   NO  1 

MAX 

57 

70 

67 

64 

61 

50 

55 

63 

65 

63 

58 

57 

72 

70 

67 

56 

60 

65 

70 

68 

64 

58 

69 

76 

7* 

75 

73 

57 

66 

69 

81 

M  1 N 

2  9 

2  5 

28 

24 

45 

34 

2  1 

29 

3  1 

33 

40 

25 

26 

52 

40 

23 

26 

26 

3  1 

42 

45 

24 

26 

4  4 

59 

59 

46 

33 

39 

42 

45 

BENTON 

MAX 

59 

71 

63 

67 

63 

55 

63 

65 

67 

62 

71 

60 

71 

75 

71 

61 

70 

69 

70 

70 

68 

61 

71 

77 

72 

72 

69 

58 

68 

71 

82 

M  I  N 

36 

27 

34 

27 

42 

32 

27 

28 

28 

37 

4  1 

29 

29 

45 

38 

28 

27 

31 

39 

45 

46 

27 

26 

4 

54 

54 

43 

38 

38 

41 

45 

BENTONV I LLE 

MAX 

55 

61 

55 

61 

52 

43 

56 

57 

67 

67 

50 

54 

73 

75 

55 

53 

63 

70 

68 

65 

55 

64 

71 

60 

73 

63 

45 

48 

60 

75 

80 

MIN 

25 

36 

27 

33 

30 

3  5 

2  1 

36 

2  6 

32 

34 

26 

37 

5  6 

31 

30 

23 

35 

42 

40 

39 

21 

31 

4  6 

51 

45 

37 

35 

38 

47 

44 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

61 

57 

71 

62 

64 

54 

52 

57 

66 

68 

70 

49 

61 

72 

75 

57 

68 

68 

69 

70 

66 

57 

64 

71 

77 

71 

72 

57 

48 

70 

79 

MIN 

40 

28 

29 

26 

31 

1 1 

27 

30 

31 

35 

3  8 

29 

26 

3  1 

40 

27 

27 

3  1 

34 

40 

45 

27 

28 

35 

45 

52 

43 

40 

36 

40 

43 

BL  YTHEV I LLE 

MAX 

53 

65 

60 

64 

64 

4b 

47 

6  4 

60 

58 

49 

55 

69 

66 

65 

55 

50 

60 

69 

65 

55 

51 

67 

75 

78 

75 

58 

57 

64 

70 

81 

MIN 

3  1 

35 

37 

33 

41 

■  4 

28 

33 

41 

44 

39 

32 

36 

52 

43 

31 

32 

33 

38 

49 

45 

30 

33 

44 

51 

56 

45 

35 

45 

47 

47 

BOONEV I LLE 

MAX 

58 

70 

60 

64 

61 

5  2 

60 

66 

70 

70 

62 

60 

75 

74 

59 

67 

72 

72 

65 

60 

64 

75 

6  2 

77 

67 

52 

47 

69 

79 

86 

M  I  N 

35 

30 

26 

33 

34 

25 

23 

20 

30 

38 

43 

29 

30 

59 

3  7 

26 

26 

42 

42 

46 

43 

26 

37 

4  8 

57 

52 

43 

43 

37 

50 

49 

8RINKLET 

MAX 

57 

68 

61 

63 

63 

6  ) 

51 

66 

64 

64 

52 

5  2 

71 

69 

60 

58 

58 

63 

68 

66 

60 

55 

68 

7  5 

77 

75 

64 

58 

66 

68 

81 

M  I  N 

34 

34 

3  6 

45 

37 

3  4 

27 

3  6 

4  3 

48 

42 

38 

38 

59 

40 

28 

34 

40 

46 

52 

45 

33 

29 

4  6 

54 

57 

44 

44 

44 

51 

51 

CAMDEN  1 

MAX 

61 

74 

63 

67 

65 

56 

60 

63 

69 

72 

74 

6  2 

72 

75 

75 

62 

70 

70 

72 

70 

62 

65 

73 

77 

75 

76 

74 

63 

70 

81 

MIN 

34 

32 

36 

34 

34 

3  1 

30 

36 

3  6 

40 

45 

36 

38 

52 

34 

31 

29 

33 

35 

46 

32 

29 

31 

44 

50 

52 

42 

3  7 

35 

43 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 

60 

58 

69 

59 

64 

45 

51 

59 

66 

70 

70 

46 

5  9 

76 

79 

56 

59 

68 

73 

70 

65 

52 

62 

74 

83 

76 

64 

48 

48 

66 

77 

M  I  H 

36 

30 

2  8 

30 

ie 

3  8 

20 

32 

2  7 

32 

44 

27 

29 

36 

37 

25 

25 

33 

33 

39 

44 

2  8 

28 

4  0 

48 

50 

40 

30 

37 

47 

45 

CLARKSV I LL  E 

MAX 

58 

65 

61 

63 

60 

52 

56 

6  2 

67 

65 

60 

60 

75 

76 

73 

58 

66 

70 

70 

66 

61 

62 

72 

30 

76 

66 

58 

46 

65 

79 

84 

M  I  N 

33 

32 

2  9 

3  1 

34 

3  9 

23 

35 

2  9 

34 

44 

2  6 

31 

47 

36 

25 

27 

40 

40 

4  7 

45 

27 

33 

44 

55 

51 

43 

40 

39 

50 

49 

CONWAY 

MAX 

58 

71 

70 

63 

61 

63 

54 

66 

66 

65 

64 

68 

72 

72 

72 

59 

62 

65 

69 

68 

64 

60 

70 

76 

75 

73 

70 

53 

67 

71 

84 

MIN 

36 

30 

34 

32 

40 

1  1 

25 

35 

3  1 

38 

4  3 

3  0 

32 

5  7 

39 

28 

29 

32 

38 

50 

44 

27 

30 

6  0 

56 

57 

43 

42 

41 

48 

51 

CORNING 

MAX 

62 

60 

5  5 

63 

6*4 

49 

53 

61 

6  3 

57 

5  3 

53 

71 

6  6 

65 

53 

55 

61 

69 

65 

61 

58 

69 

76 

78 

75 

69 

55 

64 

70 

82 

MIN 

34 

32 

1  ' 

31 

<.  e 

14 

25 

31 

3  7 

43 

38 

29 

34 

53 

40 

2  9 

30 

3  3 

39 

48 

45 

28 

30 

4  2 

50 

59 

43 

35 

44 

45 

48 

CROSSETT    7  S 

MAX 

60 

73 

7  1 

70 

69 

5  1 

60 

70 

68 

76 

72 

61 

72 

72 

70 

60 

69 

68 

71 

70 

63 

64 

73 

77 

77 

80 

78 

66 

72 

76 

81 

M  IN 

33 

29 

I  5 

3  1 

4  1 

33 

27 

30 

i  B 

33 

50 

30 

32 

53 

42 

30 

28 

37 

39 

50 

50 

29 

28 

38 

50 

57 

43 

40 

38 

44 

47 

CUMMINS  FARM 

MAX 

57 

71 

66 

66 

65 

55 

54 

68 

6  6 

72 

69 

59 

72 

72 

68 

66 

62 

68 

6e 

70 

65 

56 

67 

76 

74 

74 

72 

59 

66 

70 

79 

M  IN 

36 

33 

16 

33 

4  4 

12 

31 

3  4 

j8 

39 

44 

3  1 

34 

4  6 

39 

32 

32 

35 

3  9 

49 

44 

34 

34 

45 

50 

56 

40 

43 

38 

46 

50 

DARDANELLE 

MAX 

59 

70 

64 

63 

60 

53 

54 

66 

6  9 

68 

6  9 

5  9 

74 

75 

73 

58 

65 

72 

70 

67 

59 

63 

73 

78 

75 

71 

63 

48 

67 

78 

84 

M  1  N 

3  5 

33 

29 

37 

3  2 

26 

J2 

3  5 

42 

4  6 

29 

3  2 

51 

38 

27 

29 

38 

36 

43 

50 

2  6 

33 

4  7 

55 

6  2 

42 

43 

39 

41 

46 

DE  QUEEN 

MAX 

62 

71 

6  6 

65 

60 

60 

63 

67 

70 

75 

69 

6  5 

74 

79 

72 

62 

72 

72 

72 

65 

61 

66 

74 

79 

73 

69 

66 

54 

72 

82 

83 

MIN 

3 

3  3 

3  0 

3  7 

7 

2  8 

3  1 

40 

32 

3  7 

48 

2  9 

32 

57 

36 

3  0 

29 

3  7 

37 

4 1 

45 

29 

32 

46 

52 

50 

37 

39 

3" 

45 

48 

DES  ARC 

MAX 

53 

5  9 

69 

60 

63 

61 

55 

53 

67 

65 

6  5 

4  9 

58 

72 

69 

58 

59 

58 

65 

69 

66 

51 

56 

67 

75 

75 

73 

58 

59 

67 

69 

MIN 

35 

34 

3  U 

36 

43 

32 

27 

32 

.16 

40 

42 

30 

34 

4  3 

39 

30 

33 

33 

38 

46 

51 

34 

31 

35 

50 

56 

42 

43 

42 

49 

51 

DEVILS  KNOB 

MAX 

46 

62 

I  a 

49 

49 

4  4 

47 

44 

56 

55 

61 

46 

63 

62 

56 

47 

57 

59 

59 

57 

52 

56 

62 

73 

69 

62 

50 

36 

57 

67 

72 

M  I N 

36 

43 

3  8 

48 

40 

2  6 

32 

39 

4  2 

44 

4  1 

3  1 

46 

52 

38 

40 

41 

44 

4  4 

42 

38 

40 

44 

6  0 

48 

50 

33 

31 

35 

56 

65 

DUMAS   1  ESE 

MAX 

60 

70 

6  2 

70 

63 

5  6 

55 

69 

6  7 

75 

64 

61 

72 

71 

67 

60 

68 

67 

"'0 

72 

63 

61 

69 

74 

74 

78 

70 

54 

69 

70 

80 

M  I  N 

36 

33 

1  9 

34 

4  3 

3  3 

30 

3  5 

4  0 

38 

4  3 

32 

36 

50 

40 

33 

30 

34 

38 

50 

45 

31 

31 

44 

50 

59 

41 

44 

39 

49 

51 

EL   DORADO   FAA  AIRPORT 

MAX 

60 

73 

62 

69 

61 

=  6 

61 

66 

68 

76 

60 

60 

72 

74 

64 

6  2 

70 

67 

70 

65 

57 

64 

72 

78 

71 

74 

66 

51 

71 

79 

85 

M  I N 

33 

30 

1 5 

34 

40 

3  2 

29 

36 

34 

36 

40 

31 

35 

54 

35 

34 

29 

3  7 

40 

50 

43 

3  3 

31 

42 

55 

5fi 

42 

40 

3! 

44 

53 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

54 

62 

61 

61 

5  3 

44 

54 

58 

66 

63 

59 

54 

71 

72 

69 

53 

6  2 

69 

67 

63 

60 

65 

70 

81 

76 

66 

50 

43 

61 

74 

78 

M  I  N 

28 

36 

3  0 

36 

30 

2  3 

23 

39 

30 

34 

33 

28 

39 

53 

30 

29 

30 

39 

43 

43 

35 

23 

37 

50 

54 

45 

36 

33 

36 

45 

48 

FAYETTEVILLE 

MAX 

55 

61 

56 

60 

54 

44 

55 

5  8 

66 

69 

57 

54 

72 

74 

57 

54 

62 

69 

68 

64 

54 

66 

71 

81 

73 

63 

46 

50 

62 

75 

80 

MIN 

31 

3  9 

3  0 

34 

2  6 

2  5 

2 1 

40 

29 

40 

35 

2  9 

39 

S  4 

30 

30 

30 

44 

4  4 

46 

37 

23 

40 

56 

56 

43 

37 

4  1 

4  2 

4( 

45 

FAYETTEVI LLE   FAA  AP 

MAX 

54 

61 

55 

59 

45 

44 

54 

59 

65 

68 

46 

53 

71 

73 

49 

52 

61 

68 

66 

64 

54 

63 

70 

79 

71 

58 

41 

49 

63 

74 

80 

M  I  N 

3  1 

34 

25 

26 

30 

25 

19 

35 

26 

35 

26 

25 

32 

37 

27 

23 

25 

38 

42 

40 

29 

20 

36 

56 

57 

40 

38 

39 

38 

48 

40 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

52 

60 

53 

58 

54 

4  2 

52 

58 

63 

65 

59 

52 

70 

73 

61 

52 

61 

66 

66 

64 

56 

62 

69 

30 

78 

65 

48 

47 

61 

73 

78 

MIN 

30 

38 

26 

3 1 

2  6 

24 

19 

•  3 

2  ? 

36 

34 

2  7 

37 

53 

29 

26 

25 

42 

43 

40 

36 

2  1 

37 

5  6 

55 

43 

36 

3  7 

35 

4t 

44 

FLIPPIN   FAA  AIRPORT 

MAX 

55 

70 

56 

65 

6  5 

45 

55 

60 

67 

65 

43 

55 

74 

71 

53 

54 

59 

69 

70 

65 

55 

65 

74 

80 

75 

65 

47 

54 

63 

76 

82 

MIN 

32 

2  8 

2  9 

24 

33 

2  8 

2  3 

31 

31 

37 

31 

26 

33 

44 

3  1 

28 

30 

34 

37 

40 

35 

23 

27 

43 

57 

47 

40 

34 

4  1 

45 

45 

FORDYCE    6  W 

MAX 

58 

70 

66 

67 

64 

56 

56 

6  6 

67 

74 

70 

61 

72 

72 

70 

61 

68 

67 

72 

69 

62 

65 

72 

77 

74 

75 

69 

56 

70 

77 

84 

M I  N 

36 

38 

3  a 

4  1 

42 

3  1 

3 1 

39 

38 

40 

42 

32 

4  0 

4  5 

36 

35 

33 

34 

42 

54 

44 

32 

37 

49 

55 

55 

39 

40 

31 

47 

55 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

59 

69 

59 

61 

49 

30 

58 

6  5 

70 

69 

51 

59 

75 

78 

57 

59 

68 

73 

72 

62 

59 

65 

75 

82 

75 

63 

49 

47 

65 

7e 

82 

MIN 

34 

32 

34 

34 

'  ' 

38 

3  0 

42 

32 

3 1 

34 

4  3 

37 

32 

30 

38 

42 

43 

41 

26 

36 

47 

55 

45 

42 

6  3 

1C 

46 

51 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

59 

68 

56 

59 

57 

49 

55 

59 

67 

66 

61 

6  7 

74 

77 

74 

56 

66 

70 

68 

66 

58 

61 

71 

82 

78 

66 

55 

4  6 

63 

75 

82 

MIN 

30 

26 

2  6 

26 

32 

2  5 

1 9 

2  6 

2  8 

35 

4  1 

27 

27 

4  5 

34 

24 

26 

29 

38 

46 

42 

2  3 

2  7 

41 

58 

46 

40 

42 

4C 

51 

41 

GILBERT 

MAX 

56 

73 

58 

63 

5  8 

4  9 

57 

59 

67 

68 

58 

58 

75 

77 

72 

57 

63 

68 

69 

68 

62 

66 

72 

80 

75 

68 

60 

60 

69     78  81 

M  I N 

2  6 

23 

2  6 

2  1 

36 

30 

18 

25 

30 

32 

39 

23 

24 

52 

3  7 

20 

22 

27 

31 

35 

44 

1  9 

23 

4  1 

5  7 

6  0 

43 

30 

9 

41 

40 

GRAVETTE 

MAX 

55 

59 

54 

62 

-  S 

42 

56 

57 

56 

67 

56 

54 

71 

75 

58 

53 

62 

68 

67 

66 

58 

64 

70 

79 

74 

65 

45 

47 

60  74 

80 

MIN 

23 

34 

29 

34 

27 

23 

16 

36 

23 

32 

34 

23 

3  2 

6  3 

28 

21 

25 

36 

38 

41 

34 

2  0 

34 

55 

56 

41 

35 

36 

36     46  45 

HARRISON 

MAX 

54 

69 

55 

61 

54 

45 

56 

60 

67 

65 

57 

56 

73 

70 

67 

64 

58 

68 

68 

64 

60 

65 

71 

82 

7  5 

65 

57 

41 

65     77  80 

M  I  N 

31 

28 

28 

24 

34 

26 

20 

3  0 

29 

35 

35 

24 

29 

55 

35 

24 

27 

35 

35 

35 

41 

20 

27 

41 

5  8 

41 

41 

34 

40     45  42 

HELENA 

MAX 

57 

67 

63 

65 

63 

53 

52 

66 

63 

68 

60 

56 

71 

65 

62 

58 

61 

64 

68 

66 

63 

3  5 

67 

75 

71 

78 

72 

62 

66     70  81 

MIN 

35 

35 

)« 

36 

4H 

35 

32 

33 

42 

46 

42 

35 

37 

50 

45 

3  4 

34 

34 

3  8 

51 

50 

36 

32 

46 

5  3 

6  1 

45 

44 

45     50  51 

HOPE   3  NE 

MAX 

60 

60 

72 

63 

67 

4  7 

57 

59 

68 

68 

75 

56 

61 

71 

75 

58 

61 

70 

70 

70 

65 

57 

63 

72 

77 

72 

70 

67     50     70  79 

MIN 

37 

31 

39 

41 

47 

31 

30 

37 

34 

35 

39 

31 

32 

41 

37 

33 

30 

31 

3  6 

36 

45 

31 

31 

37 

5C 

55 

39 

4C 

34     37  44 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

MAX 

59 

70 

65 

64 

60 

53 

59 

67 

67 

71 

70 

60 

72 

75 

70 

6  0 

70 

70 

70 

66 

60 

6  6 

72 

79 

72 

7S 

65 

5C 

70     80  84 

MIN 

38 

39 

39 

40 

35 

31 

30 

39 

38 

45 

43 

33 

43 

54 

38 

)6 

39 

40 

44 

49 

45 

32 

38 

52 

57 

55 

40 

39     38  4f 

54 

See  refarence  cotes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

J0NES80R0 

MAX 
MIN 

57 
33 

67 
37 

60 
35 

65 

32 

63 
46 

50 

32 

52 
27 

64 

31 

63 
39 

61 
44 

54 

39 

58 
30 

71 
37 

67 

52 

65 
40 

56 
34 

56 

35 

63 
31 

69 
38 

6  4 

47 

60 
48 

58 
30 

68 

30 

75 

79 

76 

70 

55 

65 

70 

8) 

64.0 

39.5 

KEO 

MAX 
MIN 

57 
35 

72 
32 

63 
34 

66 
34 

62 
40 

53 
32 

55 
28 

67 

35 

64 
36 

68 
38 

61 
43 

59 
31 

73 
35 

72 
54 

69 
39 

57 
30 

60 
31 

65 
33 

69 
38 

69 
46 

62 
45 

56 
30 

69 
31 

77 
45 

75 

52 

74 

57 

67 

4  1 

58 
4  3 

66 

4  0 

70 

81 

65.7 
38.6 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 
42 

71 
36 

60 
42 

65 
37 

60 
38 

53 
34 

56 

32 

66 
37 

64 

4  1 

66 

45 

53 
40 

58 
33 

72 
38 

74 
52 

58 
4  1 

60 
34 

62 
36 

65 
38 

69 
43 

68 
6  0 

56 
43 

57 

35 

72 
35 

78 
51 

71 
55 

73 
52 

54 
45 

57 
44 

66 

44 

74 
48 

64 
5  1 

64.5 
41.7 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 
MIN 

60 
36 

74 
33 

72 
35 

69 

39 

69 
40 

53 
30 

60 

30 

68 
38 

70 

32 

75 
40 

75 
50 

59 
30 

70 
37 

76 
54 

76 

•37 

58 

32 

64 

27 

63 

40 

66 
4  1 

68 

52 

62 
44 

62 
31 

72 

32 

78 
4  6 

75 

55 

74 
56 

78 
4  0 

65 

10 

61 

81 

69.1 
39.5 

MALVERN 

MAX 
MIN 

58 
35 

70 
35 

69 
28 

65 

25 

62 
37 

56 

29 

58 
24 

66 

29 

68 

30 

74 
4  1 

70 
46 

61 
26 

68 

35 

73 
56 

72 
37 

63 

29 

66 

25 

70 
28 

70 
31 

66 
4  4 

62 

19 

63 

25 

72 
25 

74 
47 

70 
46 

72 
54 

67 

40 

60 
40 

68 
34 

61 

86 

67.8 
35.5 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

57 
24 

70 
22 

57 
27 

64 

20 

63 
40 

47 

29 

54 
19 

57 
25 

63 
32 

63 
38 

55 
35 

55 
23 

73 
24 

66 

51 

67 

37 

55 
20 

60 
23 

6  3 

2  5 

68 

30 

65 

4  1 

60 
42 

60 
20 

70 
24 

78 

40 

77 

52 

75 
55 

65 
42 

55 
<0 

66 

4  2 

67 

81 

63.7 
32.8 

MAR  I  ANNA   2  S 

MAX 
MIN 

56 

32 

66 

33 

65 
35 

65 

37 

64 
48 

53 

33 

51 

28 

65 
32 

63 

37 

67 

38 

64 

39 

57 
31 

69 
34 

67 
48 

65 

40 

57 
30 

57 

32 

62 

34 

67 
38 

67 
48 

62 
43 

53 

32 

66 

30 

73 
43 

74 

52 

76 
40 

70 
42 

60 
42 

68 
42 

67 
49 

63.6 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

65 

66 

65 

65 

64 

50 

50 
30 

65 
32 

61 
40 

60 
43 

58 
40 

56 

3  a 

70 
34 

67 

50 

65 
40 

56 
30 

53 
33 

62 
31 

65 
38 

6  6 
47 

62 
44 

52 
31 

67 
31 

75 
41 

79 
49 

76 
60 

69 
45 

58 
42 

64 
45 

70 
48 

81 
4  7 

63.9 
39.5 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

55 
30 

70 
34 

57 
29 

61 
24 

55 
36 

50 
28 

52 

23 

58 

26 

61 
30 

66 
41 

60 
40 

6  0 

25 

70 
35 

72 
51 

69 
36 

57 
27 

62 
29 

66 

39 

68 

46 

61 

3  8 

60 
41 

64 

24 

71 
21 

77 
42 

73 

53 

68 

53 

58 
42 

56 
34 

5  6 
42 

75 
50 

80 
44 

63.6 
35.9 

MENA 

MAX 
MIN 

56 
35 

70 

37 

61 

33 

60 

34 

58 
31 

50 
29 

60 
28 

64 

36 

66 

33 

68 
41 

66 
42 

68 

29 

72 
36 

75 
40 

66 

35 

56 
30 

69 

35 

69 
36 

68 

40 

60 

6  0 

55 
4  1 

67 

27 

7  0 

33 

77 
51 

71 
57 

66 
46 

6  0 
3  9 

46 
4  1 

70 
35 

77 
50 

77 
5  1 

64.9 
36.1 

MONT  I  CELLO   3  S 

MAX 
MIN 

60 

71 

63 

68 

55 

58 

68 

68 

74 

68 

60 

73 

72 

68 

60 

67 

68 

71 

60 

72 

78 

74 

76 

81 

68.0 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

58 
36 

72 
31 

62 
35 

64 

33 

59 
36 

52 

32 

55 
28 

66 

32 

67 
36 

63 
44 

61 

43 

58 
30 

72 
31 

73 
50 

70 
40 

59 
30 

63 
34 

68 

35 

70 
37 

67 

4  4 

59 
44 

61 

29 

71 

32 

78 
45 

74 
54 

72 
55 

65 

4  3 

50 
4  2 

6  7 
4  1 

79 
47 

83 
49 

65.7 
38.6 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

58 
36 

72 
25 

o2 
28 

63 
34 

58 

35 

52 
29 

63 

25 

58 
28 

68 
31 

71 

32 

60 
40 

66 
26 

71 

26 

75 

37 

60 
35 

68 

25 

67 

25 

70 
29 

68 

31 

6  2 

39 

55 
41 

64 

24 

70 

27 

77 
47 

70 
57 

64 

54 

61 
40 

50 
42 

6  9 

33 

78 

42 

80 
4  0 

65.5 
34.3 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

51 
28 

54 
40 

61 

42 

56 
44 

•>e 

21 

41 
19 

41 

24 

46 

30 

59 
31 

57 
42 

53 

32 

50 

28 

58 
38 

65 

4  2 

60 
26 

55 

2  7 

58 

3  1 

62 
3  1 

60 

38 

56 
36 

45 
34 

58 

29 

62 
36 

71 
49 

65 
41 

62 
39 

52 
30 

35 
30 

64 
14 

70 
45 

72 
4  7 

56.4 
34.3 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

MAX 
MIN 

55 
32 

69 
33 

54 
33 

63 

32 

56 

32 

47 
25 

54 

23 

56 

32 

64 
34 

63 
39 

52 
37 

54 
29 

73 
31 

69 
54 

67 
38 

54 
26 

60 
34 

66 

33 

67 
39 

6  6 
44 

57 
42 

62 
27 

71 

32 

78 
36 

76 

55 

66 

5  3 

55 
41 

54 

33 

5  4 
4  1 

74 
47 

80 
41 

62.8 
36.5 

MOUNTAIN  HOME  C   OF  ENG 

MAX 
MIN 

53 
34 

54 
27 

68 

32 

55 
28 

62 
33 

56 
28 

46 
21 

53 
24 

57 

3  2 

64 
32 

62 

38 

42 
25 

54 

27 

74 

33 

68 
36 

53 
25 

53 
29 

59 
34 

66 

36 

66 
4  0 

63 
44 

55 
24 

61 
28 

71 
31 

78 

52 

75 
54 

66 

4  2 

45 
34 

83 
16 

64 

42 

74 
4  / 

60.4 
33.8 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

68 

33 

60 

27 

71 

2  / 

64 
27 

64 

33 

58 
26 

56 
26 

60 
29 

67 
29 

67 
31 

73 
39 

64 
26 

62 
28 

72 
31 

77 

39 

59 
25 

6  0 

25 

71 
29 

70 
32 

70 
.'■6 

63 
4  2 

60 
24 

66 
2  8 

72 

is 

77 
41 

70 
49 

6  9 
3  6 

66 
42 

56 

35 

70 
38 

8  0 
40 

66.6 
32.4 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

61 
35 

58 

30 

69 

32 

62 

35 

64 

37 

47 

2  3 

55 
27 

58 
28 

6  6 
3  0 

65 
31 

72 
4  8 

54 
30 

60 

33 

70 
41 

76 
34 

59 

29 

60 
31 

70 
39 

69 
37 

67 
44 

61 
44 

59 

28 

63 
34 

7  0 
5  9 

75 
47 

6  8 
51 

67 

16 

66 

37 

51 
34 

67 
43 

79 
4  4 

64.  1 

36.0 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

58 
37 

69 

35 

60 
37 

65 
31 

62 
41 

52 
33 

54 

29 

63 
35 

63 
39 

61 
4  1 

54 
41 

57 
3  | 

71 
36 

69 
53 

66 
42 

56 
2  9 

57 
34 

63 
3  2 

69 

38 

65 
47 

60 
4  2 

54 

33 

6  8 

32 

74 
4  6 

76 
56 

75 
61 

6  9 
46 

55 
4  1 

66 
4  5 

67 
48 

80 
4  7 

63.9 
39.9 

NIMROD  OAM 

MAX 
MIN 

61 
34 

59 
27 

n 

3  3 

61 

25 

65 

32 

55 
31 

53 
25 

58 
29 

67 
3  1 

68 

37 

67 
40 

47 

2  8 

60 
29 

74 
46 

75 
37 

60 

26 

6  0 

28 

57 
26 

71 

37 

72 
39 

6  7 
45 

57 

25 

63 

26 

73 

44 

80 
56 

76 

51 

72 
4  1 

52 
4  1 

47 

36 

69 
36 

6  0 

4  6 

64.8 

35.2 

OKAY 

MAX 
MIN 

64 

37 

75 

33 

72 
3  5 

68 
39 

65 
39 

59 

32 

62 

32 

69 
38 

69 
36 

73 
4  1 

73 
51 

63 

35 

73 
40 

78 
57 

77 
39 

65 

33 

70 
31 

71 
3  7 

70 
38 

69 

52 

6  5 
47 

65 
31 

73 
34 

78 
80 

78 

57 

72 
53 

68 
*  0 

62 
40 

70 
37 

80 
45 

8  2 

5  3 

70.3 
40.  7 

OZARK 

MAX 
MIN 

60 

35 

72 

3  1 

60 

29 

62 
34 

47 

35 

52 
29 

52 
25 

62 
36 

68 

30 

66 

3  7 

60 
43 

60 
30 

73 
32 

75 
51 

60 
37 

60 

29 

67 

30 

71 
4  1 

70 
38 

67 

48 

61 

46 

62 

29 

75 
39 

81 

4  t 

74 
54 

65 

52 

5  7 
43 

46 
41 

66 
40 

78 

52 

82 
51 

64.9 
36.5 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

54 

27 

64 

29 

6  2 
30 

62 
25 

59 
48 

49 
31 

51 

23 

63 
26 

6  2 
37 

58 
41 

54 
34 

54 
26 

68 
29 

67 
54 

65 
40 

54 

26 

55 

29 

61 
2  6 

66 

31 

64 
44 

62 

44 

57 

2  7 

65 

26 

73 

3  a 

78 
45 

73 
57 

71 

4  3 

56 
33 

63 
42 

69 
44 

80 
4  6 

62.7 
35.7 

PARIS 

MAX 
MIN 

59 
37 

71 
31 

60 
32 

64 

29 

62 
34 

50 
30 

57 
23 

66 
3  1 

70 

33 

66 

37 

60 
43 

60 
3  1 

76 
30 

76 

59 

73 
37 

60 
30 

6  t 

2  9 

72 
31 

71 
37 

70 
4  1 

62 
46 

65 

23 

73 
31 

8  3 
4  3 

76 

54 

68 

52 

66 
45 

48 
41 

63 
38 

79 
44 

65 
44 

67.  1 
37.0 

PERRYV I LLE 

MAX 
MIN 

51 

33 

70 
36 

66 

36 

65 
37 

6  1 

37 

53 
28 

54 
31 

63 
34 

65 

40 

66 
44 

61 

39 

60 
31 

70 
30 

66 
4  2 

69 
29 

64 

27 

o3 
37 

66 
36 

70 
39 

6  8 
4  6 

5  2 
40 

61 

28 

71 

3  5 

73 
4  7 

71 

49 

74 
56 

7  1 

4  3 

55 
41 

64 
44 

74 
48 

8  5 
49 

65.4 
38.6 

PINE  BLUFF 

MAX 
M  IN 

60 

39 

73 

35 

6  3 
38 

66 
35 

66 
40 

58 

33 

57 
32 

68 
37 

6  6 

39 

73 
40 

66 
45 

61 

32 

74 

39 

73 
56 

69 
40 

62 
33 

65 
33 

66 
37 

72 
43 

70 

51 

60 

47 

60 

34 

73 

3  3 

7  9 
4  9 

75 
54 

76 

57 

67 
43 

53 
45 

6  8 

4  0 

76 
49 

85 
5  4 

67.6 
41.4 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 
36 

71 
34 

61 

39 

66 

33 

59 
38 

55 

3  2 

55 

32 

67 

36 

64 

38 

72 
40 

54 
4  1 

60 
32 

72 
36 

71 

53 

58 
36 

60 
32 

62 
32 

64 

36 

70 
40 

70 

48 

56 
43 

56 

32 

70 

32 

77 

4  5 

73 

52 

76 

55 

62 
42 

52 
44 

65 
39 

74 
49 

83 

5  2 

65.0 
39.6 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

57 

70 

59 

64 

6  6 

50 

53 

61 

62 

62 

53 
38 

57 
2  8 

72 
28 

65 
50 

65 
40 

55 
2  7 

59 
2  6 

69 

26 

68 

32 

6  6 
4  3 

64 

45 

56 

28 

74 
37 

76 
4  3 

76 

58 

7  0 
60 

71 

4  5 

59 
33 

64 

4  0 

67 
50 

80 
4  4 

64.2 
36.9 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

60 

65 

64 

64 

71 

54 

58 

61 

6  7 

72 
42 

74 

64 
34 

71 
36 

70 
50 

70 
43 

59 

37 

6  0 
34 

6  8 

35 

65 

40 

70 

42 

61 

50 

60 

35 

6  8 

35 

78 
40 

75 
46 

74 

55 

80 
4  4 

71 
44 

7  0 

42 

69 
49 

83 

51 

67.6 
41.2 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

60 

73 

70 

67 

6  5 

58 

60 

66 

68 

3  5 

75 

73 
48 

62 
32 

70 
38 

76 

54 

76 
36 

63 

34 

70 
33 

70 
35 

70 
42 

6  9 

50 

65 
34 

63 

32 

73 
32 

re 

47 

73 
56 

70 
54 

78 
38 

64 

41 

70 
37 

80 
45 

H6 

55 

69.  7 
39.7 

ROGERS 

MAX 
MIN 

49 
32 

56 

30 

54 

29 

63 

33 

52 
30 

43 
24 

55 
23 

56 
35 

63 

3  0 

69 

37 

60 
34 

52 
29 

72 
39 

74 
55 

69 
30 

52 
30 

63 
31 

68 
38 

68 

43 

64 
43 

60 
3  5 

63 
25 

6  9 

34 

80 
55 

77 
54 

65 
44 

-.6 

)  i 

48 

35 

69 
3  8 

74 

47 

79 
4  7 

62.1 
36.4 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

61 

36 

72 
29 

65 
34 

63 

29 

61 

37 

53 

3, 1 

58 

25 

67 
3  1 

70 

32 

67 
4  1 

62 
43 

60 
29 

75 
29 

76 
51 

73 
38 

60 
26 

66 

28 

71 
33 

71 
36 

6  9 
43 

62 
45 

63 
28 

73 
3  1 

an 
42 

78 

48 

72 
54 

6  5 
4  3 

48 
42 

6  8 

40 

61 
46 

85 
46 

67.6 
37.0 

SAINT  CHARLES 

MAX 
M  IN 

53 

57 

69 

59 

67 

6  2 

52 

51 

67 

65 

71 
4  7 

49 
3 1 

58 

38 

71 
47 

70 
41 

58 

32 

58 

32 

62 
39 

65 
42 

69 
51 

6  9 

50 

57 

35 

58 
35 

70 
4  4 

75 

53 

78 

59 

77 
44 

61 
44 

60 
42 

66 
50 

69 
51 

63.7 
41.6 

SEARCY 

MAX 
MIN 

59 

72 

64 

68 

64 

54 

56 

66 

66 

64 

60 

6  0 

74 

71 

64 

40 

59 
29 

58 

3  1 

66 

33 

69 
36 

67 
4  9 

62 
4  3 

58 

32 

70 

30 

7  6 

42 

74 

50 

74 

59 

73 
44 

58 
42 

6  9 

44 

69 
45 

81 
4  7 

66.0 
38.3 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

56 
40 

71 
36 

67 
45 

67 
40 

6  2 
38 

51 
32 

53 
34 

65 
34 

b3 
40 

65 
42 

57 
42 

61 

32 

72 
40 

75 
42 

76 
36 

62 
36 

60 

35 

66 
40 

70 
42 

67 
48 

6  3 
44 

58 

29 

74 
36 

76 

8  3 

70 
53 

71 
55 

72 
47 

60 
48 

67 
46 

72 
45 

83 
46 

66.2 
41.2 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

55 

29 

60 
38 

56 
28 

61 
38 

51 
30 

44 

27 

57 
20 

59 
38 

67 
28 

69 
38 

60 

37 

55 
29 

73 
37 

77 
56 

57 
31 

54 
26 

64 

26 

71 
39 

69 

39 

6  6 

•  t 

56 

38 

64 

24 

72 
39 

81 

57 

74 

57 

65 
45 

45 

38 

50 

39 

62 
40 

72 
49 

82 

43 

62.8 
37.2 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

59 
37 

71 
34 

63 
38 

66 
36 

65 
66 

54 

34 

53 
30 

68 

35 

66 
38 

69 
4  1 

68 
43 

60 
32 

73 
37 

69 
52 

68 
40 

59 
34 

61 
34 

67 
36 

71 
39 

69 
50 

65 

46 

56 
34 

70 
33 

77 
45 

77 
51 

77 
56 

71 
4  3 

59 
44 

66 
43 

70 
49 

62 
52 

66.6 
40.8 

STUTTGART   9  ESE 

MAX 
MIN 

52 
36 

56 
34 

68 
30 

58 
36 

65 

38 

60 
32 

52 
24 

51 
33 

66 

32 

62 
39 

69 
43 

47 

30 

56 
31 

70 
37 

69 
39 

56 
34 

^6 

33 

59 
36 

63 
36 

63 
44 

5  6 

48 

56 

35 

5  5 

33 

66 

37 

73 
49 

74 

56 

73 
42 

57 
43 

5  8 

4  i 

63 
42 

6  9 
51 

61.8 
37.9 

See  reference  not**  following  Station  lodes. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Ol  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

58 
32 

(.7 

29 

58 
33 

62 

35 

51 

33 

50 

29 

57 

2  5 

66 

31 

69 
34 

65 
45 

58 
41 

59 
33 

74 
35 

76 
57 

70 
38 

33 

32 

72 
35 

70 
43 

69 

45 

59 
45 

63 
29 

73 
39 

82 
48 

76 

52 

66 

SI 

58 
39 

47 
40 

65 
38 

78 
45 

83 
48 

65.  3 
38.5 

TEXARKANA   WR  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
37 

71 
41 

62 
38 

70 
43 

60 
38 

55 
32 

60 
33 

67 
43 

6« 

37 

75 
45 

63 
36 

61 
35 

72 
44 

77 
51 

59 
39 

39 

36 

70 
40 

69 

67 
48 

58 
42 

63 
35 

72 
42 

77 
49 

71 
56 

69 
47 

65 
41 

51 
42 

69 
37 

81 
50 

82 
56 

67.0 
41.9 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

50 
33 

65 
36 

53 
32 

56 
40 

49 

27 

42 
22 

48 

23 

51 
37 

58 
34 

60 
41 

55 
33 

50 
27 

66 
40 

64 
49 

65 
30 

37 

36 

65 
43 

67 
44 

52 
36 

59 
29 

63 
36 

72 
40 

69 
51 

59 
49 

58 
35 

60 

32 

40 
32 

60 
36 

75 
46 

58.4 
36.3 

WALDRON 

MAX 
MIN 

57 
29 

6  9 

25 

60 
30 

62 
26 

61 

33 

52 
29 

60 

23 

66 

29 

69 
28 

69 
34 

67 
42 

ba 
25 

73 
27 

77 
56 

75 
35 

56 

23 

66 

24 

71 
28 

70 

33 

67 

39 

57 
42 

65 
24 

72 
29 

80 
50 

76 

59 

67 
50 

62 
40 

47 
41 

70 
35 

78 
44 

80 
41 

66  ■  4 
34.6 

WALNUT   RIDGE   FAA  AP 

MAX 

55 
33 

67 
35 

56 
36 

63 
31 

61 
36 

47 
34 

52 
28 

64 
34 

61 

38 

61 

42 

44 
36 

57 
31 

70 
35 

65 
52 

55 
40 

5  3 
31 

56 
33 

60 
32 

67 

36 

63 
49 

56 
38 

55 
30 

66 
34 

73 
45 

75 
53 

74 
51 

52 
42 

56 
35 

65 
44 

67 
49 

79 
50 

61.1 
38.5 

WARREN 

MAX 
MIN 

59 
39 

72 

32 

67 
40 

67 

33 

64 

56 
32 

59 

30 

69 

37 

69 
it) 

75 
40 

68 
46 

62 
33 

72 
35 

73 
51 

68 

39 

62 
32 

70 
31 

66 
36 

72 

32 

71 
53 

63 
46 

63 
31 

73 
.'■0 

77 
48 

73 
54 

78 
56 

70 
41 

53 
42 

70 
38 

77 
47 

83 

52 

39.9 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

33 

38 

33 

38 

.' 

21 

23 

37 

S5 

60 
40 

53 
33 

54 
30 

68 
38 

68 
50 

65 
28 

52 
31 

61 
37 

38 

41 

59 
44 

52 
35 

57 
30 

67 
39 

76 

50 

73 
51 

5  8 
40 

45 
33 

36 
33 

59 
34 

70 
47 

78 
54 

58.  9 
36.  7 

WILSON 

MAX 
MIN 

53 
29 

63 

33 

60 
33 

67 

33 

66 
47 

53 
33 

49 
26 

65 

32 

63 
17 

62 
37 

52 
40 

55 
29 

70 
34 

66 

43 

65 
34 

62 
29 

52 
28 

62 
29 

70 
36 

65 
42 

61 
46 

51 
28 

68 

32 

78 
40 

80 
49 

76 
57 

70 
42 

59 
35 

64 
45 

71 
46 

82 
46 

63.9 
37.  1 

WYNNE 

MAX 
MIN 

55 
33 

67 
35 

6  7 

33 

65 

42 

62 
42 

5  2 
<1 

50 
27 

60 
31 

6'.. 
39 

58 

39 

55 
42 

55 
2  9 

70 
35 

68 

49 

66 
45 

55 
28 

54 
30 

63 
30 

69 
43 

63 
49 

58 
44 

54 
3  1 

67 
31 

74 

49 

77 
51 

75 
59 

71 
43 

57 
44 

66 
45 

69 

50 

81 
53 

63.5 
40.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 

Blakely  Mountain  Dam 

EVAP 

1  1 

.  1  0 

.  16 

.  in 

• 

* 

.22 

.11 

.mi 

.17 

.14 

.04 

* 

1 1 

.  10 

.  16 

.03 

.  10 

* 

.22 

.  1  1 

.09 

.20 

.  1 1 

.06 

.  in 

.17 

3.37B 

WIND 

50 

43 

'.7 

29 

69 

77 

64 

21 

39 

22 

35 

59 

40 

63 

105 

42 

45 

20 

28 

29 

46 

56 

21 

28 

40 

45 

74 

59 

25 

23 

33 

1387 

Hope  3  NE 

EVAP 

.28 

.20 

.15 

.19 

.10 

.13 

.13 

.13 

.23 

.20 

.16 

.18 

.14 

.14 

.13 

.10 

.11 

.18 

.04 

.05 

.17 

.04 

.10 

4.24B 

WIND 

46 

37 

61 

26 

62 

98 

30 

4 

54 

10 

56 

73 

35 

108 

118 

45 

41 

17 

18 

25 

32 

63 

6 

34 

42 

35 

80 

43 

7 

5 

1355B 

Narrows  Dam 

EVAP 

.13 

* 

* 

.43 

.17 

.16 

.12 

• 

.18 

.17 

.16 

.10 

.33 

.11 

.04 

.17 

.19 

WIND 

45 

40 

53 

26 

67 

97 

54 

19 

41 

39 

49 

58 

43 

102 

126 

44 

45 

25 

41 

42 

52 

44 

29 

48 

50 

66 

95 

50 

18 

23 

45 

1576 

Nimrod  Dam 

EVAP 

.01 

.06 

.13 

.  L0 

.13 

.08 

.09 

.10 

.03 

.10 

.12 

.05 

.  10 

.15 

.09 

.11 

.23 

.15 

.11 

.13 

.05 

.12 

.12 

.15 

.20 

• 

.33 

.03 

.11 

.15 

3.44B 

WIND 

17 

16 

22 

18 

44 

71 

29 

1  1 

20 

13 

62 

41 

23 

5 

35 

17 

18 

11 

15 

14 

35 

15 

14 

21 

14 

26 

57 

24 

6 

13 

20 

747 

Russellville 

EVAP 

.13 

.23 

.16 

.12 

.12 

10 

.06 

.12 

.  14 

.15 

.10 

.18 

.12 

.24 

.19 

.14 

.20 

.20 

.22 

.  10 

.15 

.19 

.14 

.14 

.07 

.10 

.19 

.20 

4.65B 

WIND 

45 

29 

5  5 

45 

83 

113 

27 

13 

44 

35 

72 

45 

38 

52 

94 

37 

21 

38 

30 

39 

58 

22 

22 

30 

28 

68 

83 

49 

14 

31 

33 

1403 

Stuttgart  9  ESE 

EVAP 

.01 

.02 

.12 

.10 

.14 

• 

.  32 

.07 

.22 

.  11 

.08 

.16 

.08 

.11 

.12 

.23 

.10 

.  14 

.46 

.03 

.  15 

.16 

• 

.35 

* 

.19 

.09 

3.56 

WIND 

48 

70 

71 

24 

209 

262 

1  86 

26 

155 

45 

65 

KM 

91 

1  59 

318 

43 

52 

57 

49 

88 

65 

90 

34 

71 

11)7 

114 

180 

153 

60 

42 

47 

3069 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


otation 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

El  Dorado  FAA  Airport 
Eureka  Springs 
Fayetteville  FAA  AP 
Fort  Smith  WB  Airport 
Gravette 

Little  Rock  WB  Airport 

Marianna  2  S 

Ozark 

Rogers 

Waldron 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

T 
T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 



— 

See  reference  notes  following  Station  Indei. 
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STATION  INDEX 


STATION 

g 

Q 

B 
s 

COUNTY 

|  DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

Z 
O 
P 
< 
> 

□ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

b 
P 

near. 

EVAP. 

SPECIAL 

33  0* 

94  12 

JANES  V.  WILLIAMS 

ALIO* 

LlU  6» 

LAWRENCE 

35  3* 

91  03 

256 

•* 

C 

RUBY  6.  OWENS 

ALUM  FORK 

DIM 

SAL  I NE 

3*  *e 

92  32 

SP 

SP 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

ALT 

0  1  '6 

YELL 

93  29 

83* 

7A 

i 

REBA  Y.  SWAIM 

AMITY  3  NE 

0190 

CLARK 

3*  17 

93  25 

-A, 

ALTA  F>  GARNER 

• 

3*  02 

93  23 

SA 

c 

DREW  A.  LAMS 

A PL  IN   1  W 

o  i  na 

PERRY 

1*    5  B 

93  00 

400 

A 

HOB ART  WATTS 

APPLETON 

0  l  *i 

POPE 

522 

C 

JOHN  A.  JONES 

ARKADELPHIA 

0  2  2  0 

CLARK 

i*  0' 

93  03 

200 

ftp 

r* 

c 

T  ILLHAN  C.  LAWRENCE 

Arkansas  city 

0294 

DESHA 

33  37 

1*5 

84 

JOHN  W.  TRANNELL 

ASHDOWN 

33  *0 

94  .IB 

7P 

IP 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

ATHENS 

>  ,,K> 

HOWARD 

3*  19 

VI  Sfl 

960 

u 

ARRA  D.  PARKER 

AUGUSTA 

0326 

WOODRUFF 

218 

CECIL  WILLIS 

BALD  KNOB 

0390 

WHITE 

35  10 

91  3* 

2  30 

fP 

6  P* 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

8ATESV 1 LLF  LIVESTOCK 

0496 

INDEPENDENCE 

35  *9 

91  47 

tM 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

35  45 

91  31 

277 

3P 

C  H 

JAMES  J.  MJICHUM 

bear  enter  lake 

AH 

LEE 

3*  A3 

90  *2 

220 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BEATV  LAKE 

0  512 

ST  FRANCIS 

•  00 

L.   G.  ADAM SON 

BEAVER   1  SE 

09]  I 

36  28 

93  «6 

930 

'A 

HARVEY  E;  SKELTON 

BEEBE 

0530 

WHITE 

35  0* 

91  53 

250 

c 

MARVIN  MORRISON 

34  09 

90  38 

8* 

BEEDEVILLE 

0994 

JACKSON 

35  26 

91  06 

221 

8» 

P.  M.  BRECKENR IOGE 

BENTON 

Pi-82 

SALINE 

285 

SP 

ETTA  C«  BURKS 

BCNTONVILLE 

osat 

BENTON 

36  22 

9*  13 

1295 

6P 

7  A 

EARLE  L.  BROWNE 

8ERRYVILLE  *  NM 

M6I6 

CARROLL 

36  26 

93  37 

1150 

14 

c 

OAVID  L.  ST IDHAM 

91  6  FORK 

34  29 

93  58 

'A 

BIG  LAKE  OUTLET 

LJ6  'S 

MISSISSIPPI 

35  51 

90  08 

228 

:a 

N.   W.  DOUGLAS 

BLACK  ROCK 

LAWRENCE 

LE£  W.  MCKENNEY 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

1  '6* 

GARLAND 

34  36 

93  11 

*24 

8* 

84 

8* 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0  798 

YELL 

35  06 

455 

e 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 

33  41 

93  09 

'  A 

BLYTHEVILLE 

■  itul 

MISSISSIPPI 

35  56 

89  SS 

252 

'» 

H 

IVY  W.  CRAWFORD 

BOONEV I LLE  6  NH 

082S 

LOGAN 

600 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEV I LLE  T  NE 

0826 

LOGAN 

35  13 

93  50 

730 

C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

flOONEVl LLE  6  NNE 

LOGAN 

35  13 

93  5* 

610 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

35  09 

TP 

'A 

C 

Bor*[NBuRG  2  S 

0  8*: 

VAN  BUREN 

35  39 

92  30 

1200 

C 

Thomas  m.  Pearson 

BOUGH  TO* 

0141 

NEVAOA 

233 

IRIS  ELMORE  WICKER 

BRADFORD 

WHITE 

35  25 

91  28 

240 

narshall  hickmon 

BRANCH   *  NM 

0667 

FRANKLIN 

35  21 

9*  00 

4  70 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 

35  16 

93  59 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BR  INKLE Y 

0*»t 

MONROE 

3*  53 

91  12 

10b 

jp 

•P 

C  H 

RICHARD  K.  WEIS 

BUFFALO  TOWER 

1010 

NEWTON 

2  578 

TA 

BEULAH  F.  FOWLER 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

BAXTER 

36  22 

92  3* 

*60 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BURDETTE 

1092 

MISSISSIPPI 

35  *9 

89  57 

2*0 

6P 

■j.  A.  HALE 

3*  57 

92  04 

5P 

CALICO  ROCK 

1  1  12 

IZARD 

34  07 

92  08 

HI 

7A 

AUSTIN  D.  HARRIS 

CAMDEN  I 

1192 

OUACHITA 

116 

SP 

'* 

LEONARD  8 ■  OILWORTH 

CAMDEN  2 

1194 

OUACHI Ta 

33  35 

92  M 

155 

c 

EDITH  2.  LEHMAN 

CAMP  CHAFFEE 

l  IT2 

SE8AST  IAN 

35  18 

9*  IK 

•  19 

8* 

8* 

CECIL  E.  STAMPS 

3*  *7 

91  45 

OA 

CARPENTER  DAM 

1231 

GARLAND 

3*  2  7 

93  01 

*os 

c 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

MONROE 

172 

8.  F.  NORTHERN 

CLARKSV ILLE 

1499 

JOHNSON 

35  28 

93  28 

434 

oP 

6P 

DR.    IRVING  T.  BEACH 

CL  INTON 

1492 

VAN  BUREN 

35  35 

92  28 

510 

7A 

EARL  B.  RI001CK 

35  48 

93  4« 

c 

COMPTON  2  NE 

]  582 

NEWTON 

36  06 

il  ,8 

2144 

c 

WILLIAM  L.   8  I NAM 

CONWAY 

19*6 

FAULKNER 

314 

SP 

CLARENCE  S.  WILLIAMS 

CORNING 

1492 

CLAY 

36  2* 

90  35 

293 

6P 

7* 

C  M 

LAURA  POLK 

1  464 

POLK 

3*  26 

9*  25 

1050 

TA 

JOE  C.  ALLEN 

33  02 

91  56 

SP 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

1730 

PULASK 1 

3*  43 

92  25 

380 

7* 

B 1 LL IE  JO  YOUNG 

CUMMINS  FAR* 

1  '68 

L  INCOLN 

176 

6P 

CUMMINS  PRISON  FARM 

DAISY 

181* 

PIKE 

3*  1* 

93  ** 

629 

7A 

c 

FERNA  JONES  TEDDER 

FAULKNER 

35  22 

92  25 

70S 

7A 

WILLIAM  A.  BROWN 

35  03 

93  24 

7A 

DANVILLE  SCS 

I  »)S 

YELL 

35  0* 

93  2* 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE* 

DARDANELLE 

1030 

6P 

GERALD  GOODIER 

DC  QUEEN 

1940 

SEVIER 

3*  02 

9*  21 

*20 

7* 

H 

0.   TUCKER  VASSER 

DERMOTT 

1940 

CHICOT 

33  31 

91  24 

1*0 

8A 

L.  W.  WILSON 

3*  58 

7A 

7* 

DEV ILS^KNOB 

1912 

JOHNSON 

35  *3 

93  2* 

2350 

7A 

H 

CORNELIA  h!  DICKEY 

DUMAS  1  ESE 

2141 

DESHA 

162 

ll 

'* 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

DUM«S 

1  ISO 

DESHA 

33  53 

91  30 

165 

c 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

IEL  DORADO  FA  A  AIRPORT 

?}JO 

UNION 

33  13 

92  48 

232 

MID 

NIC 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

Eureka  springs 

36  24 

93  44 

6P 

C  H 

EVENING  SHADE    1  NE 

.'  166 

SHARP 

36  05 

91  37 

*90 

7A 

OPHA  WOLFE 

FAYETTEVILLE 

:»*■> 

WASHINGTON 

1370 

7P 

CHARLES  F.  FORU 

' FAYETTEV ILLE  F»a  AP 

.'**i 

WASHINGTON 

36  00 

9*  10 

1253 

MID 

Mil 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  FIP  STa 

2  MA 

WASHINGTON 

12  70 

SP 

9P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FL 1 PP I N   FAA  AIRPORT 

36  18 

92  36 

MID 

HIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FORDYCE   6  W 

[94O 

OALLAS 

33  49 

92  31 

280 

3P 

SP 

ARKANSAS  FORESTRY  — 

FOREMAN 

2544 

LITTLE  RIVER 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

:  T6* 

ST  FRANCIS 

35  01 

90  47 

261 

c 

IHOMAS  A.  MOORE 

FORT   SMITH  MB  AIRPORT 

29T4 

SEBAST I  AN 

35  20 

458 

NIO 

Nil 

C  MJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CRAWFORD 

35  39 

94  09 

SP 

■a 

JAMES  L.  CRISTEE 

FULTON 

2470 

HEMPSTEAD 

33  37 

93  48 

260 

INA  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

2  T60 

WHITE 

35  07 

91  26 

200 

BESSIE  E .  AKERS 

GILBERT 

2  79* 

SEARCY 

35  59 

92  43 

595 

6P 

71 

C  H 

C.  ELI  JORDAN 

GLENWOOD 

28*2 

PIKE 

3*  19 

93  33 

547 

j* 

WILLIAM  F.  SEVIER 

34  52 

93  39 

7A 

GRAVETTE 

1 9 )  0 

BEN I ON 

36  24 

94  28 

1250 

SS 

H 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  *  ESE 

2*44 

CARROLL 

36  18 

93  22 

1300 

7A 

RALPH  L.  BANTA 

GREENBRIER 

2942 

35  1* 

92  23 

360 

■A 

MARVIN  C.  CANTRELL 

GREENWOOD 

2974 

SEBASTIAN 

318 

T4 

DOROTHY  K«  BEEN 

33  5* 

93  06 

7A 

HAMBURG 

10*1 

ASHLEY 

33  1* 

91  48 

177 

6P 

A.  JANES  LINOER 

HARDY 

1132 

SHARP 

342 

THERESA  DONALDSON 

HARRISON 

3144 

BOONE 

36  1* 

93  07 

1150 

6P 

7A 

BEA  GRAY  BEENE 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

322* 

CLEBURNE 

525 

!K 

LESTER  6.  LOGAN 

HEBER  SPR 1 NGS  3  SW 

CLEBURNE 

c 

WAYNE  STARK 

HECTOR 

12  IS 

POPE 

35  26 

92  58 

555 

7A 

MRS*  BOBBY  A.  BRYAN 

HELENA 

1242 

PHILLIPS 

3*  32 

90  33 

6P 

CHARLEY  M.  FR1DOELL 

HENDERSON  2  * 

BAITER 

580 

7A 

LUCY  A.  BENT2IEN 

HOPE  3  NE 

<*28 

MENPSTEAO 

375 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MONTGOMERY 

HORATIO 

1443 

SEVIER 

33  56 

94  22 

331 

4J 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

MOT  SPRINGS   1  NNE 

GARLAND 

3*  31 

93  03 

710 

SP 

U   S   NATL    PARK  SERVICE 

HUNTSVlLLE 

I94C 

MAO 1  SON 

1*53 

< 

MAY   PEARL  MARKLEY 

HUTTIG  DAM 

}5Sh 

UNION 

60 

6A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JASPER 

1600 

NEWTON 

36  01 

93  11 

851 

'* 

LOTTIE  8 .  DAVIS 

JESSIEVILLC 

>70* 

GARLAND 

3*  *2 

730 

'A 

LURA  B.  SYKES 

JONESBORO 

3734 

CRAIGHEAD 

35  50 

3*5 

6P 

7A 

BENEDICTINE  SISTERS 

KEO 

1  16^ 

LONOKE 

3*  36 

92  00 

230 

7P 

7P 

R.  A.  WALLER 

CLEVELAND 

33  50 

92  16 

c 

ARKANSAS  FORESTRY  — 

LAKE  CITY 

19*1 

CRAIGHEAD 

35  49 

90  26 

23< 

7« 

TRESSA  ST.  CLAIR 

LAKE  NAUMELLE 

*oio 

PULASK I 

3*  51 

92  28 

305 

B4 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LAMAR  2  SW 

4011 

JOHNSON 

35  26 

550 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

LAN6LEY 

PIKE 

34  19 

93  51 

796 

7A 

MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

•  106 

BOONE 

34  24 

92  34 

710 

rp 

7P 

F.  W.  KELLOGG 

LEE  CREEK  GUARD  STATIOK 

*1  16 

CRAWFORD 

33  42 

94  19 

1000 

'A 

IDA  G>  RAMEY 

LEOLA 

*1  1* 

34  10 

92  33 

261 

'» 

J.  R.  RHODES 

(LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

*2*e 

PULASKI 

34  44 

92  1* 

237 

-ID 

-  11 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

4230 

PULASKI 

92  19 

912 

MIC 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 

NEWT  DM 

33  *4 

93  05 

2007 

MA 

LOLA   1.  DOLLAR 

MAO  1 SON 

*S28 

ST  FRANCIS 

35  00 

90  *3 

215 

'* 

JANES  C*  HOOKS 

MAGNOLIA  3  N 

*5*6 

COLUMBIA 

33  19 

93  14 

313 

6P 

7* 

EARL  E.  GRAHAM 

MAGNOLIA  5  N 

1930 

COLUMBIA 

33  20 

93  13 

340 

c 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

MALVERN 

*S62 

HOT  SPRING 

34  23 

92  *9 

311 

SP 

SB 
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STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

& 

PRECIP 

< 

SPEC LAI 

MAMMOTH  SPRING 

FULTON 

ss 

JOHN  H.  MCKEE 

MAR  I ANNA  2  S 

»61B 

ICE 

34  44 

90  *6 

2 1* 

6P 

t,f 

(  M 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MARKED  TREE 

*6S* 

POINSETT 

33  12 

90  25 

229 

.'A 

JOHN  Ft  SHtARON 

MARSHALL 

SEARCY 

MINNIE  HORTON 

MARVELL 

PHILL IPS 

ERNEST  Hi  PUCKETT 

HELEN  E.  ADAMS 

MELBOURNE 

I  F4< 

IZARD 

36  0* 

91  5* 

610 

'A 

IVAN  L>  SHRADER 

HENA 

*  fS6 

POLK 

9*  15 

1207 

C  K 

NONT 1 CELLO  3  S 

DREW 

33  W 

3P 

RADIO   STATION  KHtlM 

MONTROSE 

ASHLEY 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MOR08AY  LOCK  AND  DAM  8 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORR 1 L  TON 

t938 

CONWAY 

33  07 

92  45 

280 

SP 

1 

EMMA  S.  LEAVELL 

MOUNT  IDA 

49*6 

MONTGOMERY 

3*  33 

43  36 

463 

7A 

C  M 

WILLIAM  E.  BLACK 

MOUNT  MAGAZINE 

LOGAN 

ARKANSAS  FORESTRY 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

BAXTER 

RAOIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HONF  C  OF  ENG 

6A 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW  1  E 

S0*6 

STONE 

35  52 

92  06 

768 

>A 

NELL  A.  TAPLEY 

MULBERRY  4  NNE 

SO  72 

FRANKL IN 

39  3* 

9*  01 

500 

t* 

HENRY   Gi  ARVIN 

NARROWS  DAM 

PIKE 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  PEACH  SUBS T A 

HOWARD 

NASHVILLE  SCS 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

sise 

HOWARO 

3*  0  7 

93  52 

350 

7A 

NEWHOPE    3  E 

517* 

PIKE 

3*  1* 

93  50 

650 

NEWPORT 

■A 

LUTHER  0*       -m    ■     .  jh 

NIMROD  DAM 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NOR FORK  DAM 

BAXTER 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ODELL   3  N 

SIS* 

39  46 

96  2* 

1500 

7A 

NRS.    RENZO  HURST 

ODEN  2  W 

5358 

NONT GOME Ry 

3*  38 

?A 

JOAN  S.  GRE  SHAM 

HOWARD 

93  53 

300 

OSCEOLA 

MISSISSIPPI 

THOMAS    F.  MCKINION 

GUY  COOK 

OZARK 

3908 

FRANKL IN 

35  29 

93  50 

396 

6P 

6A 

H 

BURNS  WAKEF IELD 

OZONE 

3514 

JOHNSON 

35  38 

1900 

7A 

MAURICE   R.  BRANDT 

PARAGOULD  RAOIO  kdrs 

GREENE 

90  28 

RADIO  STATION  KORS 

PARIS 

FRANK  TAYLOR 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKIN  2  W 

5584 

CROSS 

35  14 

90  35 

222 

TA 

CORINE  D.  GARDNER 

PARKS 

3*  *8 

93  57 

668 

7A 

fJOMAR    K.  HANSARD 

PARTHENON 

'.60  2 

NEWTON 

ARTHUR  B.  CARLTON 

PERRYVlLLE 

PERRY 

FRANCIS  F INK BE INE  H 

JEFFERSON 

7P 

MRS.    EMMA   ORE  SHAN 

PINE    BLUFF    FAA  AIRPORT 

S  'St. 

3*  10 

91  56 

205 

Mil 

MIC 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

9760 

3*  35 

93  34 

6*0 

J.   R.  HUDDLE ST ON 

POCAHONTAS  1 

RANDOLPH 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

A5HLEY 

SP 

PRESCOTT  SCS 

5910 

NEVADA 

33  *8 

93  2) 

316 

C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PYATT    1  NNH 

S  V  7 1 

MARION 

36  16 

92  51 

800 

c 

ONA  v.  MCLEAN 

RATCL IFF  2  S 

800! 

LOGAN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCL IFF  3  NE 

fcOOt 

FRANKLIN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

FRANKL I H 

RATCL IFF 

600  8 

LOGAN 

35  18 

93  53 

463 

7A 

LULA  Hi  WEEKS 

R A V ANA    1  NE 

60  1  6 

MILLER 

33  04 

250 

c 

BONNY   L.  ALLEN 

REMMEL  DAM 

HOT  SPRING 

92  4* 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

ROGERS 

BENTON 

HOWARD  FOWLER 

RUSSELLVILLE 

5P 

SP 

WM.  W>  SPAULDING 

SAINT  CHARLES 

6376 

ARKANSAS 

3*  23 

91  08 

20C 

8A 

BA 

U  S  FISH  AND  WILOLIFE 

SAINT  FRANCIS 

6360 

36  27 

90  08 

.'A 

WILLIAM   S.  BUCKLEY 

SALEM 

6611 

JAS.  B .  CALDWELL 

ADAM  C.  MEL  ION 

SHERIDAN  TOWER 

GRANT 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  CONM 

698( 

35  38 

92  17 

9K 

7A 

MAUO  H.  BRADFORD 

S1LOAM  SPRINGS 

662* 

36  I  1 

9*  33 

1130 

y 

JOHN  8R0WN  UNIVERSITY 

MARGARET    F.  GORDON 

HUBERT  BAKER 

STAR  CITY  2  S 

L  INCOLN 

ARKANSAS   FORESTRY  CONH 

669C 

34  53 

93  19 

662 

6*18 

3*  29 

91  32 

214 

GEORGE  L •  CLARK 

6920 

ARKANSAS 

3*  28 

91  25 

198 

'A 

SUBIACO 

6928 

35  18 

93  39 

500 

7A 

NEW  SUBIACO  ABBEY 

TAYLOR 

rose 

COLUMBIA 

33  06 

93  27 

2*7 

'  A 

IDELLA  0.  NORWOOD 

T  E I ARK  ANA  W8  AIRPORT 

T048 

MILLER 

33  2  7 

94  00 

361 

MIO 

MIO 

f  H. 

U  S  HEATHER  BUREAU 

TURNPIKE 

7262 

POPE 

35  40 

93  03 

208T 

M 

61 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALDRON 

7466 

SCOTT 

3*  54 

9*  06 

675 

SP 

Sf 

C  H 

WILLIAM  D.  BIVENS 

~s?* 

INDEPENDENCE 

35  51 

91  21 

250 

A.  H.  FAST 

WALNUT   RIDGE  FAA  AP 

753C 

LAWRENCE 

36  08 

90  56 

2  72 

- 1 1 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

7  S  H  ? 

BRADLEY 

33  36 

92  0* 

206 

M 

6P 

WARREN  COTTON  OIL  CO 

WASHITA 

rs?. 

MONTGOMERY 

3*  39 

93  32 

610 

NORA  LEE  MAYBERRY 

WEST  FORK 

WASHINGTON 

35  55 

9*  11 

li*t 

C 

EFFIE  0.  LITTLE 

WHEELING 

36  19 

91  52 

c 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

7772 

FRANKLIN 

35  *l 

93  57 

2285 

5P 

.  .  - 

U  S  FOREST  SERVICE 

WHITECLIFFS 

1612 

SEVIER 

33  *8 

9*  0* 

2  90 

MRS.  L.  M.  SNEAD 

WILSON 

7912 

MISSISSIPPI 

35  3* 

217 

it 

D.  0.  ANDERSON 

WING 

7990 

YELL 

3*  57 

93  28 

350 

c 

MILES  B.  TURNER 

WYNNE 

6052 

CROSS 

35  1* 

90  *7 

260 

RADIO   STAT  ION  KWYB 

YELLVILLE 

■064 

MARION 

1 

36  13 

92  41 

760 

74 

JESS  B.  JOHNSON 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologi< t  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Pock.   Arkansas,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figure?  and   letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,   indicate  distance   in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data   and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  1°  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  7,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  de^     *.  day  totals   are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Fvapi"  .   is  measured   in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4   foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at   the  present   location.     Long-term  means  for  all  stations  except   full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

Fntries  of  snowfall   in  the  "Cl ima tologic al   Dsta"  Table  and   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and   in   the  seasonal   snowfall   table  include  snow  and  sleet. 
Fntries  of  snow  on  ground   include  snow,   sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Trble;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
when  published,   are   for  the  24   hours   ending  at    time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months 

some  observers  take   the  observations  on  daylight   saving  time. 

Snow  on  ground   in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation   time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.     For  those  stations  snow  on  ground 

values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station   Index   the  letters  C,  H,   and  J  in  the  "Special"   column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C       Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special   purposes  and  are  published  later   in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H       "Snowfall   and  Snow  on  Ground"   Table.     Omission  of  data   in  any  month   indicates  no  snowfall   and/or  snow  on  ground   in  that  month. 

J       "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record   in   the  *'C1 imatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is   indicated  by  no  entry. 
Interpolat?d  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in  the  annual   issue  of  this  publication. 

No  record   in  the  "Daily  Precipitation"  Table,   "Evaporation  and  Wind"   Table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 
+       And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*       Amount    inc 1 uded   in  f ol lowi  ng  me a  suremen  t,   time  distribution  unknown  . 

o       Thermometers  are  generally  exposed   in  a  shelter   located  a  few  feet   above  sod-covered  ground;   however,    the   reference   indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//       Gage   is  equ i pped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM       Data   based  on  observational   day  ending  before  noon. 
B       Adjusted   to  a   full  month. 

D       Water  equivalent  of  snowfall   wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of   1   inch  water  equivalent   to  every  10   inches  of  new  snowfall. 
M       One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value   is  entered,   less  than  10  days  record   is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R       Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published   later  in 
Hour ly  Prec  ipitation  Data.) 
SP      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T       Trace,   an  amount   t oo  sma 1 1    to  measure . 
V       Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cent?  per  copy,  monthly  and  annual;  $?.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government   Printing  Office,    Washington   25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CL  I MATOLOG ICAL  DATA,  NATIONAL 
SUMMARY,    either  of   which   may   be   obtained   from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found   in  the  latest   issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,   obtained  as   indicated  above,  price 

15  cents. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 


APRIL  1959 
Volume  LXIV    No.  4 


ASHXVnjJ!:  1959 


SUPPLEMENTAL  DATA  *kama» 

 APRIL  1959 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  b 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

« 
d 

3 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

Midnight 
CST 

6:00A  CST 

Noon  CST 

j6:00A  CST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66-0S- 

1  00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
■ky  cover 
sunrise  to  s 

Fort  Smith  WB  Airport 

NE 

12 

9.7 

34 

NW 

27 

77 

85 

52 

52 

2 

1 

6 

0 

1 

0 

10 

59 

6.2 

Little  Rock  WB  Airport 

SSW 

20 

10.3 

31 

NW 

20 

68 

80 

51 

50 

3 

4 

2 

2 

1 

0 

12 

67 

5.9 

Texarkana  WB  Airport 

SSW 

20 

8.9 

90 

3 

3 

6 

1 

1 

0 

14 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Tern 

perature 

[ 

tec  ipttation 

1  E 

<  s 

2  1 

<  i 

< 

|  J  1 
See 
a  j:  £ 

Highest 

J 

Lowest 

Q 

1 

No  of  Days 

2 

- 

|  J  f 
See 
a  <z  >^ 

o 
(5 

J 

Snow,  Sleet 

No  of  Diyi 

Max 

Max.  Depth 
on  Ground 

o 

a 

10  or  More  j 

° 

° 

2 

5  » 
o.  J 

-  £ 

■ 

NORTHWEST  DIVISION 

BENT0NV I LLE 

70.7 

44.9 

57.8 

87 

30 

25 

12 

246 

0 

0 

6 

0 

3.83 

1.15 

1 

.0 

0 

8 

3 

1 

EUREKA  SPRINGS 

71.1 

46.2 

58.7 

-  0.9 

85 

30+ 

2  8 

12 

229 

0 

0 

0 

3.68 

-  .77 

1.10 

19 

.0 

o 

4 

1 

FAYETTEVILLE 

70.9 

47.1 

59.0 

86 

30 

29 

14 

226 

0 

0 

4 

0 

3.41 

1.29 

1 

.0 

0 

5 

3 

1 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

68.6 

44.5 

56.7 

8  5 

30 

2  5 

12 

279 

0 

0 

0 

3.34 

.95 

1 

.0 

3 

0 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

69.9 

45.5 

57.7 

-  1.2 

8? 

30 

25 

12 

245 

0 

0 

6 

0 

3.68 

-  1.04 

1.43 

19 

.0 

0 

5 

2 

2 

GRAVETTE 

70.6 

44.2 

57.4 

-  1.0 

86 

30 

25 

14 

254 

0 

0 

7 

0 

3.64 

-  1.09 

1.66 

1 

T 

0 

7 

2 

1 

HARRISON 

72.2 

45.5 

58.9 

0.1 

88 

30+ 

25 

14 

211 

0 

.1 

7 

0 

5.62 

3.33 

19 

.0 

0 

6 

4 

1 

LEAD  HILL 

70. 9M 

44. 2M 

57. 6M 

-  0.8 

88 

3  0 

24 

14 

250 

0 

0 

0 

.0 

0 

ROGERS 

70.8 

46.3 

58.6 

-  0.6 

86 

30 

29 

14 

225 

0 

0 

5 

0 

.0 

0 

SIL0AM  SPRINGS 

72  ,  1 

47.5 

5  9.8 

87 

30 

29 

14  + 

212 

0 

0 

2 

0 

4.55 

1.96 

•  0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

58.2 

—  0.7 

3.97 

-  ,67 

T 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

71  .  5 

45.0 

58.3 

88 

30+ 

28 

14 

223 

0 

0 

0 

5.13 

1  .92 

18 

.0 

0 

6 

4 

2 

GILBERT 

73.9 

45.1 

59.5 

89 

30 

25 

14 

200 

0 

0 

t 

0 

4.12 

1.23 

19 

.0 

0 

8 

1 

MAMMOTH  SPRING 

72.8 

44.9 

58.9 

-  0.4 

90 

30 

26 

14 

203 

1 

0 

5 

0 

4.58 

1.84 

19 

•  0 

0 

7 

3 

2 

MARSHALL 

72.2 

46.3 

59.3 

86 

5 

28 

14 

196 

0 

0 

4 

'.) 

3.46 

.92 

19 

.0 

0 

6 

4 

0 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

72.6 

46.5 

59.6 

0.3 

87 

30 

30 

14 

193 

0 

0 

1 

0 

.0 

0 

MOUNTAIN  HOME   C  OF  ENG 

AM 

69.  7 

45.8 

57.8 

86 

6 

27 

14 

239 

0 

0 

* 

5.51 

2.68 

19 

.0 

o 

7 

4 

1 

DIVISION 

58.9 

-  0.2 

4.  56 

.33 

.0 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

72.8 

48.4 

60.6 

86 

30 

35 

23  + 

163 

0 

0 

0 

0 

2.02 

.62 

8 

.0 

0 

6 

2 

0 

BATESV I LLE  LIVESTOCK 

AM 

72.3 

46.6 

59.5 

85 

8 

30 

14 

194 

0 

0 

2 

0 

1.74 

.53 

19 

.0 

0 

5 

2 

0 

BAT ESV I LLE  L  AND  D  NO  1 

74.7 

47.7 

61.2 

87 

30 

27 

14 

159 

0 

0 

3 

0 

1.56 

-  2.83 

.61 

19 

.0 

0 

6 

1 

0 

BL  YTHEV I LLE 

CORNING 

73.7 

49.  1 

61.4 

1.0 

88 

30 

32 

14 

147 

0 

0 

1 

0 

3.35 

•  83 

2.10 

20 

.0 

0 

5 

2 

1 

JONESBORO 

73.9 

51.1 

62.5 

1.3 

88 

30 

36 

14 

128 

0 

0 

0 

0 

1.45 

-  2.62 

.38 

28 

.0 

0 

5 

0 

0 

MARKED  TREE 

73.4 

50.4 

61.9 

1.7 

88 

30 

35 

14 

140 

0 

0 

0 

0 

2.40 

-  2.53 

.91 

1 

.0 

0 

7 

1 

0 

NEWPORT 

72.4 

51.0 

61.7 

-  0.3 

86 

30 

34 

14 

139 

0 

0 

0 

0 

1.81 

-  2.80 

.97 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

74.0 

46.  5M 

60. 3M 

88 

30 

29 

14 

173 

0 

0 

2 

0 

.0 

0 

POCAHONTAS  1 

74.5 

47.7 

61.1 

0.7 

89 

30 

33 

23 

151 

0 

0 

0 

0 

1.58 

-  2.87 

.83 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

SEARCY 

75.4 

49.2 

62.3 

0.6 

90 

30 

33 

15+ 

136 

1 

0 

0 

0 

2.82 

-  1.88 

.65 

19 

.0 

7 

1 

0 

WALNUT   RIDGE  FAA  AP 

71.4 

49.0 

60.2 

87 

30 

34 

14 

172 

0 

0 

0 

0 

1.34 

.49 

27 

.0 

0 

4 

0 

0 

WILSON 

73.  OM 

46. 6M 

59. 8M 

33 

14 

181 

0 

0 

0 

.0 

0 

DIVISION 

61.0 

0.2 

2.01 

-  2.36 

.0 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEVILLE 

74.2 

47.4 

60.8 

-  1.5 

91 

30 

27 

14 

170 

1 

0 

3 

0 

3.77 

-  .77 

.»9 

.0 

0 

7 

3 

0 

CAMP  CHAFFEE 

AM 

LL«RN3V  1  LLC 

74.  3 

47.6 

61.0 

90 

30 

29 

14 

162 

1 

0 

3 

0 

4.57 

1.13 

j 

.0 

0 

6 

3 

2 

DARDANELLE 

74.5 

49.8 

62.2 

-  1.0 

89 

30 

30 

14 

135 

0 

0 

1 

0 

4.65 

-  .09 

1.01 

18 

.0 

0 

9 

1 

DEVILS  KNOB 

65.  1 

48.1 

56.6 

79 

5 

31 

11 

259 

0 

0 

2 

0 

7.32 

2.10 

.0 

0 

9 

5 

2 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

R// 

73.0 

48.  3 

60.7 

-  1.9 

90 

30 

31 

14 

1  79 

1 

0 

1 

0 

3.28 

-  1.21 

1.47 

18 

.0 

0 

7 

1 

1 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

73.0 

45.1 

59.1 

86 

30 

28 

14+ 

204 

0 

0 

3 

0 

4.92 

1.15 

18 

.0 

0 

8 

5 

1 

MENA 

72.2 

48.6 

60.4 

-  1.6 

89 

30 

32 

14 

168 

0 

0 

1 

0 

3.60 

-  1.82 

1.30 

.0 

0 

6 

3 

2 

MOUNT  MAGAZINE 

66. OM 

45. 5M 

55. 8M 

82 

30 

30 

12 

285 

0 

0 

2 

0 

6.70 

1.25 

18 

.0 

0 

7 

6 

4 

OZARK 

73.2 

48.0 

60.6 

-  1.1 

88 

30 

31 

14 

164 

0 

0 

1 

0 

4.09 

-  .46 

1.09 

19 

.0 

0 

9 

3 

1 

PARIS 

75.2 

48.4 

61.8 

90 

30 

30 

14 

139 

1 

0 

1 

0 

5.39 

1.67 

.0 

0 

8 

4 

2 

RUSSELLV I LLE 

75.3 

48.8 

62.1 

91 

30 

30 

14 

140 

1 

0 

1 

0 

3.64 

1.34 

17 

.0 

p 

s 

3 

2 

SUBIACO 

73.6 

47.8 

60.7 

-  1.7 

89 

30 

32 

14 

164 

0 

0 

1 

0 

4.02 

-  .63 

1.09 

19 

.0 

0 

e 

3 

1 

TURNPIKE 

67. 2M 

47. 2M 

57. 2M 

82 

30 

32 

11  + 

239 

0 

0 

2 

0 

4.80 

.0 

0 

WALDRON 

74.2 

46.3 

60.3 

90 

30 

26 

14 

181 

1 

0 

4 

0 

3.97 

1.37 

.0 

0 

6 

3 

2 

WHITE  ROCK 

67.4 

46.8 

57.1 

82 

30 

30 

9 

249 

0 

0 

2 

0 

5.40 

1.40 

.0 

0 

7 

5 

3 

DIVISION 

59.8 

-  1.4 

4.67 

-  .54 

.0 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

74.7 

48.7 

61.7 

88 

30 

32 

14 

148 

0 

0 

1 

0 

2.63 

.68 

.0 

0 

7 

2 

0 

BENTON 

73. 9M 

47. 4M 

60.  7M 

86 

30 

30 

14 

167 

0 

0 

2 

0 

3.09 

1.02 

.0 

0 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

AM 

71.7 

46.2 

59.0 

85 

7 

31 

14 

191 

0 

0 

2 

0 

2.93 

.90 

.0 

0 

8 

3 

0 

CONWAY 

74.2 

49.6 

61.9 

-  1.1 

88 

30 

30 

14 

142 

0 

0 

1 

0 

2.73 

-  2.70 

.51 

.0 

0 

7 

1 

0 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

74.2 

50.9 

62.6 

-  1.6 

89 

30 

36 

14+ 

135 

0 

0 

0 

0 

3.51 

-  2.31 

1.03 

.0 

0 

7 

3 

1 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

R// 

72.6 

51.7 

62.2 

-  0.3 

89 

30 

36 

14 

146 

0 

0 

0 

0 

2.57 

-  2.S9 

1.02 

.0 

0 

5 

3 

1 

MALVERN 

75.0 

46.7 

60.9 

88 

30 

29 

14 

157 

0 

0 

2 

0 

4.16 

1.65 

•  0 

0 

8 

3 

1 

MORRILTON 

73.6 

49.7 

61.7 

0.1 

88 

30 

33 

14 

143 

0 

0 

0 

0 

3.24 

-  1.52 

.66 

.0 

0 

8 

2 

0 

NIMROD  DAM 

AM 

73.4 

46.9 

60.2 

87 

7 

28 

14 

187 

0 

0 

3 

0 

2.98 

•  64 

.0 

0 

9 

2 

0 

PERRYV I LLE 

72. 2M 

48.1 

60. 2M 

-  0.7 

B6 

30 

29 

14 

152 

0 

0 

1 

0 

2.94 

-  2.21 

.81 

.0 

0 

7 

2 

0 

SHERIDAN  TOWER 

74.9 

52.7 

63.8 

86 

20 

35 

23 

112 

0 

0 

0 

0 

3.68 

1.37 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

61.4 

-  0.8 

3.13 

-  2.18 

.0 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
APRIL  1959 


Tempeiatui  e 


Station 

•  i 

<  1 

§>  E 
"  1 

i  3 

Average 

1 

□ 

Term  Means 

J 

X 

a 

| 
J 

No  of  Days 

_ 

b 

1 

s 

1  1 

E  E 

1 
o 

Snow,  Sleet 

No  ol  Oayi 

Max. 

V 

O 

- 

£  % 
j  i5 
i  I 

o 

? 

:■ 

o 

s 

g 

s 

3 
. 

:  1 

■  i 

J 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

8RINKLEY 

73.  1 

51.4 

62.3 

0.1 

87 

30 

33 

14 

137 

0 

0 

0 

0 

3.35 

1.20 

1  .20 

1 

.0 

0 

f. 

3 

1 

DES  ARC 

AM 

71.  4M 

48. 2M 

59. 8M 

32 

14 

191 

0 

0 

I 

c 

3.05 

.80 

19 

.0 

0 

7 

1 

0 

HELENA 

74  .  0 

52.2 

63.1 

0.5 

H  B 

30 

3-7 

125 

(1 

0 

0 

0 

4.27 

1.42 

1  8 

.0 

0 

6 

1 

KEO 

74.2 

49.6 

61.9 

B'J 

30 

33 

14 

142 

0 

c 

0 

0 

3.87 

1.27 

1 

.0 

0 

6 

1 

MAR  I  ANNA  2  S 

72.8 

50.0 

61.4 

0.6 

88 

30 

33 

14 

156 

0 

0 

0 

c 

4.96 

.61 

1.79 

1 

.0 

0 

8 

<• 

1 

SAINT  CHARLES 

AM 

72.6 

51.9 

62.3 

84 

8+ 

35 

14 

144 

0 

0 

0 

0 

4.  14 

1.26 

18 

.0 

0 

b 

3 

1 

STUTTGART 

75.4 

51.4 

63.4 

0.5 

90 

30 

37 

14 

114 

1 

0 

0 

0 

4.01 

- 

.70 

1  .00 

19 

.0 

0 

4 

1 

STUTTGART   9  ESE 

AM 

71.4 

49.1 

60.3 

87 

30 

33 

4 

177 

n 

0 

o 

o 

4.64 

1.25 

18 

.0 

0 

6 

b 

1 

WYNNE 

72.5 

50.6 

61.6 

87 

30 

33 

14 

150 

0 

0 

0 

0 

2.85 

.96 

1 

.0 

0 

t 

3 

0 

DIVISION 

61.8 

0.5 

3.90 

.83 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

75.1 

49.9 

62.5 

89 

30 

32 

14 

131 

0 

0 

1 

0 

2.86 

.84 

8 

.0 

0 

6 

3 

0 

DE  QUEEN 

75.1 

48.4 

61.8 

90 

30 

32 

14 

136 

1 

0 

1 

0 

3.58 

.93 

17 

.0 

0 

7 

3 

0 

HOPE  3  NE 

AM 

71.9 

48.3 

60.  1 

- 

2.9 

84 

7 

32 

14 

181 

0 

0 

1 

0 

2.93 

- 

2.44 

1.13 

9 

.0 

0 

7 

1 

1 

MOUNT  IDA 

73.4 

46.5 

60  .0 

0.4 

88 

30 

27 

14 

186 

0 

0 

4 

0 

2.78 

- 

2.74 

.99 

1 

.0 

0 

7 

2 

0 

NARROWS  DAM 

AM 

72.4 

45.0 

58.7 

85 

7 

30 

14 

202 

0 

0 

3 

0 

4.38 

1.20 

18 

.0 

0 

8 

4 

1 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

AM 

71  .  7 

46.9 

59.3 

83 

7 

31 

14 

191 

0 

0 

2 

0 

4.09 

1  .05 

18 

.0 

0 

7 

3 

2 

OKAY 

75.4 

51.1 

63.3 

1.3 

89 

30 

34 

14 

116 

0 

0 

0 

0 

2.73 

2.11 

.86 

8 

.0 

0 

6 

1 

0 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

R// 

72.2 

51.5 

61.9 

3.1 

88 

30 

36 

12 

147 

0 

0 

0 

J 

3.56 

1.74 

1.00 

8 

.0 

0 

E 

2 

1 

D IV  IS  ION 

61.0 

1.8 

3.  36 

2.13 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPH I A 

75.3 

49.1 

89 

30 

30 

4 

132 

0 

0 

1 

0 

3.49 

1.95 

1.20 

8 

.0 

0 

7 

1 

CAMDEN  1 

4.36 

- 

.47 

1.43 

9 

.0 

0 

3 

2 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

73.7 

49.3 

61.5 

- 

3.5 

90 

30 

31 

14 

151 

1 

0 

0 

4.74 

- 

.25 

1.88 

8 

.0 

0 

h 

3 

2 

FORDYCE  6  W 

74.  6M 

50. 9M 

62.  8M 

89 

30 

35 

14 

131 

0 

0 

0 

0 

4.68 

1.70 

17 

.0 

0 

8 

2 

2 

MAGNOLIA  3  N 

74.4 

49.1 

61.8 

- 

3.4 

89 

30 

30 

14 

150 

0 

0 

, 

0 

6.14 

1.23 

1.75 

19 

.0 

0 

t 

4 

4 

PRESCOTT 

75.9 

50.1 

63.0 

- 

1.4 

91 

30 

32 

14 

129 

1 

0 

1 

0 

2.96 

- 

2.16 

1.30 

9 

.0 

0 

6 

1 

WARREN 

75.8 

51  .0 

63.4 

1.4 

89 

30 

32 

14 

122 

0 

0 

1 

0 

5.87 

1.65 

17 

.0 

o 

a 

4 

3 

nrut^  t rtN 

fi  v  lii  \Jrt 

62.5 

1.4 

4.61 

•  38 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

76.8 

49.1 

63.0 

0.8 

89 

30 

31 

'■ 

122 

0 

0 

1 

0 

4.59 

.28 

1  .48 

19 

.0 

0 

e 

b 

1 

CUMMINS  FARM 

75.2 

50.2 

62.7 

89 

30 

34 

14 

120 

0 

0 

0 

c 

3.82 

1.47 

17 

.0 

0 

6 

4 

1 

DUMAS  1  ESE 

75.1 

50.7 

62.9 

1.0 

88 

30 

33 

14 

124 

0 

0 

0 

0 

2.92 

1.93 

.80 

18 

.0 

0 

6 

3 

0 

MONT ICELLO  3  S 

74.8 

50.0 

62.4 

88 

30 

29 

14 

141 

Li 

0 

2 

c 

5.30 

1.08 

17 

.0 

0 

7 

2 

PINE  BLUFF 

75.7 

52.6 

64.2 

0.3 

90 

30 

36 

14 

106 

1 

0 

0 

0 

4.83 

.37 

1.36 

18 

.0 

0 

6 

S 

3 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

73.1 

49.9 

61.5 

89 

3  0 

34 

14 

150 

0 

0 

0 

0 

4.07 

1.11 

17 

.0 

0 

7 

3 

2 

PORTLAND 

74.  7M 

51.1 

62. 9M 

1.2 

37 

14 

118 

0 

0 

0 

4.65 

.08 

1.25 

18 

.0 

0 

e 

5 

1 

DIVISION 

62.8 

1.1 

4.31 

.65 

.0 

Precipitation 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:     91°  on  the  30th  at  3  stations 
Lowest  Temperature:     24°  on  the  14th  at  Lead  Hill 
Greatest  Total  Precipitation:     7.32  inches  at  Devils  Knob 
Least  Total  Precipitation:     1.34  Inches  at  "alnut  Ridge  FAA  AP 
Greatest  One-Day  Precipitation:     3.33  inches  on  the  19th  at  Harrison 
Greatest  Total  Snowfall:     T  at  2  stations 


S«e  reference  notes  following  Stntlon  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


AJttll.  1959 


Day  oi  month 


ABBOTT 

ALICIA  1.40 

ALUM  FORK  2.63 

ALT  2.06 

AMITY  3  ME  3.49 

ANTOINE 
A  PL  I N  1  W 
ARKADELPH1 A 
ARKANSAS  CITY 
ASHOOWN 

ATHENS 

AUGUSTA  2.22 

SALD  KNOB  2.02 

BATESVILLE  LIVESTOCK  1.7* 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BEATY  LAKE 
BEAVER  1  SE 
BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 

BENTONVI LLE 
BERR  YV  I  LLE  4  NW 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVILLE 
BOONEV I LLE 
8 OUGHT ON 

BRADFORO 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
8URDETTE 
CABOT  4  SW 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE  1  SW 
CLARENDON 

CL ARKSV I LLE 
CL INTON 
CONWAY 
CORNING 
COVE 

CROSSETT    ?  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 
CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 

DANVILLE 
DAPDANELLE 
OE  QUEEN 
DERMOTT 
DES  ARC 

DEVILS  KNOB 
DUMAS   1  ESE 
EL  DORADO  FA A  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE    1  NE 

FAYETTE V  I LLE 
FAYETTEVILLE  F AA  AP 
FAYETTEVlLLE  EXP  ST A 
FLIPPIN  F AA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 

FORT    SMITH  WB  AIRPORT  R 
FORT   SMITH  WATER  PLANT 
FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 

GLENWOOD 
GRAVELLY  2  ESE 
6RAVETTE 

GREEN  FOREST   4  ESE 
GREENBRIER 

GREENWOOD  3.66 
GURDON  3  E  3.46 
HAMBURG  2.35 
HARRISON 

HE8ER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE   3  NE 
HOPPER 

HORAT 10 

HOT  SPRINGS    1  NNE 
HUTT 16  DAM 
INDEX 

JASPER  4.42    1.10  .45 

JESSIEVILLE  2.37 

J0NES80R0  1.45 

KEO  3.B7 

LAKE  CITY  1.40 
LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION  3.34  1.00 

LEOLA 

LITTLE  ROCK   W8  AIRPORT  R / /      2.57  1.02 

LITTLE  ROCK   FlLT  PLANT 
LURTON 
MAOISON 
MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA    2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MARVELL 

MELBOURNE 

MENA  3.60  1.30 

MONT ICELLO  3  S 

MOROBAY  LOCK    AND  DAM  8  4.83  .13 

MORR I L  TON 


.67 
1.15 


10     11  12 


•10  1,39 
•  1* 

.23  .74 
1.40 


1.01 
.73 
1.04 


1.02 
1.42 
,68 


1.19  .54 


1.84  1.12 


22     23     24    25     26  27 


28    29  30 


DAILY  PRECIPITATION 


iFIlL  1839 


0 

Day  of  month 

Station 

2 

| 

| 

1 

1 

1 

 r 

 r- 

 1  

H 

1 

 1_ 

2  1  3 

4   |   5  |  6 

7 

8 

 L- 

9 

10 

 L- 

11 

 L 

12 

in  1 
13  | 

14  15 

16 

 L 

ii  1 

17 

13 

19 

 L 

20 

 L 

21 

22  23 

I 

24 

25  1  26  1  27 

 1  i  

28  1  29  I  30 

31 

MOUNT  IDA 

2,16 

.99 

•  40 

.02 

.10 

.0  7 

.34 

.*•* 

•  13 

.09 

.10 

MOUNT  MAGAZ INE 

6.  70 

1.10 

1  .02 

1*25 

■  96 

.95 

1*00 

MOUNTAIN  HOME    1  NNM 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5.51 

.24 

.36 

.92 

T 

.64 

2.66 

.13 

.03 

MOUNTAIN  VIEW   1  E 

2.06 

.20 

.05 

.48 

.07 

•  03 

.29 

.49 

.12 

.0  3 

.30 

MUL9ERP 1  6  NNE 

A. SI 

.97 

.25 

.  <t 

.07 

.  ia 

•  36 

.80 

1.05 

T 

NARROWS  OA** 

4.38 

.82 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

4.09 

.45 

I  .00 

T 

.09 

.  11 

.44 

l  ,05 

.  16 

.5V 

NATHAN   A  WNW 

3.26 

.39 

.00 

.15 

. 

.37 

U37 

.14 

NfWHOPE   3  E 

3.27 

.80 

T 

1.1', 

. 

1.32 

NEWPORT 

1.81 

T 

•  19 

.29 

T 

.  i  7 

.97 

.16 

N I MROD  DAM 

T 

.  1 1 

.20 

.  5  3 

*  »4 

OOELL    3  N 

5.33 

.94 

1  .60 

.  50 

.  16 

.  1  1 

1.00 

•02 

**' 

OOFN  2  W 

3.59 

1.17 

.6- 

•  Ob 

.37 

,«1 

.32 

T 

*2 

OR  AY 

2.73 

.45 

.86 

T 

.48 

.  i  a 

.05 

•  33 

.35 

.03 

OSCEOLA 

1.49 

.27 

■** 

.  lb 

.  15 

.08 

OWENS V  I LLE 

1  48 

T 

.18 

.10 

.60 

•  18 

•  06 

.22 

•** 

OZARK 

4.09 

.78 

.22 

.39 

.07 

T 

.11 

•  29 

1.09 

•  57 

.  19 

020NE 

5.99 

1.08 

.60 

T 

.  76 

2.22 

.32 

•  12 

*  19 

PAR AGOUL D  RADIO  KDRS 

- 

.28 

.11 

.06 

_ 

•  02 

.04 

.37 

PARIS 

5.39 

1.67 

.65 

.61 

1.05 

•  49 

.11 

2.93 

•  01 

.  1 

.19 

.06 

PARKS 

4.50 

1  .09 

.12 

•  40 

1.62 

.20 

PERRYVILLE 

2.94 

.81 

.41 

.63 

T 

T 

T  .14 

.19 

.29 

T 

T 

T 

.4  J 

PINE  BLUFF 

4.83 

.43 

.06 

L.04 

T 

T 

•  48 

.01 

.02 

1.16 

.21 

1.22 

T 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

4.07 

.32 

.76 

T 

T 

.42 

•  03 

T 

1.11 

•  03 

•  20 

.13 

1.05 

p  ]  hf  ft [ DGE 

.16 

POCAHONTAS  1 

1.58 

.10 

.06 

T 

T 

T 

.47 

PORTLAND 

4.65 

.15 

*  3  j 

.35 

.  10 

.50 

T 

1.25 

.90 

•05 

.80 

T 

PRESCOTT 

2.96 

.21 

1.30 

.05 

T 

.13 

.40 

•  23 

.60 

T 

RATCLIFF 

4. IS 

.74 

.49 

T 

J  .2  1 

.46 

T  T 

*  *J 

.26 

.09 

.22 

.  3  7 

•  94 

RU5SELLVILLE 

3.64 

.82 

.04 

1*34 

1.02 

•  17 

.08 

.17 

SAINT  CHARLES 

4.14 

.48 

,85 

•01 

.30 

.03 

1.26 

•  41 

.80 

SAINT  FRANCIS 

1.79 

.44 

.24 

•  05 

•  11 

•  40 

.33 

SALEM 

3.59 

.19 

.32 

.57 

1.14 

•  65 

.05 

.48 

.08 

.25 

T 

.03 

.  ^9 

■  65 

.  1  4 

•  42 

SHERIOAN  TOWER 

3.68 

1.37 

T 

.82 

.22 

•  70 

•  43 

.12 

SHIRLEY 

2.96 

.39 

•  07 

.45 

.07 

T 

.40 

.96 

T 

•  20 

SILOAM  SPRINGS 

4.55 

1.96 

.57 

T 

.49 

.05 

T 

.02 

.14 

.06 

.86 

T 

•  16 

SPARKMAN  4  E 

3.15 

.70 

.30 

.20 

.60 

•  20 
T 

.50 

.16 

.49 

STAR  CITY  2  S 

3.42 

•  31 

.91 

,2! 

.6"? 

.35 

.64 

STEVE 

1.95 

.83 

.57 

.33 

STUTTGART 

4.01 

.81 

•  03 

.98 

.  30 

1,00 

-»9 

STUTTGART  9  ESE 

4.64 

.59 

■  01 

.93 

•  39 

.08 

:  .25 

.52 

.87 

SUB I ACO 

•  08 

T 

•  33 

TAYLOR 

3.52 

.21 

.8  : 

.  .-o 

T 

.  76 

.81 

.21 

TEXARKANA  WB  AIRPORT       R  /  / 

3.56 

.29 

T 

1.00 

.01 

.09 

.83 

T 

•  05 

.40 

•  24 

•  21 

•  31 

.  1  3 

TURNPIKE 

4.80 

1.10 

.58 

• 

1*77 

•  63 

.30 

WALORON 

3.97 

1.37 

.20 

T 

T 

•  72 

1.21 

.16 

.31 

WALNUT   GROVE  2  NNE 

.23 

WALNUT  RIDGE   FAA  AP 

1  .34 

.13 

.05 

.  13 

•06 

T 

.0  5 

.36 

•05 

T 

.41 

•09 

WARREN 

5.67 

.17 

.01 

1.06 

.07 

.05 

.16 

•  13 

1.65 

.12 

•  91 

•  05 

1.41 

.02 

T 

T 

WASH  1  T A 

3.35 

•  91 

.47 

T 

•  10 

.18 

1.45 

.24 

WHITE  ROCK 

5.40 

1.40 

.55 

1.13 

.10 

1.30 

.30 

.0! 

•99 

WHITECL IFFS 

3.22 

.60 

,  8C 

T 

.4^ 

T 

.40 

.25 

•  40 

.32 

T 

WILSON 

•  62 

.62 

T 

WYNNE 

2.85 

.96 

.63 

•09 

T 

.16 

.14 

.35 

.10 

YELLVILLE 

5.12 

•  24 

.35 

.  52 

T 

.39 

3.11 

•02 

.02 

.47 

|m  r*T«r*Dc«  not*,  following  Station  Isd.i. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APHIL  1959 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

82 
54 

61 
43 

80 

73 
35 

81 

16 

86 

55 

84 

59 

60 

57 

58 
40 

60 
44 

58 
42 

62 
38 

6  2 
39 

67 

32 

71 
39 

70 
51 

69 
58 

82 
59 

82 
56 

79 
54 

78 
41 

64 
44 

74 

40 

79 

49 

76 
56 

;s 
6  s 

77 
63 

76 
58 

B3 

50 

88 

52 

ARK ADELPH I A 

MAX 
MIN 

77 
56 

81 
43 

80 

52 

75 
30 

81 

4  4 

86 
48 

83 
5  6 

76 

59 

66 
45 

62 
47 

62 
45 

64 
36 

65 
41 

65 

33 

67 
39 

71 
53 

68 
58 

80 
59 

81 
60 

84 

57 

78 
51 

65 

43 

73 
38 

80 
39 

78 

54 

81 

55 

78 
63 

SO 
■^5 

S3 

53 

89 

51 

ASHDOWN 

MAX 
MIN 

79 
54 

80 
40 

74 
48 

73 
35 

84 

46 

84 

57 

34 

5  7 

78 

57 

63 
51 

67 
47 

i  1 
42 

66 
36 

54 
38 

67 
32 

67 
40 

70 
56 

6  9 

58 

79 
59 

80 
58 

80 
58 

70 
52 

66 

42 

73 
38 

79 
63 

77 
59 

80 
65 

79 
63 

S3 

.4  4 

83 

-:9 

89 
51 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

76 
55 

72 
41 

72 
52 

70 
37 

79 

42 

82 

52 

81 

57 

78 
60 

65 
41 

62 

43 

60 
64 

62 
41 

49 

39 

65 
35 

65 
36 

71 
48 

68 

53 

78 
59 

Bl 
5  6 

79 
55 

70 
47 

65 
46 

71 

35 

7« 
1 1 

78 
57 

77 
63 

76 
61 

77 
57 

80 

4a 

86 
50 

8ATESV I LLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

82 
52 

66 
39 

80 
48 

84 
34 

71 
47 

33 
55 

78 
5  9 

8  5 
58 

66 

37 

54 

39 

63 

39 

52 
35 

63 
34 

60 
30 

68 
40 

70 
44 

74 
55 

62 
58 

73 
56 

94 

51 

73 
42 

72 
60 

66 

32 

7  3 
'j  3 

73 
58 

81 
60 

74 
63 

75 
53 

78 
43 

82 

51 

8ATESV I LLE   L   AND  D   NO  1 

MAX 
MIN 

79 
56 

82 
36 

79 
55 

72 
30 

a,. 

41 

82 
55 

84 

5  0 

30 

59 

67 
40 

o3 
42 

il 
■5 

63 
39 

62 
36 

69 

27 

69 
36 

73 
49 

o9 
59 

81 
61 

84 

59 

80 
51 

65 
46 

65 

4  6 

72 
31 

81 

6  3 

01 
61 

77 
55 

75 
66 

75 

56 

82 
42 

87 
49 

BENTON 

MAX 
MIN 

80 
55 

81 
41 

72 
56 

73 
32 

82 
40 

84 

5  2 

82 
52 

77 

56 

60 
42 

62 
4  6 

60 
45 

6  1 
46 

it 
kO 

62 
30 

70 
36 

71 

80 
53 

78 
48 

6  9 
6  B 

73 
35 

18 

40 

79 
40 

80 

65 

76 
64 

77 
65 

31 
50 

86 

56 

BENTONV I LLE 

MAX 
MIN 

72 
50 

80 
40 

67 
46 

71 

35 

85 

51 

85 
51 

78 
60 

71 
39 

55 

32 

51 

4  1 

50 
27 

56 
25 

65 
'0 

65 
27 

70 
35 

70 

53 

7  6 
56 

78 
55 

79 
55 

67 

4  7 

47 
39 

62 
32 

74 

35 

84 

4'. 

30 

60 

78 
61 

74 

65 

73 
51 

32 
47 

87 

52 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

84 
48 

67 
49 

34 

4  6 

69 

32 

73 

34 

46 

85 
51 

80 

6  4 

70 
44 

55 
44 

62 
4  5 

50 
37 

63 
40 

60 
31 

68 

35 

67 
42 

70 
56 

65 
59 

72 
57 

83 
54 

77 
50 

57 
44 

46 

35 

74 
"0 

80 
SO 

76 
58 

78 

63 

73 
55 

77 
47 

83 
46 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

75 
55 

82 
6 

72 
H 

76 

32 

87 
43 

87 

57 

80 
56 

70 
49 

60 
42 

60 
47 

5  3 

45 

62 

29 

61 
34 

70 
27 

70 
36 

70 
5  6 

77 
58 

84 

58 

83 
56 

75 
45 

56 
48 

66 
40 

76 
34 

84 
49 

79 
60 

82 
62 

78 
64 

76 
44 

83 
46 

91 
4? 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

73 
58 

78 
47 

72 
57 

69 

37 

80 

50 

83 

5  7 

14 

6  2 

77 

62 

63 
43 

60 

■.6 

5  5 
42 

61 
41 

59 
41 

65 
33 

67 
44 

74 
56 

73 
61 

77 
58 

31 
60 

78 

57 

71 
48 

64 

44 

71 
36 

77 
49 

78 
61 

74 

64 

78 
62 

82 

62 

83 

43 

87 

52 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 
MIN 

CLARKSV ILLE 

MAX 
MIN 

79 
55 

82 
38 

'3 
48 

74 

32 

85 

44 

82 

50 

83 
56 

77 

5  3 

60 
42 

5d 
47 

53 

45 

63 
31 

59 
38 

67 
29 

68 

38 

70 
33 

73 
59 

80 
61 

83 
•8 

77 
51 

57 
47 

67 
44 

73 
35 

0  5 
4  4 

BO 

44 

86 
66 

80 
63 

77 
51 

82 
45 

90 
49 

CONWAY 

MAX 
MIN 

82 
55 

41 

43 

79 
3  3 

70 
34 

82 
S4 

82 
54 

81 

61 

30 
57 

57 
41 

63 
45 

60 
45 

62 
39 

60 
42 

;6 

30 

68 
40 

70 
54 

69 
61 

80 
61 

84 

58 

80 
53 

69 
*8 

65 
45 

73 
3  8 

81 
47 

78 
58 

79 
63 

78 
65 

73 

57 

82 
48 

88 

50 

CORNING 

MAX 
MIN 

78 
58 

81 
42 

72 
GO 

70 
37 

83 
48 

74 
54 

84 

56 

80 

50 

66 
40 

44 

46 

60 

41 

60 
40 

61 
37 

63 

32 

71 
38 

78 
45 

73 
57 

80 
60 

32 
57 

73 
54 

62 
44 

65 
45 

73 
35 

•  1 
44 

81 

57 

73 
61 

72 
63 

7  6 
57 

82 
47 

88 

35 

CROSSETT    7  S 

MAX 
MIN 

80 

55 

80 
42 

81 
49 

75 

35 

78 
43 

83 

52 

83 
54 

80 

59 

65 
48 

13 

48 

64 

50 

63 

40 

63 

41 

66 
31 

70 
37 

76 

50 

75 
60 

79 
59 

34 

54 

87 
48 

82 
51 

40 

75 
35 

30 
43 

J! 
51 

81 

57 

81 
62 

06 

43 

84 

51 

89 
51 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

75 
55 

79 
44 

ra 

56 

70 

39 

31 
45 

82 

55 

e4 

56 

80 

5  0 

65 
44 

6  3 
16 

60 
43 

68 

43 

61 

66 
34 

71 
41 

75 
50 

74 
56 

77 
59 

83 
62 

33 
56 

76 
49 

64 

4  4 

73 
40 

79 
46 

80 
54 

BO 
•38 

79 
63 

79 
46 

82 
5! 

89 

53 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

76 
56 

84 

42 

78 
54 

75 

34 

8  5 
-.4 

83 
56 

a.) 

60 

74 

56 

60 
43 

64 
47 

59 

46 

60 
35 

60 
39 

68 

30 

70 
3» 

72 
55 

70 
59 

83 
61 

84 

59 

77 
54 

57 
49 

68 
44 

75 

37 

85 
52 

90 

57 

81 
61 

75 
67 

30 
5* 

34 
49 

89 

52 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

76 
54 

83 
40 

14 

46 

73 
34 

86 

w 

3  4 

57 

3  7 
57 

76 

55 

60 
46 

65 
48 

60 
68 

66 

33 

65 
36 

69 

32 

66 

40 

69 
50 

^8 
60 

74 

60 

7  7 
58 

80 
53 

70 
44 

65 
44 

76 
44 

82 
43 

82 
44 

85 
59 

82 
54 

31 
40 

95 
48 

90 
50 

OES  ARC 

MAX 
MIN 

81 

55 

75 

14 

78 
48 

71 
38 

70 

4  1 

81 
58 

85 

59 

84 
60 

76 
40 

48 
41 

61 
44 

50 
40 

63 
39 

60 

32 

66 
34 

70 
67 

72 
46 

70 
58 

77 
3  8 

84 

58 

78 
47 

53 
45 

46 

37 

72 
42 

79 

52 

78 

61 

72 
44 

73 

sa 

79 
49 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

71 
50 

73 
60 

7  2 
50 

64 

41 

79 
53 

77 
55 

73 
62 

67 

40 

51 
36 

4  9 
14 

42 

31 

56 

32 

44 
34 

60 
36 

40 
46 

« 
50 

63 
54 

68 

60 

69 

60 

59 
49 

56 
46 

56 
36 

64 

30 

7* 

52 

74 

56 

72 
60 

70 
5( 

6* 
44 

71 
60 

78 
64 

DUMAS   1  ESE 

MAX 
MIN 

78 
57 

80 
45 

73 
'4 

71 

37 

80 
47 

84 

55 

83 
56 

80 
61 

64 
46 

o5 

4  7 

60 
42 

62 
41 

41 

4* 

6  7 
33 

49 

42 

75 
■>2 

75 
58 

77 
59 

84 

62 

87 

57 

71 
49 

63 
43 

74 
33 

76 
47 

73 
54 

74 
58 

79 
63 

02 
45 

8  3 

5'i 

sa 

S3 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
57 

79 

41 

76 

47 

73 
35 

8! 
46 

84 

55 

82 
57 

74 

57 

57 
48 

67 
47 

57 
41 

63 
39 

58 
37 

66 

31 

68 

39 

72 
93 

69 

61 

76 
59 

80 
60 

36 
56 

62 
49 

64 

44 

73 
37 

7  7 
44 

79 
53 

00 
56 

80 
64 

83 
38 

0-4 
J I 

90 

S2 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

77 
47 

'9 
43 

75 
5  0 

71 
35 

85 

49 

82 
57 

31 
61 

74 
60 

55 

30 

53 
41 

47 

31 

56 
26 

34 

29 

66 

30 

69 
44 

69 
32 

74 

5  4 

75 
53 

79 
54 

73 
47 

50 
38 

61 
35 

72 
36 

82 
54 

31 
60 

79 

61 

77 
65 

71 

30 

80 

30 

as 

60 

FAYETTEVILLE 

MAX 
MIN 

72 
48 

79 
41 

72 
51 

72 
32 

84 
54 

85 

60 

79 
62 

70 

4  0 

59 
32 

52 
43 

6  9 
35 

56 
30 

34 

33 

66 
29 

49 

43 

69 

33 

73 
37 

80 
59 

78 
55 

70 
47 

48 
40 

63 
37 

73 
35 

33 
55 

80 
58 

n 

63 

73 
65 

72 
32 

30 
46 

84 

57 

FAYETTEVILLE   FAA  AP 

MAX 
MIN 

57 
40 

79 
37 

65 
37 

70 
30 

S3 

53 

83 
55 

78 
62 

6  5 
39 

57 

33 

5  2 

37 

50 
31 

56 
25 

53 
32 

63 

27 

47 
36 

69 
54 

74 

56 

80 

57 

76 
53 

57 
45 

46 
42 

61 

35 

T2 

32 

■9 

56 

79 

43 

79 
62 

72 
57 

72 
•S3 

80 
63 

as 

46 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

77 
47 

76 
39 

76 

50 

69 

31 

81 
52 

82 
56 

78 
61 

73 
40 

56 
31 

56 
62 

48 
30 

55 
25 

3  3 

32 

63 
26 

47 
41 

69 
52 

73 
5  4 

78 
58 

75 
54 

72 
47 

49 

39 

60 

35 

70 
33 

80 
54 

73 
61 

77 
61 

76 
64 

TO 

41 

T3 
41 

81 

56 

FLIPPIN  FA*  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 
45 

81 

41 

70 
41 

73 
31 

88 
41 

79 
55 

84 

59 

71 

to 

56 
38 

35 

39 

51 
33 

59 
34 

17 
32 

69 
28 

70 
33 

72 
55 

74 
58 

78 
58 

82 

57 

67 
49 

SO 
44 

63 
42 

74 

34 

34 
44 

80 
54 

77 
59 

71 

sa 

73 

31 

33 
43 

68 

SI 

FORDYCE  6  W 

MAX 
MIN 

78 
58 

80 
42 

77 
54 

74 

38 

32 
64 

85 
59 

81 
60 

76 

61 

63 
44 

65 
46 

62 

42 

63 
36 

5  9 

39 

66 

3» 

70 
42 

73 
34 

71 
60 

78 
58 

84 

58 

67 
SO 

45 

41 

74 

4  0 

00 
SO 

80 
55 

00 
41 

77 
62 

82 
46 

(13 
54 

89 
58 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
49 

32 
42 

69 
44 

75 

37 

87 
46 

87 
57 

81 

59 

67 
45 

61 

42 

60 
46 

33 
42 

60 
35 

60 
39 

69 

31 

70 
41 

69 

3? 

79 
60 

83 
39 

80 

58 

64 

50 

SS 
47 

66 

43 

76 
38 

35 

61 

81 
46 

54 

61 

77 
59 

77 
56 

S3 
61 

90 
54 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

78 
52 

81 
36 

80 
47 

73 
30 

54 

39 

83 
51 

81 

62 

75 
45 

62 
38 

60 

6  7 

54 
36 

59 
28 

37 
33 

63 
26 

69 

33 

69 

55 

77 
36 

80 
62 

79 
53 

75 
49 

55 
4S 

65 

37 

72 
33 

64 

..0 

ra 

5! 

131 
46 

79 
65 

78 
42 

30 
42 

86 

46 

GILBERT 

MAX 
MIN 

79 
53 

84 

3  5 

77 
53 

74 

28 

88 

37 

82 
44 

86 
65 

75 

52 

55 

40 

58 
40 

51 
38 

62 
28 

59 
30 

70 
23 

70 
30 

73 
43 

73 
37 

80 
60 

83 
53 

80 
49 

S3 
43 

64 

45 

74 
31 

4* 

39 

80 
4! 

78 

61 

7» 
67 

73 
35 

34 
40 

89 

43 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

74 
46 

80 
35 

75 
49 

71 
29 

34 

52 

84 

55 

74 

6  1 

71 
38 

57 
30 

53 
38 

53 
30 

55 
26 

54 

30 

65 
23 

69 

39 

68 

36 

73 
31 

80 
54 

71 
53 

71 
44 

47 
38 

61 
33 

73 
32 

C3 

52 

79 

40 

78 

41 

75 
63 

72 
30 

SS 

4* 

84 

51 

HARRISON 

MAX 
MIN 

76 
50 

60 
58 

73 
54 

72 
30 

38 
42 

80 
48 

3  3 
61 

74 
41 

56 
36 

53 
42 

49 
29 

39 

29 

57 
32 

68 

25 

70 
32 

74 
52 

76 
38 

76 
56 

82 
56 

71 
5! 

S3 
43 

62 
46 

73 
32 

.13 
49 

31 
61 

77 
67 

72 
64 

74 

■52 

81 
4J 

88 

42 

HELENA 

MAX 
MIN 

75 
61 

77 
45 

75 

57 

70 
42 

80 
45 

83 
53 

e5 

58 

80 
64 

65 
46 

62 
47 

57 
47 

61 
43 

60 
43 

65 

37 

67 
42 

73 
52 

77 
39 

78 
60 

32 
40 

33 

59 

70 
49 

63 
46 

71 
40 

77 
49 

78 

57 

71 

61 

77 
44 

79 
69 

82 
51 

aa 

St 

HOPE   3  NE 

MAX 
MIN 

82 
55 

70 
4  2 

79 

45 

73 

37 

73 

40 

62 
51 

84 
55 

80 

59 

67 
46 

54 
46 

61 
46 

49 
36 

63 
36 

60 
32 

64 

37 

65 
43 

71 
54 

67 
53 

31 
58 

79 
59 

•3 
31 

39 
44 

j6 
38 

72 
45 

77 
54 

76 
59 

79 
62 

76 
62 

31 

91 

82 

so 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

MAX 
MIN 

82 
54 

80 
47 

77 
59 

73 
43 

83 
52 

85 
61 

82 

60 

76 
54 

55 
42 

60 
45 

58 
43 

63 
36 

61 

39 

68 
36 

66 
45 

6* 

55 

69 
53 

82 
60 

81 
57 

80 
60 

6S 
47 

49 
43 

75 
42 

JO 
42 

77 
52 

76 
43 

77 
62 

80 
60 

84 
3! 

89 

59 

reference  Botes 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of  Month 

8. 

•a 

S 
< 

J 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

g 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

74 

sa 

79 
46 

72 
60 

70 
42 

81 

51 

78 
36 

96 

62 

79 

63 

64 

40 

63 

4  2 

60 
63 

61 
42 

5C 
37 

68 

36 

70 
45 

74 
48 

75 
69 

60 

to 

83 
60 

77 
5  4 

66 
46 

65 
46 

/4 

■3 

Q  1 
49 

79 
57 

73 
62 

73 
64 

57 

50 

sa 

Sill 

KEO 

MAX 
MIN 

74 

60 

80 
43 

73 
57 

69 

37 

82 
45 

84 

55 

82 

'7 

76 
59 

63 
42 

33 

43 

59 
62 

63 
37 

59 

39 

65 

33 

74 
40 

73 
51 

^0 
5  8 

77 

39 

04 

59 

82 
55 

'3 
47 

64 
46 

74 

40 

6  I 
44 

80 
56 

80 

63 

74 

63 

77 
43 

8) 

52 

a* 

74  >  2 
49.6 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

78 
•  < 

56 

37 

55 
38 

5  0 
27 

60 
25 

5  6 
.4 

68 
24 

71 
31 

72 
53 

76 
'6 

76 
57 

81 

56 

77 
50 

61 
4  3 

63 
44 

"'5 
31 

85 
45 

82 
42 

81 

35 

72 
6» 

74 

35 

31 
41 

■a 

70*9 
44.2 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
53 

81 
*5 

71 
53 

70 

4  | 

84 
47 

63 
61 

94 

63 

74 
48 

50 
42 

63 

96 

52 
45 

64 
41 

5  9 

42 

56 
36 

68 

42 

72 
34 

65 

61 

7  7 
12 

84 

60 

60 
56 

56 

30 

65 
48 

74 

42 

3  1 

50 

80 

60 

80 
65 

73 
65 

7a 

43 

63 
56 

99 

72.4 
51.7 

MAGNOLIA   3  N 

MAX 
MIN 

83 
53 

80 
40 

81 

52 

71 

40 

81 
47 

84 

55 

84 

56 

78 
59 

63 
46 

60 
-6 

60 
45 

62 
36 

46 
3  4 

60 
30 

62 
39 

70 
34 

73 

50 

76 
5' 

75 
59 

84 

55 

66 
44 

65 
42 

72 

)  7 

3 

45 

74 

55 

81 
60 

81 
61 

as 

67 

'34 

60 

89 

51 

74*4 
49.1 

MALVERN 

MAX 
MIN 

81 

53 

79 

37 

76 
46 

71 

10 

81 
44 

87 
49 

8  2 

50 

77 
S3 

60 
43 

64 
46 

64 
41 

63 

33 

62 

39 

67 
29 

48 

43 

72 
SO 

6  8 
68 

12 

SO 

79 
57 

85 

51 

75 
50 

68 

39 

73 
33 

78 
37 

79 
30 

81 

60 

73 
62 

62 

37 

84 
4« 

aa 

75.0 
44.7 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

70 
52 

82 
35 

78 

56 

72 
28 

87 
39 

79 
55 

69 

58 

76 

51 

52 
38 

60 
40 

54 

3  4 

63 
35 

SO 
12 

68 
26 

70 
32 

78 
48 

6  9 
56 

78 

55 

83 

55 

70 
30 

57 
43 

65 
44 

74 

31 

83 
42 

79 
57 

73 
57 

70 
60 

7S 
54 

33 

4  0 

90 

72.8 
44.9 

MAR  I  ANN  1    2  S 

MAX 
MIN 

73 
57 

75 
»» 

72 
52 

5  5 

31 

78 
46 

82 
55 

82 

57 

30 
60 

64 

43 

sa 

46 

59 

42 

60 
40 

60 
"0 

64 

33 

66 
41 

74 
47 

76 

56 

76 
59 

80 
58 

70 

57 

71 
46 

63 
43 

70 
(7 

rt 

4  1 

76 
61 

76 
67 

77 
65 

78 

63 

3  I 
64 

88 

52 

72.8 
50.0 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

78 
57 

76 
64 

71 
58 

69 
66 

81 
47 

79 
54 

.39 

59 

32 
61 

63 
43 

58 

61 
4  5 

60 
41 

60 
3  9 

67 
35 

70 
45 

7S 
48 

75 
61 

76 
61 

82 
58 

76 
56 

67 
45 

63 
41 

72 
38 

79 
47 

79 
57 

77 
63 

76 
64 

73 
60 

82 
50 

88 

57 

73.4 
30.4 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

76 

51 

81 
40 

73 

53 

71 
32 

86 
43 

5  3 
49 

S3 
64 

74 

66 

52 
38 

61 
62 

5! 

37 

62 
29 

58 

30 

68 
28 

67 
44 

71 
S3 

70 
59 

78 

S3 

83 

57 

79 
47 

51 

44 

63 
42 

73 
33 

32 
46 

77 
60 

77 
63 

74 
60 

74 

52 

32 

42 

85 

52 

72.2 
44.3 

MEN* 

MAX 

MIN 

7* 
52 

80 
41 

76 
51 

7? 

35 

83 
48 

84 

59 

77 
60 

72 
50 

60 
40 

9  4 

47 

56 

43 

59 
33 

59 

37 

68 

32 

66 
42 

44 

SS 

67 
5  7 

32 
59 

77 
64 

72 
51 

54 

45 

66 

39 

75 
37 

80 
51 

74 

sa 

78 

63 

72 
62 

77 
56 

35 
47 

89 

53 

72.2 
4a. 6 

MONT  I  CELLO  3  S 

MAX 
MIN 

78 

58 

79 
40 

74 

50 

72 
32 

80 
49 

84 

55 

83 
57 

73 

58 

63 
38 

6  3 
»  7 

61 
44 

62 
43 

57 

39 

65 
2  9 

69 

41 

74 
56 

'2 
6  0 

77 
59 

83 
61 

0  1 
58 

71 
60 

64 

39 

73 
39 

7a 

49 

79 
S6 

80 
57 

81 
69 

as 

62 

S3 
53 

88 

52 

74.  S 
30.0 

NORRILTON 

MAX 
MIN 

59 

55 

82 
46 

77 
55 

72 
38 

84 
44 

81 
55 

8  0 
5  9 

77 

5  7 

57 
43 

63 
46 

58 
44 

65 
36 

60 
40 

68 

33 

69 
39 

70 
33 

63 

61 

82 
61 

85 

59 

78 
56 

59 
4S 

67 

45 

74 

39 

81 
45 

77 

4a 

78 

60 

ra 

66 

79 
59 

33 
4V 

88 

51 

73.6 
49.7 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

■0 
16 

81 
38 

79 
55 

72 
29 

82 
37 

84 

56 

80 
62 

70 

50 

60 
43 

63 
43 

'.9 

40 

61 

32 

60 
34 

67 

:  7 

42 
34 

70 
33 

69 

sa 

30 
60 

82 
56 

77 
61 

69 

63 

65 
38 

75 

32 

77 
39 

80 

S5 

79 
65 

7  3 
62 

76 
54 

63 
46 

88 
46 

73.4 
46.3 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

75 
44 

70 
50 

73 
48 

74 

63 

77 
53 

75 
58 

78 

5  1 

72 
14 

48 
34 

50 
33 

49 

32 

48 

30 

43 

33 

54 

39 

58 
45 

39 
46 

60 
36 

65 

5  5 
60 

74 

48 

72 
5  2 

74 

38 

69 

72 
45 

75 
54 

82 
61 

66.0 
45.  S 

MOUNTAIN  HOME    1  NNH 

MAX 
MIN 

70 
40 

82 
38 

76 
55 

71 

36 

86 
42 

85 

55 

5  5 

57 

78 
46 

56 

37 

5  6 

40 

51 
34 

62 
33 

61 
34 

67 
30 

69 
43 

73 
47 

71 
55 

75 

5 ; 

3  1 

58 

'3 
65 

;6 

63 

64 
44 

72 
36 

83 
45 

79 
55 

76 
59 

75 
6  5 

73 
54 

61 
•  6 

87 

53 

72.6 
44.5 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

ao 

52 

58 
40 

80 
48 

6* 

32 

71 
41 

86 

52 

77 
5  i 

8' 

5  7 

71 
38 

53 

38 

5  6 

35 

50 
34 

58 
34 

56 
27 

67 
36 

4* 
44 

73 
56 

71 
56 

77 
57 

81 
52 

61 
44 

4  9 
43 

7,3 
33 

73 
44 

84 

53 

78 
57 

76 
64 

69 

55 

74 
43 

81 
49 

69.7 

43.  a 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

32 
»6 

69 
36 

81 
41 

72 
31 

74 

37 

n 

4  7 

86 
49 

79 
61 

68 
46 

59 
4  7 

65 

44 

49 

31 

62 
34 

60 
30 

67 
36 

66 
41 

70 
55 

65 
69 

82 
56 

32 

52 

78 
60 

60 
44 

63 
34 

74 

38 

78 
46 

76 
58 

80 
57 

76 
61 

I  1 
46 

82 
46 

72.4 
43.0 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

80 
50 

66 
42 

79 
45 

72 
37 

70 
44 

81 
48 

83 
53 

78 
57 

67 
45 

57 

45 

63 
45 

62 
35 

55 
35 

61 
31 

65 

32 

65 
44 

70 
54 

66 
58 

SO 
56 

79 
55 

30 
50 

5  3 
40 

66 

37 

72 
37 

77 
51 

76 
59 

79 
61 

79 
60 

80 
62 

81 

50 

71.7 
44.9 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

72 
56 

83 
42 

74 
60 

70 
31 

81 
44 

78 
56 

S4 
59 

77 
65 

56 
42 

61 
44 

60 
45 

62 
43 

61 
40 

66 
34 

69 
43 

73 
53 

71 
59 

77 
6  0 

32 
61 

75 
57 

59 
47 

64 
47 

72 
39 

79 

50 

78 
61 

76 
62 

72 
6  5 

74 

57 

BO 
46 

86 

62 

72.4 
51.0 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

96 
5* 

66 
40 

83 

50 

72 
31 

75 
41 

86 

53 

87 
58 

eo 

57 

72 
41 

55 

42 

64 

41 

50 
35 

64 

36 

61 
28 

69 
38 

70 
46 

72 
56 

69 
59 

84 

55 

S5 
51 

rt 

45 

56 
42 

67 

32 

76 
45 

83 
59 

80 
62 

60 
6  9 

73 
55 

78 
46 

85 
49 

73.4 
44.9 

OKAY 

MAX 
MIN 

81 

53 

80 
44 

78 

52 

74 

36 

82 
48 

85 
59 

81 

57 

78 
62 

66 
48 

63 
48 

63 
46 

66 
37 

64 

35 

67 
34 

67 
44 

72 
56 

68 

61 

81 
59 

30 
59 

3  4 

60 

69 
62 

67 
44 

7  3 

40 

79 
45 

79 
57 

80 
64 

79 
63 

83 
66 

85 

52 

89 

51 

75.4 
31.1 

OZARK 

MAX 
M  IN 

75 
54 

81 
42 

71 
49 

74 
35 

85 
43 

84 

52 

79 
5S 

72 
49 

60 
40 

60 
48 

54 
4  4 

63 

33 

6'. 

37 

67 
31 

68 

39 

69 
56 

75 
60 

80 
62 

80 
58 

7  5 
52 

56 

47 

68 
42 

73 
37 

3  3 
45 

79 
53 

83 
58 

77 
64 

75 
54 

82 
43 

88 

55 

73.2 
48.0 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

78 
54 

77 
39 

75 
56 

79 
39 

77 
53 

80 
52 

64 

82 

62 
38 

63 
40 

62 

40 

60 
39 

59 
36 

66 
29 

70 
35 

75 
43 

75 
54 

77 
57 

SO 
54 

77 
52 

6  9 
42 

64 
44 

'2 
31 

80 
42 

81 

55 

77 
61 

'4 

63 

75 
54 

31 
44 

88 
55 

74.0 
46.5 

PARIS 

MAX 
MIN 

75 
56 

82 
44 

78 
55 

77 

33 

85 
42 

85 

55 

80 
61 

79 

53 

60 
42 

59 
4  7 

54 

44 

63 

33 

61 
42 

70 
30 

70 
41 

71 
57 

76 
58 

84 
68 

S3 
56 

78 
53 

58 

48 

67 
42 

76 

37 

85 
45 

83 
48 

63 

58 

CO 
67 

78 
54 

B] 
4  6 

90 
50 

75.2 
48.4 

PERRVV1 LLE 

MAX 
MIN 

Bl 

52 

69 
45 

69 
47 

67 
37 

81 
43 

84 

48 

79 
56 

71 
50 

68 

50 

66 
47 

60 
43 

63 
41 

62 
40 

29 

69 
47 

74 
48 

70 
51 

79 
59 

S3 

51 

74 

60 

55 
44 

68 
49 

72 
41 

73 
50 

71 
52 

74 

61 

69 

50 

74 
61 

8  4 

5  0 

86 

52 

72.2 
48.1 

PINE  BLUFF 

MAX 
M  I N 

77 
56 

82 
46 

71 
58 

75 
40 

84 

52 

86 

59 

35 
60 

78 
62 

63 
44 

64 

4  1 

6  0 
62 

65 
39 

60 
44 

70 
36 

73 
47 

75 
54 

69 
61 

78 
60 

85 
61 

84 

60 

70 

50 

6  6 

45 

75 
4  1 

31 
50 

81 
58 

3  0 
62 

76 
6  3 

83 
66 

35 

57 

90 
59 

75.7 
52.4 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

MAX 

76 
56 

81 
44 

71 
48 

73 
3  3 

83 
47 

83 
56 

83 
57 

76 

52 

52 
43 

62 
46 

55 
42 

62 
40 

58 

39 

65 
34 

70 
41 

74 

53 

66 

6  0 

77 

60 

85 
61 

32 
56 

57 
43 

64 
45 

74 
40 

79 

46 

79 
55 

78 
61 

76 

62 

80 

60 

83 
55 

89 

52 

73.  1 
49.9 

POCAHONTAS  1 

MAX 

77 
52 

83 

39 

81 
60 

69 

34 

87 
40 

82 
56 

86 

5  2 

31 

55 

67 
40 

65 
40 

61 
40 

61 
42 

58 
35 

68 

37 

69 
34 

74 

51 

71 
5  0 

79 
60 

84 

60 

79 
55 

62 
64 

67 
47 

73 
33 

81 
46 

78 

53 

75 
61 

72 
6  5 

76 
54 

3  0 
47 

89 
49 

74.  5 
47.7 

PORTLAND 

MAX 

78 
50 

79 
47 

78 
53 

73 
42 

78 
44 

82 

53 

82 
55 

79 

58 

65 
50 

62 
48 

6  6 
43 

63 
42 

67 
41 

65 

37 

68 
42 

74 

53 

72 
52 

76 

60 

33 
60 

86 
60 

74 
55 

62 
44 

74 
44 

75 
45 

78 

50 

78 

6  0 

79 
62 

85 
65 

84 

sa 

55 

74.7 
31.1 

PRESCOTT 

MAX 

B2 
56 

80 
42 

81 
56 

75 

37 

84 

50 

87 
58 

84 

56 

78 
6  2 

66 

50 

60 
46 

SO 
45 

62 

33 

65 

35 

68 

32 

67 
40 

70 
54 

70 
6  0 

82 
56 

78 
59 

84 

57 

30 
43 

65 
43 

72 
37 

80 
45 

■n 
54 

82 

53 

80 
61 

S3 

65 

83 

53 

91 
55 

75.9 
50.1 

ROGERS 

MAX 
MIN 

75 
45 

78 
42 

74 

51 

70 
34 

83 
49 

85 

58 

30 

60 

72 
41 

58 

32 

55 

4  1 

50 

31 

55 
31 

53 

32 

65 
29 

67 
42 

70 
53 

75 
56 

76 
54 

77 
55 

71 
43 

48 
40 

62 
37 

72 
36 

62 

5  3 

79 
60 

77 
61 

76 

65 

72 
51 

30 
47 

86 

56 

70.8 
46.3 

RUSSELLVILLE 

MAX 

■3  0 
56 

83 
42 

81 
50 

75 
34 

85 
42 

65 
56 

80 
62 

78 

56 

57 
43 

62 
4  6 

59 
46 

65 

33 

61 

39 

69 

30 

69 
38 

71 
54 

70 
6  3 

84 

61 

86 

60 

80 
55 

57 
49 

69 
45 

76 
36 

as 

44 

81 

53 

80 

sa 

'5 

67 

81 

56 

85 
46 

91 

50 

75.  3 
48.8 

SAINT  CHARLES 

MAX 

81 
58 

77 
45 

79 
54 

72 
42 

71 
51 

80 
58 

84 

60 

34 

65 

79 
45 

49 

45 

61 

46 

51 
41 

61 

43 

59 
35 

65 
42 

69 

52 

75 
58 

75 

60 

78 
61 

62 
57 

H3 
48 

55 
44 

65 

40 

72 
4  9 

78 
58 

79 
62 

77 
61 

77 
65 

79 
66 

82 

53 

72.6 
51.9 

SEARCY 

MAX 
MIN 

78 
56 

82 
42 

82 
56 

72 
37 

83 
42 

82 

55 

84 

58 

78 

58 

63 
41 

6  4 
44 

61 

44 

64 
46 

61 

3  8 

69 
33 

69 

33 

73 
50 

69 

58 

31 
61 

85 
58 

BO 

sa 

69 
47 

67 
45 

74 

>( 

32 
4  ! 

80 
54 

79 
60 

79 
64 

79 
58 

35 
48 

90 
50 

75.  4 
49.2 

3HC«IUArl    1  UHtK 

MIN 

51 

82 
47 

76 
55 

7  2 
40 

85 

50 

84 

63 

=  2 
60 

77 
50 

70 
40 

65 
45 

61 

45 

63 
40 

61 
45 

67 
37 

70 
45 

74 

55 

5  9 
63 

78 
65 

85 
62 

86 

62 

ao 

49 

66 
49 

67 
35 

8  0 
54 

79 
51 

81 
64 

76 
66 

79 
65 

31 
6  7 

82 

60 

74.9 
52.7 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

75 
48 

81 
42 

74 
53 

73 
34 

86 

52 

85 

59 

83 
63 

73 
42 

57 

34 

53 
1  1 

5  1 
34 

56 

29 

53 
33 

67 

29 

71 
42 

70 
54 

78 
68 

81 
60 

78 

55 

72 
47 

47 
41 

62 
36 

75 
34 

84 

7  3 

81 

61 

80 
64 

76 
65 

72 
52 

B2 
46 

87 
64 

72.1 
47.  3 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

78 
5  6 

80 
45 

79 
56 

73 
39 

78 
46 

85 

57 

85 

59 

79 
62 

65 
44 

i  i 
61 

60 
43 

64 
41 

60 
42 

67 
37 

70 
43 

74 

52 

'6 

S3 

77 
59 

84 

59 

63 
57 

74 
48 

65 
46 

74 
46 

80 
47 

80 

57 

80 
62 

77 
63 

80 
65 

S3 

55 

90 
55 

75.4 
51.4 

STUTTGART   9  ESE 

MAX 
MIN 

79 
55 

73 
44 

77 
47 

S3 

69 
44 

79 

52 

11 
5  6 

83 

60 

77 
44 

4rt 

44 

63 

4  6 

51 
41 

61 

40 

57 
35 

63 
40 

67 
45 

72 
53 

71 
69 

75 
50 

81 

57 

81 
48 

56 
46 

62 
4  1 

70 
44 

76 

50 

79 
58 

n 

62 

75 
61 

30 
54 

87 
56 

71.4 
49.  1 

S«e  reference  notes  follow. ok  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Oi  Month 

• 

28 

29 

30 

3! 

2 

3 

4 

g 

7 

g 

g 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

SUBIACO 

MAX 

72 

81 

75 

74 

84 

85 

80 

73 

60 

56 

52 

64 

60 

69 

69 

74 

74 

78 

82 

74 

SS 

67 

74 

84 

ei 

82 

76 

77 

8E 

89 

71.6 

M  IN 

52 

41 

43 

36 

45 

57 

60 

50 

41 

45 

41 

34 

36 

32 

42 

56 

59 

55 

57 

50 

45 

43 

•  e 

45 

51 

56 

67 

SS 

4« 

SI 

47.8 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 

66 

BO 

75 

73 

82 

83 

80 

67 

55 

60 

55 

63 

61 

66 

63 

70 

66 

79 

79 

79 

58 

6J 

72 

79 

77 

eo 

78 

61 

82 

88 

72.2 

MIN 

51 

44 

51 

42 

54 

60 

59 

52 

47 

47 

44 

36 

37 

3  6 

45 

56 

61 

57 

60 

56 

50 

.4 

43 

51 

5« 

63 

62 

55 

St 

51.5 

TURNPIKE 

MAX 

76 

73 

70 

67 

80 

75 

75 

65 

57 

5* 

55 

52 

61 

61 

62 

66 

67 

66 

68 

48 

69 

65 

79 

70 

70 

68 

70 

77 

82 

47.2 

MIN 

46 

41 

49 

43 

52 

55 

57 

44 

40 

32 

32 

33 

37 

43 

49 

54 

50 

53 

46 

39 

39 

44 

50 

56 

it 

59 

30 

56 

61 

47.2 

WALDRON 

MAX 

78 

62 

80 

74 

86 

87 

80 

75 

59 

59 

57 

61 

59 

69 

68 

72 

7* 

84 

64 

75 

33 

64 

7t. 

82 

79 

82 

7* 

73 

•1 

90 

74.2 

MIN 

53 

36 

51 

29 

38 

50 

62 

50 

40 

46 

43 

29 

36 

26 

34 

55 

58 

61 

54 

50 

46 

37 

32 

41 

61 

62 

65 

53 

44 

46 

46.3 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 

66 

82 

68 

69 

61 

77 

85 

77 

50 

64 

53 

61 

60 

65 

69 

73 

72 

78 

83 

75 

S3 

65 

72 

80 

77 

7* 

71 

73 

81 

•7 

71.4 

MIN 

513 

44 

48 

40 

47 

56 

59 

46 

41 

42 

44 

41 

36 

34 

41 

30 

60 

61 

62 

52 

46 

45 

37 

49 

58 

64 

59 

56 

49 

54 

49.0 

WARREN 

MAX 

78 

80 

76 

74 

81 

85 

82 

77 

63 

67 

62 

65 

60 

66 

70 

74 

74 

79 

84 

86 

70 

65 

74 

80 

62 

60 

83 

•4 

85 

89 

75.8 

MIN 

58 

44 

55 

39 

4° 

56 

59 

59 

46 

47 

42 

39 

43 

32 

40 

52 

61 

59 

60 

57 

50 

42 

40 

45 

56 

60 

64 

66 

55 

54 

51. 0 

WHITE  ROCK 

MAX 

72 

76 

71 

67 

79 

81 

75 

68 

58 

53 

47 

56 

52 

60 

64 

59 

69 

75 

74 

62 

47 

60 

67 

78 

73 

7S 

74 

71 

77 

82 

47.4 

MIN 

45 

43 

50 

43 

53 

59 

56 

39 

30 

40 

35 

33 

32 

37 

43 

48 

S3 

56 

54 

47 

37 

37 

41 

52 

56 

57 

60 

50 

56 

62 

44.8 

WILSON 

MAX 

78 

73 

71 

72 

82 

81 

86 

82 

63 

59 

59 

36 

56 

66 

70 

76 

79 

79 

81 

80 

68 

63 

72 

79 

80 

79 

76 

73.0 

MIN 

57 

41 

51 

35 

45 

50 

SO 

51 

40 

41 

41 

41 

36 

33 

41 

46 

53 

52 

55 

55 

42 

44 

34 

47 

54 

62 

62 

44.6 

SYNNE 

MAX 

72 

75 

73 

74 

79 

81 

65 

78 

63 

60 

56 

60 

68 

65 

68 

75 

7S 

77 

80 

72 

68 

63 

71 

77 

77 

77 

72 

74 

60 

87 

72.5 

MIN 

53 

43 

59 

36 

49 

56 

62 

63 

43 

44 

45 

38 

40 

33 

44 

53 

60 

60 

62 

65 

42 

44 

35 

50 

57 

63 

65 

59 

49 

56 

50.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3r  P 
iS0-; 

Blakely  Mountain  Dam 

EVAP 
WIND 

.  1R 
42 

.14 

55 

.18 
38 

.19 

53 

.16 
25 

.18 

25 

.  17 

22 

.09 

22 

.01 
67 

.06 
40 

.08 
45 

.01 
44 

.  17 
74 

.18 
36 

.15 
12 

.11 
26 

.02 
31 

.01 
17 

.18 
33 

.16 
36 

.25 
72 

.10 
55 

.  14 

33 

.17 
30 

.17 
35 

.11 
45 

.10 
48 

.02 
39 

.24 
38 

.  18 
19 

3.91 
1157 

Hope  3  NE 

EVAP 
WIND 

.  43 
75 

.13 
36 

.22 
40 

.25 
47 

.18 
9 

.  14 
19 

.18 
10 

.15 
16 

.08 
42 

.04 
21 

.09 
39 

.03 
37 

.18 
60 

.14 
44 

.15 
7 

.11 
10 

.16 
66 

.07 

.22 

.13 

.23 

.09 
36 

.15 

33 

.17 
16 

.22 
55 

.17 
68 

.22 
77 

.10 
63 

.26 
31 

.21 
3 

4.90 
1077B 

Mountain  Home  C  of  Eng 

EVAP 
WIND 

81 

.03 

;u 

.28 
86 

.  26 
70 

.23 
42 

.27 
4  5 

.24 
4B 

.24 
67 

.13 
69 

.08 
40 

.09 
38 

.08 
43 

.18 

50 

.12 
30 

.16 
22 

.26 
68 

.17 
71 

,08 
56 

44 

27 

.  1 1 

67 

.05 
40 

.20 
36 

.18 
28 

.29 
75 

.20 

65 

.13 
75 

.13 
88 

.21 
35 

.21 
30 

5.12B 
1567 

Narrows  Dam 

EVAP 
WIND 

.28 
SO 

.13 
47 

.21 

39 

.  12 
44 

.18 
31 

.16 
28 

.18 
32 

.10 
30 

.09 
50 

.06 
32 

.10 
38 

.13 
23 

.18 

65 

.14 
35 

.16 
26 

.19 
38 

.12 
47 

.10 
36 

.21 
41 

.19 
43 

.25 
60 

.09 
35 

.19 

29 

.20 
26 

.25 
49 

14 

85 

.13 
85 

.08 
44 

.26 
34 

.  19 
24 

4.81 
1256 

Nimrod  Dam 

EVAP 
WIND 

.25 
29 

.07 
Hi 

.  24 

25 

.  18 
24 

.18 
11 

.  19 
1  1 

.16 
18 

.15 
15 

.03 
16 

.08 
14 

.04 
8 

.02 
8 

.06 
21 

.21 
10 

.18 
9 

.  11 

12 

.08 
18 

.03 
5 

.17 
13 

.17 
10 

12 

.09 
18 

.15 

.18 

5 

.22 
17 

.14 
19 

.14 
17 

.05 
7 

.20 
19 

.21 
5 

4.12B 
412 

Russellville 

EVAP 
WIND 

.22 

4 

14 

72 

.32 
67 

.22 
20 

.20 
15 

.28 
37 

.24 
34 

22 

.OH 

48 

.12 

33 

.11 

47 

.18 
36 

.  18 

36 

20 
21 

.22 
24 

.14 
26 

.12 
23 

.12 
26 

35 

.17 

25 

.12 
35 

.16 
34 

.21 
20 

.26 
24 

.23 
40 

.21 
32 

.07 

32 

.24 
4  2 

.23 
18 

.  26 
17 

5.63B 
941 

Stuttgart  9  ESE 

EVAP 
WIND 

33 
97 

.13 
1  "ii 

.20 
120 

.05 
50 

.08 
6 

.36 
147 

.17 
93 

.19 
52 

.36 
109 

.02 
61 

.09 
75 

.08 
65 

.02 
12 

.19 
71 

.04 

15 

.25 
77 

.04 

83 

* 

68 

* 

100 

.43 
39 

.23 
123 

.10 
15 

.13 
17 

.17 
43 

.22 
127 

.19 
161 

.08 
157 

.10 
140 

.19 
66 

.37 
64 

4.81 
2373 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  of  month 


oration 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

1G 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Gravette 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

Sec  reference  notes  following  Station  Index. 


TOTAL  PRECIPITATION 


-  49  - 


-  50  - 


STATION  INDEX 




INDEX  NO.  j 

 1 

COUNTY 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION  | 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UtJbtH v Ln 

TEMP. 

PRECIP 

a 

B 

SPECIAL 

ABBOTT 

0006 

33  0* 

94  -12 

624 

ALICIA 

0064 

LAWRENCE 

35  5* 

91  03 

236 

7A 

C 

Ruby  b.  Owens 

ALUM  FORK 

SALINE 

*P 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

013b 

YELL 

3*  4  7 

93  29 

89* 

7* 

c 

RE8A  Y.  SWAIM 

AMITY  5  NE 

0130 

CLARK 

3*  17 

93  23 

7A 

ALTA  F.  GARNER 

ANTOINE 

01TS 

PIKE 

3*  02 

93  29 

283 

BA 

DREW  A  LAMB 

A PL  IN   I  * 

01B8 

PERRY 

3*  58 

93  00 

400 

7A 

HOBART  WATTS 

APPLE  TON 

POPE 

JOHN  A.  JONES 

ABKAOELPMIA 

02  i  0 

CLARK 

3*  OT 

93  03 

200 

6P 

74 

\ 

T ILLMAN   £.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

02  34 

DESHA 

33  37 

91  12 

1*5 

8A 

JOHN  W.  TRAMNELL 

ASHDOWN 

D2U 

LITTLE  RIVER 

33  *0 

94  06 

329 

70 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  C 

ATHENS 

1300 

HOWARD 

3*  19 

93  56 

960 

'4 

ARfiA  D.  PARKER 

AUGUSTA 

WOODRUFF 

c 

CEC  IL  WILLIS 

BALD  KNOB 

>350 

WHITE 

35  16 

91  3* 

230 

6P 

6P 

UNIVER5ITY  OF  ARKANSAS 

SATESV 1 LLE  LIVESTOCK 

j 

INDEPENDENCE 

35  *9 

371 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

0460 

35  43 

91  38 

277 

5P 

7A 

C  H 

JAMES    J.  MJICHUM 

BEAR  CREEK  LAKE 

J406 

LEE 

3*  43 

90  42 

220 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

SEAT  Y  LAKE 

ST  FRANCIS 

L,  G.  AOAMSON 

BEAVER   1  SE 

0518 

CARROLL 

36  26 

93  46 

930 

7A 

HARVEY  E.  SKELTON 

BEEBE 

.is  (n 

WHITE 

35  0* 

91  33 

250 

c 

MARVIN  MORRISON 

0*3* 

36  09 

90  38 

298 

8A 

B     B  HAMMOND 

BEEOEV I LL  £ 

033* 

JACKSON 

35  26 

*  I    ■  - 

221 

BA 

P.  M,  BREC KENR IDGE 

BENTON 

SALINE 

ETTA  C.  BURKS 

BENTON.V  ILLE 

0586 

BENTON 

36  22 

9*  13 

1295 

lv 

7A 

EARLE  L.  BROWNE 

BERRYV 1 LLE  *  NW 

0  616 

CARROLL 

36  26 

93  37 

1  150 

c 

DAVID  L.  ST IDHAM 

BIG  FORK 

0  664 

POLK 

3*  29 

93  56 

1100 

ANNA  M  L1LES 

BIG  LAKE  OUTLET 

0676 

MISSISSIPPI 

35  51 

90  06 

228 

7A 

N.  W.  DOUGLAS 

BLACK  ROCK 

LAWRENCE 

LEE   W.  MCKENNEY 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

07*4 

GARLANO 

3*  36 

93  11 

426 

a* 

6A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

Q7f| 

YELL 

33  06 

93  39 

4SS 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

33  41 

93  09 

3b0 

•A 

BLYTMFVILLE 

0  30  6 

MISSISSIPPI 

C  S6 

89  55 

252 

-p 

7A 

M 

IVY  W.  CRAWFORD 

BOONE V  I LLE  *  NW 

LOGAN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEV I LLE   7  NE 

0826 

LOGAN 

35  13 

93  50 

730 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEV I LLE  6  NNE 

0*27 

35  13 

93  5* 

610 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

OB30 

35  09 

93  53 

911 

7P 

c 

BOTKINBURG  2  S 

06*2 

VAN  BUREN 

35  39 

92  26 

1200 

c 

MARY  C.  PEARSON 

BOUGHTON 

NEVADA 

IRIS  ELMORE  WICKER 

BRADFORD 

0872 

WHITE 

35  23 

91  26 

2*0 

■A 

MARSHALL  H1CKMON 

BRANCH  4  NN 

F R ANKL  IN 

35  21 

*70 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 

QBB6 

FRANKLIN 

35  16 

93  59 

500 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRINKLEY 

0936 

MONROE 

3*  53 

91  12 

,'u'. 

TP 

71-' 

C  H 

RICHARD  K.  WEIS 

BUFFALO  TOWER 

NEWTON 

■  A 

BEULAH  F.  FOWLER 

BULL  SHOALS  DAM 

102G 

BAXTER 

36  22 

92  34 

460 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

8URDEYTE 

!  0  J  I 

MISSISSIPPI 

33  49 

89  57 

2*0 

t>P 

G.  A.  HALE 

CABOT  «  SW 

1102 

PULASKI 

3*  37 

92  04 

289 

ip 

B     M  WALTHEH 

CALICO  ROCK 

1132 

IZARD 

36  07 

9z  oe 

*00 

'* 

AUST IN  0.  HARRIS 

CAMDEN  1 

OUACHITA 

;p 

* 

LEONARD  B.  01LW0RTH 

CAMDEN  2 

119* 

OUACHITA 

33  33 

92  51 

135 

c 

EDITH   2.  LEHMAN 

CAMP  CHAFFEE 

1172 

SEBASTIAN 

35  18 

94  18 

*19 

BA 

CECIL  E.  STAMPS 

CARLISLE   I  SW 

122* 

LONOKE 

3*  *7 

91  45 

235 

8  A 

JOHN  L  TAIT 

CARPENTER  DAM 

1238 

GARLAND 

3*  27 

93  01 

mis 

c 

ARK    POWER   AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

MONROE 

B.    F.  NORTHERN 

C  L  4RKSV ILLE 

1*39 

JCHNSON 

33  28 

93  26 

436 

tP 

6P 

DN.    IRVING  T.  BEACH 

CLINTON 

1**2 

VAN  BUREN 

35  35 

92  28 

510 

7A 

EARL  8.  RIDDICK 

35  48 

93  48 

1*00 

c 

maude  c  brashears 

COMPTON   2  NE 

1382 

NEWTON 

3  6    0  6 

93  16 

2166 

WILLI4M   L.  BINAM 

CONWAY 

FAULKNER 

CLARENCE  S.  WILLIAMS 

CORNING 

1632 

36  2* 

90  35 

293 

6P 

7  A 

C  H 

LAURA  POLK 

COVE 

1666 

POLK 

34  26 

94  25 

1050 

JOE  C.  ALLEN 

33  02 

91  5b 

SP 

U  S  FOR     T  SERVICE 

CRYSTAL    VALLEY    2  NE 

1730 

PULASKI 

3*  43 

92  25 

360 

"* 

B  ILL  1  E  JO  YOUNG 

CUMMINS  FARM 

L INCOLN 

CUMMINS  PRISON  FARM 

DAISY 

tat* 

PIKE 

3*  1* 

93  4* 

629 

7A 

c 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

1629 

FAULKNER 

35  22 

92  25 

705 

7A 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

1634 

YELL 

35  03 

93  24 

3  70 

7A 

J     A  MOuOY 

DANVILLE  SCS 

1833 

YELL 

33  04 

93  24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

VELL 

GERALD  GOOD  1 E R 

DE  OUEEN 

19*8 

SEVIER 

3*  02 

9*  21 

*20 

SP 

7A 

M 

0.  TUCKER  VASSER 

OERMOTT 

1960 

CHICOT 

33  31 

91  26 

140 

L.   W.  WILSON 

DES  ARC 

1968 

PRA  HI 

34  56 

91  30 

204 

7A 

DEVILS  KNOB 

i  9B2 

JOHNSON 

35  43 

93  2* 

2350 

SP 

7A 

H 

CORNEL IA  H.  DICKEY 

DUMAS   1  ESE 

7A 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

DUMAS 

2 150 

DESHA 

33  53 

91  30 

165 

c 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

»EL  DORAOO  FAA  AIRPORT 

Z !  }Q 

UNION 

33  13 

92  *6 

292 

MID 

-  ID 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCY 

2336 

36  2* 

93  44 

1469 

*P 

C  H 

EVENING  SHADE    1  NE 

2366 

SHARP 

36  05 

91  37 

490 

7A 

OPHA  WOLFE 

FAYETTEVILLE 

WASHINGTON 

Charles  f.  ford 

FAYETTEVILLE    FAA  AP 

2**3 

WASHINGTON 

36  00 

9*  10 

1293 

MID 

MID 

M 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2*** 

WASHINGTON 

3b  06 

9*  10 

12  70 

3P 

9P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

2926 

36  18 

92  36 

TOO 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

FORDYCE  6  W 

29*0 

Dallas 

33  *9 

92  31 

2  60 

3P 

SP 

ARKANSAS    FORESTRY  COMM 

FOREMAN 

LITTLE  RIVER 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

296* 

ST  FRANCIS 

35  01 

90  47 

261 

c 

THOMAS    A*  MOORE 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

297* 

SEBASTIAN 

35  20 

94  22 

436 

MID 

MID 

C  KJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

23TB 

33  39 

793 

SP 

7A 

JAMES  L.  CRISTEE 

FULTON 

:6  70 

HEMPSTEAD 

33  37 

93  48 

260 

BA 

INA  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

WHITE 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

,'79* 

SEARCY 

35  59 

92  43 

595 

6P 

7A 

C  H 

C.  EL  I  JORDAN 

GLENWOOO 

1  H2 

PIKE 

3*  19 

93  33 

5*7 

6A 

WILLIAM  F.  SEVIER 

GRAVELLY  2  ESE 

2922 

34  32 

93  39 

498 

WILLIE   PENDER GRASS 

GRAVETTE 

Z930 

BENTON 

36  2* 

94  26 

1230 

SS 

SS 

H 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  A  ESC 

19*4 

CARROLL 

36  IB 

93  22 

1300 

Ralph  l.  banta 

GREENBRIER 

FAULKNER 

39  1* 

92  23 

3b0 

BA 

MARVIN  C.  CANTRELL 

GREENWOOD 

2976 

sebast Ian 

39  13 

94  13 

516 

OOROTHY  M.  BEEN 

307* 

33  9* 

93  06 

290 

ROY  S  ROBBS 

HAMBURG 

3088 

ASHLEY 

33  1* 

91  46 

177 

6P 

A.   JAMES  LINDER 

HARDY 

3132 

SHARP 

36  19 

91  29 

362 

C 

THERESA  DONALDSON 

HARRISON 

316* 

BOONE 

3b  1* 

93  07 

1150 

bP 

7A 

BE A  GRAY  BEENE 

HE8ER  SPRINGS  3  NE 

3228 

CLEBURNE 

35  32 

92  01 

525 

LESTER  B.  LOGAN 

1230 

CLEBURNE 

33  28 

92  03 

c 

WAYNE  STARK 

HECTOR 

3239 

POPE 

35  28 

92  58 

355 

7A 

MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 

HELENA 

32*2 

PHILLIPS 

3*  32 

6P 

CHARLEY  M.  FRIDDELL 

HENDERSON  2  W 

12  38 

BAXTER 

36  22 

92  16 

580 

7A 

LUCY  A.  BENT21EN 

HOPE  3  NE 

3*28 

HEMPS T£ AO 

33  43 

93  33 

375 

BA 

7A 

7A 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

3*  22 

93  41 

70C 

ADELLE  WH I SENHUNT 

HORATIO 

)m; 

SEVIER 

33  56 

94  22 

it 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

MOT  SPRINGS    1  NNE 

3*66 

GARLAND 

3*  31 

93  03 

■P 

5P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

MUNTSV ILLE 

MADISON 

1452 

c 

MAY  PEARL  MARKLEY 

HUT  T  |  G  DAM 

3996 

UNION 

33  02 

92  09 

60 

BA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

3384 

33  35 

94  03 

300 

BA 

W<   E*  MCDOWELL 

JASPER 

NEWTON 

36  01 

93  11 

857 

7A 

LOTTIE  B.  DAVIS 

JESSIEVILLE 

i  TQi 

GARLAND 

3*  42 

93  04 

730 

LURA  b.  sykes 

JONESBORO 

?  '34 

CRAIGHEAD 

35  50 

90  42 

3*5 

BP 

71 

„ 

BENEDICTINE  SISTERS 

186? 

LONOKE 

3*  36 

92  00 

230 

7P 

R.  A.  WALLER 

390* 

Cleveland 

33  30 

92  16 

21* 

c 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LAKE  C  1  TV 

CRAIGHEAD 

35  *9 

90  26 

2  30 

7* 

TRESSA  ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

.010 

PULASKI 

3*  51 

92  28 

305 

8A 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LAMAR  2  SW 

4019 

JOHNSON 

35  2b 

93  25 

590 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

L ANGLE Y 

*O60 

PIKE 

3*  19 

93  51 

796 

7A 

MABEL  L.  FORRESTER 

1  LEAD  HILL 

*10« 

BOONE 

36  2* 

92  54 

710 

SS 

7A 

CLAY  A.  CLARY 

LEE  CREEK  GUARD  STaTIOH 

till 

CRAWFORD 

33  *2 

94  19 

1000 

7A 

IDA  G.  RAMEV 

LEOLA 

413* 

GRANT 

3*  10 

92  33 

261 

7A 

J.  R.  RHODES 

»LI»TLE  ROCK  WB  AIRPORT 

*»< 

PUL ASK  1 

3*  4* 

92  14 

297 

NIC 

HID 

C  RJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

42 9C 

PULASK I 

34  *6 

92  19 

312 

M  1  L 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 

NEWTON 

33  *6 

93  OS 

2007 

BA 

LOLA  1.  DOLLAR 

■AO  I  SON 

452 

ST  FRANCIS 

39  00 

90  *3 

219 

* 

JAMES  C.  HODGES 

MAGNOLIA  3  N 

»54! 

COLUMBIA 

33  19 

93  1* 

319 

6P 

Earl  e.  graham 

MAGNOLIA  9  N 

4^5C 

COLUMBIA 

33  20 

93  13 

360 

c 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

MALVERN 

4963 

MOT  SPRING 

3*  23 

92  *9 

311 

3P 

5P 

RADIO  STATION  KBOK 

I  DU  I A  AGS  COOT: 


STATION 


MAMMOTH  SPRING 
MAR  I ANNA  2  S 
MARK  ED  TREE 
MARSHALL 
MARVELL 


MOROBAY   LOCK    AND  DAM  0 


MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 
MOUNTAIN   VIEW   1  E 
MULBERRY    t>  NNE 
NARROWS  DAM 

HV I LLE  PEACH  SUBSIA 

HVILLE  SCS 


OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO  I 


PARTHENON 


PRESCOTT  SCS 


SEARCV 

SHERIDAN 
SHIRLEY 
SI  LOAM  S 
SPARKMAN 
STAMPS 

R  C  IT 


TEKARKAI 
TURNPIKI 
WALDRON 


I0WER 
RINGS 


WB  AIRPORT 


GROVE  2  NNE 


VELLV1LLE 

CLOSED  STATIONS 
WILSON 


SEARCY 

IZARD 

POLK 

DREW 

ASHLEY 

CALHOUN 


JOHNSON 
GREENE 
LOGAN 


PERSON 
PERSON 
i ' GOME  R  Y 


FRANKL IN 

LOGAN 

MILLER 

HOT  SPRING 

BENTON 

POPE 


GRANT 

1  BUREN 
BENTON 
DALLAS 
LAFAYETTE 

INCOLN 


POPE 
SCOTT 
INDEPENDENCE 

LAWRENCE 
BRADLE  y 

ITGOMERy 
washington 

FULTON 


MISSISSIPPI 


94  Ob 

91  21 

90  56 

92  04 

93  32 

94  11 

91  52 

93  57 

90  02 
93  28 

90  • 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

i 


OBSERVER 


JOHN  H.  MCKEE 

NtVfMITY  OF  ARKANSAS 
JOHN  P.   SHE ARON 

NIE  HOR TON 
ERNEST  H.  PUCKETT 

HELEN  E.  ADAH* 
IVAN  L.  SHRADER 
RICHARD  W.   ST.  JOHN 
RADIO  STAT  I  ON  KHBM 
RK  POWER  AND  L IGHT  CO 

S  CORPS  OP  ENGINEERS 
EMMA  S.  LEAVELL 
WILLIAM  E.  BLACK 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 


S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ELL  A,  TAPLEy 
ENRY  G.  ARVIN 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NIVERSITY  OF  ARKANSAS 

S  SOIL  CONS  SERVICE 
DNA  J.  WE  ST  PALL 
ELSIE  F.  WARD 
U I  HER  D.   SUMMERS •  JR 
I  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


JOAN  S.  GRESi 


U  S  SOIL  CONS  StRVKE 
CORINE  D.  GARDNER 
SOMAR  K.  HANSARD 
ARTHUR  B.  CARLTON 
FRANC  I S  F INKBE INER 

MRS.    EMMA  GRESHAM 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
J.   R«   HUDDLES TON 
BENEDICTINE  SISTERS 
PEAflL  NEWTON 


R. 


i  S  SOIL  CONS  SERVICE 
ULA  M.  WEEKS 
BONNY   L.  ALLEN 

.  POWER  AND  L IGHT  CO 
HOWARD  FOWLER 


ADAM  C. 


X(  LTON 


ANSAS  FORESTRY  CO 
REED  I S  ALLEN 
JOHN  BROWN  UNIVERSIT 
MARGARET   F.  GORDON 
HUBERT  BAKER 

ARKANSAS  FORESTRY  CO 

T.   P.  SIMS 

GEORGE  L.  CLARK 
NIVERSITY  OF   ARK AN S 
EW  SUBIACO  ABBEY 


ELLA  0.  NORWOOD 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  Id  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

fitatlons  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  io  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F- 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C      Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J      "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 


No  record  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  'Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 
AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 


Subscription  Price:  2u  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL 
SUMMARY,    either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  Indicated  above,  price 
15  cents. 
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See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:   97"  on  the  21st  at  Marianna  2  S 
Lowest  Temperature:  36°  on  the  15th  at  Eureka  Springs 
Greatest  Total  Precipitation:   8.16  inches  at  White  Rock 
Least  Total  Precipitation:   1.04  inches  at  Aplin  1  W 

Greatest  One-Day  Precipitation:  3.50  inches  on  the  22d  at  Mount  Magazine 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 
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DAILY  TEMPERATURES 
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58 

50 

54 

59 

70 

72 

69 

69 

64 

63 

65 

67 

66 

71 

69 

87 

66 

67 

64.4 

BALD  KNOB 

89 

86 

86 

87 

68 

86 

84 

80 

86 

86 

8  4 

79 

84 

80 

71 

75 

74 

82 

82 

85 

88 

84 

83 

78 

B3 

86 

87 

90 

90 

82 

MIN 

66 

65 

65 

62 

61 

61 

60 

57 

57 

61 

68 

67 

59 

80 

47 

45 

57 

60 

61 

67 

62 

64 

61 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

62 

61.2 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

86 

90 

87 

87 

89 

90 

87 

83 

3  2 

84 

83 

80 

72 

82 

72 

72 

74 

71 

83 

84 

35 

84 

86 

83 

76 

79 

85 

88 

91 

92 

90 

MIN 

61 

63 

65 

65 

60 

64 

61 

46 

82 

6  4 

64 

60 

56 

43 

38 

40 

49 

67 

65 

65 

6  3 

63 

59 

61 

61 

69 

67 

61 

64 

60 

61 

58.6 

BATESVILLE   L   AND  D  NO  1 

91 

88 

87 

90 

90 

88 

35 

79 

87 

85 

84 

80 

83 

78 

68 

74 

72 

35 

82 

86 

84 

85 

83 

80 

85 

85 

88 

93 

94 

86 

85 

84  2 

MIN 

56 

63 

71 

64 

61 

68 

57 

47 

53 

60 

68 

63 

53 

50 

43 

42 

58 

88 

69 

68 

6  7 

66 

56 

64 

62 

66 

68 

61 

64 

61 

64 

60.4 

BENTON 

87 

87 

87 

87 

86 

86 

83 

74 

85 

8  5 

81 

77 

87 

79 

71 

81 

85 

8  6 

85 

89 

87 

83 

85 

83 

83 

83 

86 

90 

89 

83 

87 

MIN 

57 

60 

60 

65 

62 

63 

58 

62 

61 

66 

63 

65 

65 

55 

4  7 

47 

58 

61 

65 

65 

68 

63 

59 

65 

64 

64 

68 

65 

66 

63 

66 

61.7 

BENTONVILLE 

89 

79 

s: 

85 

85 

7  6 

77 

65 

74 

78 

79 

81 

76 

69 

6  7 

69 

80 

84 

36 

89 

86 

74 

69 

69 

33 

78 

84 

88 

90 

88 

87 

MIN 

62 

65 

61 

62 

62 

57 

45 

57 

55 

58 

58 

53 

59 

39 

38 

48 

57 

61 

65 

63 

62 

60 

60 

58 

62 

63 

60 

65 

61 

63 

63 

56.  1 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

89 

lb 

85 

85 

86 

87 

87 

85 

■  1 

88 

83 

81 

78 

81 

75 

71 

79 

87 

86 

85 

91 

87 

85 

86 

74 

86 

86 

89 

92 

92 

85 

MIN 

55 

62 

66 

62 

59 

63 

55 

60 

59 

65 

63 

62 

57 

55 

.8 

48 

55 

64 

67 

64 

6  1 

68 

62 

61 

67 

62 

68 

64 

63 

63 

65 

61.1 

8LYTHEVILLE 

94 

89 

88 

92 

93 

9  0 

81 

80 

88 

88 

88 

73 

84 

67 

6  7 

76 

71 

87 

84 

85 

39 

85 

82 

79 

86 

37 

87 

39 

87 

80 

85 

MIN 

64 

63 

68 

6  6 

6  6 

68 

57 

51 

57 

56 

69 

69 

59 

51 

48 

45 

56 

60 

66 

67 

68 

68 

62 

62 

67 

68 

67 

66 

69 

67 

66 

62.9 

BOON  EV I L  L  E 

92 

63 

86 

87 

89 

82 

86 

74 

3  5 

87 

80 

82 

84 

73 

69 

SO 

86 

89 

89 

91 

88 

73 

S3 

73 

8  5 

85 

90 

92 

94 

84 

89 

MIN 

59 

68 

66 

it 

63 

61 

51 

57 

5  9 

58 

61 

59 

57 

51 

46 

47 

62 

67 

67 

67 

64 

64 

59 

65 

66 

66 

71 

68 

66 

67 

67 

61.8 

BR  1 NKL  E  Y 

90 

Ob 

85 

89 

<0 

85 

83 

79 

38 

87 

3  5 

80 

36 

74 

69 

77 

80 

88 

84 

88 

8  9 

85 

B5 

81 

85 

84 

88 

91 

39 

82 

88 

MIN 

67 

65 

71 

72 

67 

67 

63 

57 

65 

69 

69 

67 

61 

57 

52 

46 

58 

67 

69 

68 

72 

65 

61 

67 

67 

69 

72 

73 

71 

71 

68 

65.6 

CAMDEN  1 

87 

85 

84 

89 

87 

85 

88 

85 

85 

86 

34 

78 

8  1 

72 

74 

78 

86 

88 

88 

88 

86 

85 

85 

85 

88 

88 

87 

91 

90 

88 

88 

MIN 

65 

62 

b9 

65 

61 

65 

62 

63 

62 

64 

58 

64 

60 

56 

50 

52 

60 

64 

68 

65 

67 

62 

65 

68 

67 

65 

69 

6  8 

8  8 

67 

68 

63.5 

CLARKSVILLE 

91 

85 

85 

85 

a  i 

6  3 

8  3 

79 

85 

81 

80 

81 

86 

75 

ro 

76 

79 

85 

8  7 

88 

37 

83 

83 

77 

85 

85 

89 

91 

92 

88 

86 

MIN 

69 

65 

65 

67 

65 

6  2 

55 

60 

58 

58 

61 

60 

58 

49 

4  7 

80 

60 

6  2 

68 

67 

55 

65 

59 

67 

66 

66 

70 

68 

67 

68 

68 

62.4 

C  ONWA Y 

B8 

85 

83 

86 

86 

3  6 

84 

83 

85 

84 

83 

81 

86 

6  2 

72 

76 

80 

85 

83 

88 

87 

82 

84 

82 

85 

85 

87 

90 

91 

85 

85 

MIN 

58 

68 

70 

68 

63 

66 

60 

54 

59 

64 

65 

66 

58 

52 

49 

48 

59 

64 

68 

67 

67 

65 

61 

68 

67 

65 

70 

71 

68 

6  3 

67 

63.  1 

CORNING 

92 

90 

86 

92 

89 

66 

84 

79 

86 

36 

84 

76 

82 

76 

6  7 

70 

69 

83 

86 

84 

89 

82 

82 

80 

86 

88 

90 

88 

91 

85 

82 

MIN 

64 

6  2 

65 

67 

69 

6  7 

58 

54 

60 

61 

67 

65 

59 

4  9 

45 

'-5 

56 

60 

67 

67 

69 

64 

62 

60 

6  5 

68 

67 

65 

69 

66 

67 

62.2 

CROSSETT   7  S 

87 

88 

86 

90 

86 

38 

91 

87 

87 

36 

35 

81 

66 

84 

ts 

78 

89 

68 

85 

89 

85 

90 

87 

87 

86 

85 

90 

92 

89 

83 

88 

MIN 

58 

62 

67 

63 

50 

6  2 

63 

63 

60 

66 

61 

65 

6  3 

59 

4  7 

52 

56 

64 

67 

64 

66 

65 

59 

66 

06 

64 

67 

66 

65 

66 

67 

62.2 

CUMMINS  FARM 

90 

91 

89 

90 

89 

86 

88 

85 

88 

33 

86 

7  8 

36 

85 

70 

76 

61 

87 

85 

91 

88 

85 

85 

85 

86 

85 

89 

90 

96 

34 

88 

MIN 

61 

60 

67 

65 

67 

64 

62 

60 

60 

64 

6  6 

63 

62 

55 

6  1 

52 

62 

62 

64 

65 

62 

59 

64 

61 

68 

68 

74 

69 

6  5 

70 

63.1 

DARDANELLE 

'0 

86 

85 

88 

68 

87 

34 

3  1 

83 

81 

30 

78 

84 

7  5 

7  4 

78 

82 

86 

88 

91 

8  7 

81 

84 

80 

87 

85 

89 

92 

91 

84 

84 

MIN 

62 

61 

67 

6  6 

64 

64 

59 

59 

57 

61 

63 

62 

59 

62 

4  9 

50 

62 

65 

7  0 

67 

65 

68 

62 

68 

5  7 

66 

72 

69 

68 

67 

69 

63.2 

DE  QUEEN 

86 

83 

86 

33 

82 

3  9 

89 

83 

83 

83 

7  7 

3  6 

9  1 

3  2 

1  7 

85 

90 

88 

90 

88 

90 

88 

84 

75 

88 

86 

89 

94 

93 

88 

88 

MIN 

61 

67 

64 

59 

63 

64 

56 

66 

64 

66 

61 

62 

58 

58 

50 

5  2 

63 

63 

67 

66 

6  5 

65 

61 

63 

68 

66 

74 

69 

68 

68 

67 

63.4 

DES  ARC 

89 

88 

87 

88 

90 

87 

83 

78 

87 

3  6 

83 

83 

85 

71 

70 

76 

79 

85 

83 

87 

87 

85 

85 

78 

86 

87 

88 

91 

90 

82 

MIN 

60 

69 

6  6 

65 

6  6 

61 

57 

60 

6  7 

68 

65 

65 

51 

46 

48 

53 

59 

67 

66 

67 

66 

61 

63 

65 

67 

67 

68 

68 

63 

65 

62.6 

DEVILS  KNOB 

85 

83 

76 

75 

81 

76 

67 

69 

6  8 

64 

68 

77 

66 

6  4 

70 

73 

72 

76 

81 

79 

74 

70 

66 

65 

73 

72 

80 

82 

83 

82 

MIN 

72 

b9 

68 

6  b 

64 

6  8 

61 

60 

59 

60 

62 

66 

42 

19 

43 

50 

58 

59 

72 

68 

60 

61 

59 

60 

63 

67 

71 

67 

74 

73 

61.7 

DUMAS    1  ESE 

3  5 

87 

88 

89 

66 

88 

69 

36 

88 

88 

8  5 

79 

5  7 

71 

73 

77 

84 

86 

85 

90 

88 

36 

89 

89 

89 

85 

90 

92 

89 

85 

92 

MIN 

62 

64 

66 

66 

60 

65 

64 

59 

61 

67 

65 

63 

59 

5  5 

51 

50 

59 

65 

6  7 

65 

63 

65 

60 

67 

66 

65 

64 

65 

67 

65 

69 

62.7 

EL   DORADO   FAA  AIRPORT 

at, 

83 

84 

89 

86 

84 

3  9 

85 

85 

85 

30 

74 

85 

73 

73 

79 

85 

87 

85 

86 

83 

86 

84 

79 

36 

86 

88 

91 

91 

81 

87 

MIN 

63 

6  6 

70 

bfc 

62 

6  4 

62 

66 

65 

6  9 

6  1 

65 

63 

55 

51 

8  3 

61 

68 

68 

64 

6  7 

66 

62 

69 

68 

64 

70 

6  9 

69 

66 

72 

64.6 

EUREKA  SPRINGS 

90 

85 

83 

65 

8  5 

79 

77 

71 

74 

77 

73 

76 

75 

10 

65 

58 

75 

81 

84 

86 

76 

78 

71 

69 

81 

78 

85 

87 

88 

84 

83 

78  7 

MIN 

66 

67 

63 

6  > 

62 

61 

47 

54 

53 

57 

57 

54 

59 

39 

36 

46 

55 

60 

63 

64 

63 

56 

5  9 

57 

62 

60 

57 

64 

64 

63 

62 

57.8 

FAYETTEVILLE 

88 

BO 

81 

B4 

6  3 

75 

BO 

71 

76 

77 

6  9 

82 

76 

6  8 

6  7 

70 

78 

83 

3  5 

87 

86 

73 

70 

70 

85 

80 

83 

87 

89 

8  7 

86 

79.2 

MIN 

6  6 

68 

65 

67 

6  8 

60 

51 

56 

55 

59 

5  9 

57 

60 

41 

4  3 

49 

58 

60 

67 

67 

67 

62 

58 

61 

65 

62 

64 

6  3 

67 

67 

68 

60.8 

FAYETTEVILLE   FAA  AP 

87 

79 

80 

82 

83 

75 

79 

68 

75 

77 

70 

80 

77 

66 

65 

71 

78 

82 

83 

85 

86 

76 

71 

72 

81 

79 

83 

8  6 

88 

87 

85 

78.6 

MIN 

63 

68 

65 

64 

68 

53 

49 

58 

56 

59 

5  9 

57 

52 

43 

4  0 

46 

60 

61 

6  9 

65 

63 

60 

6  7 

60 

54 

62 

65 

6  3 

61 

61 

66 

59.3 

FAYETTEVILLE   EXP   ST A 

a  7 

84 

81 

84 

65 

78 

78 

75 

75 

76 

76 

79 

78 

71 

64 

70 

78 

81 

82 

84 

85 

83 

73 

70 

80 

80 

81 

8  5 

87 

86 

85 

79  4 

MIN 

63 

67 

64 

65 

67 

59 

47 

54 

55 

60 

58 

55 

5  6 

40 

40 

48 

58 

60 

62 

66 

64 

61 

57 

57 

64 

60 

61 

64 

64 

62 

64 

58.8 

FLIPPIN   FAA  AIRPORT 

92 

84 

85 

87 

3  8 

87 

80 

70 

83 

81 

80 

79 

77 

69 

88 

69 

76 

84 

8  8 

87 

87 

81 

76 

75 

84  84 

87 

9  0 

91 

85 

84 

81  9 

MIN 

64 

68 

69 

68 

64 

63 

52 

50 

54 

59 

60 

59 

55 

46 

40 

44 

56 

60 

69 

68 

63 

6  3 

58 

62 

64 

64 

62 

63 

65 

65 

63 

60.0 

FORDYCE   6  W 

m8 

86 

84 

39 

87 

85 

3  8 

38 

86 

87 

32 

77 

66 

80 

73 

79 

85 

87 

36 

90 

86 

8  0 

86 

83 

88 

89 

90 

90 

86 

89 

85.2 

MIN 

65 

65 

70 

67 

65 

65 

61 

60 

63 

67 

62 

65 

64 

8  6 

49 

51 

60 

65 

66 

65 

67 

6  4 

60 

67 

69 

69 

69 

68 

63 

67 

63.8 

FORT   SMITH   WB  AIRPORT 

93 

83 

86 

B7 

86 

77 

83 

69 

83 

82 

77 

83 

85 

73 

6  8 

7t 

86 

89 

89 

92 

89 

74 

81 

75 

87 

65 

89 

92 

93 

89 

90 

MIN 

b2 

68 

65 

67 

6 ; 

61 

56 

56 

57 

60 

61 

60 

61 

5  0 

50 

5 

63 

65 

68 

67 

66 

6  8 

62 

65 

61 

67 

70 

69 

66 

68 

68 

63. C 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

88 

87 

83 

84 

64 

80 

8  I 

60 

79 

79 

76 

81 

81 

74 

70 

74 

79 

84 

84 

87 

87 

78 

77 

74 

83 

83 

85 

66 

89  86 

85 

MIN 

54 

69 

67 

6b 

69 

58 

5  0 

55 

56 

59 

60 

55 

58 

45 

43 

4  7  6C 

60 

71 

69 

61 

6  2 

57 

63 

66 

66 

66 

66 

62 

63 

67 

60.  < 

G I LBERT 

91 

85 

85 

8  6 

87 

88 

80 

76 

84 

81 

8  0 

79 

81 

74 

69 

75 

78 

84 

84 

86 

67 

•1. 

77 

77 

84  84 

87 

"0 

91 

85 

86 

MIN 

64 

6  0 

70 

7  1 

68 

68 

48 

49 

53 

56 

60 

58 

58 

45 

39 

43 

56 

58 

7C 

60 

60 

65 

56 

62 

63 

59 

61 

61 

62 

62 

62 

59.1 

GRAVETTE 

88 

79 

82 

84 

83 

74 

79 

68 

74 

75 

72 

82 

7* 

67 

6  6 

69  7S 

83 

84 

86 

87 

74 

6S 

69 

82 

77 

85 

86 

82 

61 

81 

57.! 

MIN 

6  i 

66 

62 

63 

65 

55 

4  b 

53 

54 

5  7 

57 

52 

56 

38 

37 

48      56  61 

6 

64 

62 

56 

5S 

57 

62 

59 

60 

65 

62 

64 

63 

HARR ! SON 

90 

85 

85 

86 

3b 

83 

7  9 

74 

80 

80 

78 

76 

7  9 

71 

63 

71 

76  83 

8! 

86 

87 

82 

75 

70 

84  82 

86 

90 

9C 

85 

85 

MIN 

59 

67 

63 

69 

62 

65 

4  1 

50 

54 

6  H 

58 

57 

58 

4  2 

38 

47  5" 

62 

67  66 

63 

b. 

57 

60 

62 

60 

60 

6 

63 

63 

62 

sell 

HELENA 

MAX 

n 

89 

87 

''0 

90 

87 

8  6 

82 

89 

86 

88 

81 

85 

78 

72 

79     83  87 

84  83 

91 

87     84  84 

87  85 

91 

9  2 

9C 

87  88 

85.9 

64 

67 

68 

66 

6  = 

68 

6  7 

60 

63 

71 

70 

67 

63 

56 

48 

48     48  64 

70  70 

68 

67  61 

66 

70  6? 

66 

69  7C 

69 

68 

64.  1 

HOPE   3  NE 

MAX 

88 

B  ! 

B3 

63 

'.8 

84 

87 

87 

80 

84 

84 

80 

79 

87 

7* 

73      79  84 

86  86 

88 

87      80  83 

80     87  87 

89     90  91 

85 

84.  1 

MIN 

56 

66 

68 

67 

60 

63 

68 

64 

61 

64 

6  0 

62 

60 

57 

48 

5] 

54  65 

67  64 

67 

65     63  63 

67  65 

69 

66     66     64  68 

62.5 

HOT   SPRINGS    I  NNE 

MAX 

88 

8  3 

63 

B8 

.  86 

88 

87 

82 

85 

83 

82 

79 

89 

81 

73 

78  8' 

86 

84  90 

87 

81 

87  78 

89     86  88 

93  9) 

86  89 

85.0 

MIN 

60 

67 

66 

67 

6  0 

65 

59 

60 

60 

64 

62 

64 

62 

53 

51 

51 

60     6  7 

69  66 

68 

63      60  66 

67     66  70 

69     67     65  69 

63.3 

See  reference  notes  follo*iog  Stmtloo  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MAY  1959 


Day  Ol  Month 


Station 

1  |  2 

3 

4 

s 

6 

7  |  8 

9 

10  | 

 1 

11 

12 

13 

14 

J0NES80R0 

MAX 

92 

90 

89 

92 

94 

88 

84 

80 

88 

88 

8  1 

92 

85 

78 

MIN 

66 

69 

70 

6 '7 

64 

67 

58 

54 

59 

60 

69 

67 

6  * 

51 

KEI5ER 

MAX 

90 

92 

89 

89 

90 

91 

88 

84 

88 

89 

3  9 

87 

86 

79 

MIN 

64 

65 

69 

67 

68 

69 

67 

61. 

6  1 

6  1 

70 

69 

6  0 

6  3 

KEO 

MAX 

91 

88 

87 

90 

89 

86 

83 

80 

38 

87 

82 

77 

87 

72 

M  1  N 

62 

64 

67 

66 

66 

64 

62 

5  7 

61 

65 

66 

66 

64 

53 

LEAD  HILL 

MAX 

MIN 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

91 

87 

86 

89 

88 

87 

82 

73 

87 

86 

84 

77 

87 

72 

MIN 

64 

66 

70 

68 

66 

66 

64 

60 

64 

66 

66 

67 

66 

65 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 

88 

84 

85 

84 

85 

87 

88 

3  9 

86 

86 

9  1 

77 

86 

84 

MIN 

61 

65 

66 

66 

6  0 

63 

60 

63 

63 

66 

59 

64 

69 

58 

MALVERN 

MAX 

89 

87 

84 

88 

89 

87 

87 

85 

87 

86 

83 

83 

8  9 

85 

MIN 

S3 

60 

6  3 

62 

59 

55 

59 

57 

63 

i  1 

63 

9  6 

55 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

92 

89 

89 

90 

90 

90 

81 

75 

83 

82 

80 

74 

3  1 

70 

M  [  N 

64 

58 

65 

63 

62 

52 

44 

53 

59 

64 

60 

60 

46 

MAR  I  ANNA   2  S 

MAX 

91 

89 

87 

88 

91 

88 

85 

82 

88 

90 

3  7 

80 

85 

74 

MIN 

60 

62 

65 

65 

65 

63 

55 

54 

64 

70 

65 

59 

53 

MARKED  TREE 

MAX 

88 

94 

92 

88 

90 

92 

88 

83 

80 

87 

68 

85 

8  3 

7  1 

MIN 

57 

64 

64 

6  3 

65 

67 

68 

5  1 

53 

59 

'i  8 

6  7 

6  7 

59 

MARSHALL 

MAX 

89 

86 

83 

85 

85 

86 

80 

76 

82 

3  0 

9! 

7  8 

79 

73 

M  IN 

65 

68 

69 

70 

6  7 

67 

50 

49 

54 

58 

7  9 

59 

55 

4  5 

MENA 

MAX 

83 

82 

83 

85 

33 

85 

38 

83 

79 

80 

79 

84 

86 

78 

MIN 

63 

63 

63 

69 

63 

60 

54 

60 

59 

66 

6u 

60 

59 

52 

MONTICELLO   3  S 

MAX 

89 

8,7 

87 

89 

87 

86 

86 

83 

87 

87 

85 

75 

36 

85 

MIN 

65 

6  7 

66 
• 

67 

69 

65 

60 

67 

66 

60 

72 

65 

60 

51 

MORR I L  TON 

MAX 

88 

83 

85 

87 

66 

87 

83 

81 

85 

S3 

81 

80 

86 

77 

MIN 

59 

65 

69 

6  ' 

64 

66 

58 

55 

57 

63 

6  7 

65 

60 

50 

MOUNT  IDA 

MAX 

86 

8  1 

82 

■7  6 

S3 

87 

84 

79 

82 

79 

74 

79 

8  8 

78 

MIN 

64 

66 

63 

6 1 

64 

6 1 

53 

58 

57 

67 

6  1 

59 

5  7 

54 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

76 

74 

68 

MIN 

5  8 

55 

3  6 

40 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

MAX 

89 

85 

84 

86 

86 

35 

80 

7  9 

82 

79 

77 

77 

78 

74 

MIN 

62 

65 

67 

64 

66 

56 

52 

54 

56 

60 

6 1 

59 

44 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENS 

MAX 

88 

90 

82 

85 

5  6 

86 

85 

78 

69 

82 

79 

77 

.'6 

78 

MIN 

58 

64 

68 

66 

61 

6  7 

50 

52 

56 

6 1 

6 1 

5  9 

45 

NARROWS  DAM 

MAX 

89 

84 

85 

84 

89 

85 

88 

33 

77 

85 

84 

83 

83 

90 

MIN 

54 

58 

66 

6  0 

55 

60 

56 

6  1 

59 

63 

6  I 

62 

5  6 

52 

NASHVILLE    PEACH  SUBSTA 

MAX 

88 

84 

84 

84 

87 

82 

86 

87 

77 

84 

83 

77 

3  2 

88 

MIN 

58 

62 

64 

66 

3  8 

60 

57 

6  1 

61 

63 

60 

60 

59 

54 

NEWPORT 

MAX 

90 

87 

86 

89 

89 

85 

80 

77 

85 

85 

83 

75 

8' 

71 

M  I N 

65 

6  7 

70 

67 

69 

66 

60 

33 

57 

62 

67 

67 

64 

52 

N I MROD  DAM 

MAX 

90 

91 

82 

■3  1 

66 

88 

89 

8  3 

69 

87 

94 

82 

16 

3  8 

MIN 

63 

64 

64 

62 

59 

61 

53 

6 

56 

60 

6  2 

60 

69 

50 

OKAY 

MAX 

90 

84 

84 

36 

87 

89 

90 

68 

84 

85 

7  9 

84 

89 

88 

MIN 

62 

67 

68 

69 

62 

67 

58 

65 

65 

6  6 

6  1 

65 

6  1 

59 

02ARK 

MAX 

89 

80 

84 

85 

36 

82 

83 

76 

80 

81 

78 

81 

32 

76 

MIN 

60 

67 

66 

6  6 

6  7 

66 

56 

53 

5  7 

57 

6  1 

59 

48 

PSPJGOULD  RADIO  KORS 

MAX 

92 

'7  0 

89 

9  i 

92 

89 

86 

8  0 

88 

89 

96 

85 

32 

79 

MIN 

60 

59 

64 

61 

60 

64 

57 

50 

61 

59 

85 

64 

55 

47 

PAR  ■  S 

MAX 

91 

3  9 

85 

87 

0  8 

83 

86 

94 

86 

84 

8 

82 

86 

79 

MIN 

60 

65 

63 

67 

62 

63 

61 

55 

58 

59 

60 

60 

59 

49 

PERRYV ILLE 

MAX 

92 

70 

89 

89 

90 

89 

3  1 

83 

85 

8  9 

84 

87 

82 

MIN 

65 

63 

61 

64 

64 

63 

68 

5  9 

6  0 

61 

66 

6  ' 

PINE  BLUFF 

MAX 

91 

69 

87 

91 

9  0 

86 

88 

82 

86 

88 

91 

78 

66 

73 

MIN 

66 

66 

71 

69 

68 

66 

65 

62 

64 

68 

6  6 

66 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

MAX 

90 

88 

87 

89 

87 

87 

86 

91 

88 

87 

82 

78 

89 

72 

MIN 

65 

6  5 

70 

66 

66 

64 

64 

60 

62 

6  7 

6  3 

6  4 

POCAHONTAS  1 

MAX 

92 

91 

89 

90 

96 

90 

86 

77 

89 

86 

91 

76 

83 

79 

MIN 

66 

56 

65 

6  2 

69 

63 

56 

5  0 

56 

61 

6  7. 

68 

6  1 

* 

PORTLAND 

MAX 

86 

87 

85 

B4 

87 

86 

85 

89 

85 

87 

37 

85 

32 

M  I  N 

62 

63 

65 

66 

6  5 

66 

66 

6" 

64 

67 

64 

62 

6  3 

PRESCOTT 

MAX 

91 

7  0 

87 

1  1 

87 

88 

90 

88 

86 

85 

82 

80 

86 

87 

MIN 

57 

56 

68 

6  7 

62 

70 

61 

66 

63 

6 

65 

ROGERS 

MAX 

88 

85 

80 

84 

84 

79 

77 

1 

74 

78 

71 

78 

r< 

70 

MIN 

62 

67 

62 

6  3 

6  6 

60 

50 

54 

59 

6 

RUSSELL  V ILLE 

MAX 

91 

84 

86 

8  7 

87 

88 

84 

3  2 

86 

83 

83 

79 

88 

80 

65 

63 

67 

65 

57 

6 1 

69 

62 

6  9 

SAINT  CHARLES 

MAX 

87 

6? 

87 

3  6 

99 

89 

86 

85 

81 

87 

87 

86 

81 

85 

MIN 

64 

66 

67 

6  6 

65 

65 

64 

58 

62 

69 

67 

66 

6  3 

47 

SEARCY 

MAX 

92 

38 

88 

89 

90 

89 

84 

80 

89 

87 

85 

80 

36 

78 

MIN 

58 

61 

68 

65 

64 

64 

61 

57 

59 

62 

6  1 

66 

6) 

51 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

92 

35 

87 

8  3 

88 

86 

83 

78 

85 

87 

65 

80 

90 

82 

MIN 

65 

64 

71 

64 

67 

65 

66 

61 

65 

67 

67 

66 

65 

56 

S1LOAM  SPRINGS 

MAX 

88 

79 

84 

84 

82 

76 

78 

76 

78 

77 

73 

82 

78 

70 

MIN 

64 

68 

64 

65 

65 

58 

48 

.6 

60 

59 

55 

se 

42 

77  72  86 
51      56  67 


77  72  87 
48     57  62 


75  84  86 
50     62  63 


77  85  87 
55      64  66 


77  85  89 
55      60  65 


40      55  57 


71  76  82 
45      58  56 


48     64  68 


48      57  57 


77  81  84 
49      60  64 


79     84  86 


48     53  55 


69  73  82 
47     56  60 


66      67  73 


76  79  86 
52      58  60 


86  86  90 
71      68  69 


85  82  89 
67      68  68 


89  89 
65  64 


85  91 
61  61 


84  84 
67  67 


82  84 
62  69 


83  89 
70  66 


86  88 
71  66 


78  79 
56  62 


83  85 
67  66 


84  84 

67  67 


70      61  60 


86  85  78 
66      63  62 


85      85  83 


84  82  80 
63      60  65 


83  84  76 
65      61  66 


63      61  67 


64      58  67 


85  80  77 
64     59  60 


84     83  84 


87  83  83 
66     66  62 


66      58  64 


80  84  77 
62      58  64 


84  86  79 
66      61  67 


81     86  86 


68  67  65 
54      60  61 


81      78  76 


86  82  72 
64      58  63 


65      58  62 


86  90  90 
70     68  67 


87  87  87 
68     69  68 


66     61  68 


86  82 
68  67 


89  91 

67  63 


64  85 
63  60 


80  85 
64  68 


81  82 
66  64 


88  64 
69  68 


87  86 
67  66 


86  85 

65  69 


67  74 

60  59 


82  83 
64  63 


81  86 

65  60 


93  92  85  85 
66     67     64  69 


87  87  82  87 
63     69     64  67 


90  90  84  86 
69     69     65  67 


92  89  82  86 
71     70     67  70 


68     65     65  68 


92      92      84  89 


89  91  85  81 
63     63     61  61 


67     81  87 


87  89  84  84 
67     66     65  67 


90  91  93  93 
6  7     66     68  69 


91      87  82 


91  92  87  87 
70     70     66  68 


88  91  86  87 
63      62  61 


81  81  76  78 
65     65  64 


88  90  86  83 
61      66      64  65 


85  88  89  84 
61     65  64 


91  93 
62  62 


8  5 

85 

3  4 

88 

87 

74 

85 

76 

85 

84 

86 

99 

91 

6  5 

83.3 

66 

67 

64 

65 

63 

60 

6  2 

65 

6  4 

6  8 

67 

65 

6  6 

67 

61.8 

82 

82 

6  3 

82 

83 

82 

78 

83 

86 

3  6 

89 

92 

81 

83 

82.2 

64 

68 

6  1 

6  5 

67 

61 

6  0 

66 

69 

68 

67 

6  9 

6  6 

66 

63.4 

"6 

88 

68 

n 

89 

32 

SB 

73 

3  6 

97 

91 

94 

93 

16 

85.  1 

62 

70 

63 

61 

66 

6  8 

65 

65 

62 

7  0 

63 

6  ) 

6  1 

|  4 

60.2 

8  | 

87 

70 

90 

82 

86 

3  3 

86 

6  6 

90 

91 

92 

87 

87 

86.4 

67 

69 

6  8 

70 

64 

62 

6  4 

69 

66 

71 

70 

6  3 

6  6 

6  9 

64.  6 

89 

85 

98 

86 

80 

63 

16 

85 

83 

96 

90 

92 

87 

8  1 

83.0 

o2 

69 

68 

66 

60 

59 

66 

67 

68 

70 

70 

67 

6  9 

8  8 

62.0 

85 

84 

8  4 

6  9 

89 

8  0 

7  6 

83 

6  8 

8  9 

91 

91 

3  6 

83 

85.0 

55 

62 

6  4 

65 

63 

60 

50 

60 

66 

64 

64 

69 

62 

66 

59.4 

88 

86 

91 

8  8 

83 

84 

76 

87 

3  7 

'0 

92 

93 

98 

4  6 

85.3 

65 

72 

6  4 

64 

65 

6, J 

6  6 

67 

63 

71 

66 

66 

6  5 

66 

61.9 

81 

3  2 

80 

3  4 

60 

65 

6  6 

63 

60 

62.  1 

8  9 

86 

90 

90 

84 

86 

87 

88 

"0 

91 

91 

82 

89 

86.  1 

63 

70 

6  6 

6  6 

65 

61 

64 

6  6 

fo 

.'0 

71 

68 

71 

65.5 

8  6 

84 

91 

8  9 

64 

84 

85 

88 

68 

69 

90 

90 

81 

88 

85.2 

66 

68 

65 

6  6 

64 

60 

65 

66 

67 

67 

69 

6  9 

66 

70 

64.  1 

8  3 

84 

85 

6  7 

85 

3  5 

83 

85 

88 

90 

92 

92 

87 

6  7 

.  85.3 

5  9 

62 

6  1 

6  4 

65 

58 

6  1 

64 

68 

6  8 

65 

6  6 

61 

61 

60.5 

3  3 

87 

84 

88 

84 

87 

3  6 

86 

8  4 

85 

88 

9  0 

85 

80 

84.4 

6  5 

67 

6  7 

66 

66 

62 

69 

68 

66 

68 

69 

6  9 

67 

68 

64.1 

g  9 

87 

9  0 

J  0 

83 

83 

3  0 

87 

87 

91 

92 

92 

,0 

67 

86.6 

6  9 

57 

6  6 

6  8 

52 

6  6 

68 

66 

6  8 

'0 

68 

70 

68 

70 

63.5 

81 

84 

86 

8  6 

73 

70 

67 

81 

77 

83 

86 

87 

85 

35 

78.6 

60 

68 

65 

65 

60 

62 

5  9 

62 

61 

61 

66 

64 

65 

66 

59.5 

87 

87 

91 

9  1 

85 

6  6 

76 

87 

3  1 

9  0 

94 

72 

85 

16 

85.4 

66 

66 

6  1 

6! 

67 

6  7 

6  1 

67 

6  6 

67 

67 

67 

6' 

6  6 

62.9 

84 

87 

36 

38 

90 

86 

85 

84 

8  6 

34 

89 

92 

38 

10 

84.  9 

65 

67 

68 

66 

60 

60 

6  7 

67 

6  ' 

67 

69 

-.8 

68 

71 

63.7 

IS 

84 

87 

85 

36 

6  6 

62 

87 

87 

9  0 

92 

92 

30 

86 

85.2 

6, 

67 

68 

65 

66 

61 

6  7 

66 

6  6 

67 

67 

6  8 

6  3 

67 

62.  6 

89 

86 

89 

86 

84 

83 

78 

87 

6  1 

89 

93 

6  6 

3- 

92 

85.2 

6' 

69 

6  6 

t,l 

66 

6  0 

66 

68 

6  5 

71 

74 

71 

99 

73 

65.6 

85 

86 

6  3 

31 

76 

7* 

71 

84 

75 

66 

88 

89 

6  8 

6  3 

80.2 

62 

70 

6  4 

65 

62 

61 

61 

65 

61 

6  ! 

68 

65 

6  6 

6  7 

60.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
HAT  1959 


Station 

Day  Ol  Month 

c 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3(1 

31 

Ave 

STUTTGART 

MAX 
M  I  N 

64 

66 

68 

68 

67 

67 

62 

6  0 

62 

68 

69 

67 

62 

55 

52 

52 

62 

66 

68 

68 

67 

65 

61 

67 

67 

68 

70 

71 

71 

67 

70 

85.6 
65.1 

STUTTGART    9  ESE 

MAX 
MIN 

So 

64 

67 

67 

61 

66 

61 

59 

60 

61 

66 

61 

61 

54 

5  1 

6  6 

51 

75 
54 

62 

67 

62 

87 
63 

55 

60 

61 

66 

69 

65 

67 

69 

(.9 

65 

68 

83.6 
62.0 

SU8IAC0 

MAX 
MIN 

90 
62 

a  3 

68 

85 
65 

85 
66 

64 

65 

8  i 

62 

82 
55 

74 

50 

85 

55 

81 
59 

58 

82 
59 

58 

46 

70 
49 

78 
49 

82 
60 

87 
62 

87 
69 

89 
65 

69 
64 

79 
62 

8  3 

58 

75 
64 

66 

65 

85 
65 

89 
70 

68 

67 

66 

68 

63.4 
61.3 

T E XARK.  ANA   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
63 

83 
67 

82 
66 

8  7 

69 

82 
63 

87 
68 

88 
61 

84 

65 

84 

67 

8  5 
62 

79 
61 

82 
64 

8  7 
62 

88 

73 
64 

78 
58 

86 
64 

8  7 
69 

86 

71 

87 

69 

87 

70 

80 
67 

80 
64 

81 

66 

87 
67 

87 
67 

88 

72 

70 

70 

67 

70 

84.2 
65.5 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

WALDRON 

MAX 
MIN 

90 
56 

B  7 
67 

85 
61 

87 
66 

87 
64 

B4 
60 

8'' 

50 

8  1 

5  7 

B4 

56 

64 
64 

78 

60 

82 
56 

87 
56 

82 
48 

70 
44 

80 
45 

86 

62 

88 

65 

68 

70 

92 
64 

89 
62 

85 
63 

82 
59 

76 

65 

86 
64 

86 

67 

89 

70 

92 

6 ; 

93 
63 

90 
63 

90 
65 

85.4 
60.5 

WALNUT   RIDGE   FAA  AP 

MAX 
MIN 

63 

66 

68 

6  ' 

6  I 

b  ^ 

5  8. 

52 

60 

6  1 

69 

64 

59 

4  9 

46 

73 
47 

71 
59 

60 

84 

69 

69 

87 
68 

65 

84 

62 

64 

66 

7  0 

69 

67 

69 

66 

65 

83.2 
62.9 

WARREN 

MAX 
MIN 

90 
63 

87 
65 

88 
71 

90 

68 

88 
64 

88 

65 

88 
64 

84 

62 

89 
63 

88 
68 

84 
63 

76 
65 

87 
65 

78 
57 

74 
4  9 

78 
51 

86 
58 

89 

65 

86 
69 

90 
65 

86 

67 

8  7 

65 

88 

62 

66 
68 

89 
67 

89 
66 

90 
66 

91 

69 

90 
69 

63 
65 

91 
69 

86.4 
64.4 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

85 
5* 

BO 
62 

79 
61 

79 
64 

81 

63 

78 

56 

78 
62 

73 
51 

74 

52 

72 
54 

6" 

56 

78 
60 

70 
59 

67 
40 

67 
42 

67 
49 

72 
56 

78 
57 

80 
65 

81 
64 

81 

65 

73 
60 

72 
60 

65 
61 

77 
62 

76 
62 

79 
61 

84 

6..' 

85 
67 

81 
65 

80 
65 

76.2 
58.6 

WYNNE 

MAX 
MIN 

B9 
61 

87 
67 

87 
67 

89 

ti  9 

90 
68 

86 

67 

81 

57 

80 

57 

87 

5  6 

88 

62 

85 
66 

79 
68 

84 
68 

79 
53 

69 
43 

77 
45 

78 
54 

85 
63 

86 

59 

82 
68 

67 
69 

85 
61 

85 

60 

82 
65 

85 
66 

83 
64 

86 

67 

91 
66 

89 
70 

82 
63 

86 
65 

64.2 
62.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Stahon 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

.23 

.  26 

.16 

.10 

.14 

.19 

.21 

.22 

.09 

.  2,5 

.15 

.11 

.15 

.2b 

.21 

.14 

.16 

.  18 

.17 

.16 

.  19 

.14 

.07 

.  23 

.04 

.16 

.  13 

.  18 

.20 

.15 

.20 

5.23 

24 

31 

3.1 

22 

20 

32 

31 

26 

18 

47 

46 

20 

22 

55 

21 

19 

27 

31 

40 

33 

22 

28 

22 

25 

24 

22 

25 

22 

23 

17 

29 

857 

.24 

.20 

.18 

.  15 

.30 

.30 

.27 

.24 

.19 

.34 

.22 

.14 

.10 

.29 

.33 

.05 

.  17 

.20 

.22 

.19 

.23 

.18 

.13 

.10 

.26 

.20 

.22 

.21 

.25 

.13 

6.44B 

15 

22 

28 

36 

23 

23 

12 

3 

6 

48 

33 

5 

16 

14 

16 

6 

7 

26 

28 

12 

12 

10 

17 

7 

3 

19 

38 

15 

11 

3 

5 

519 

.28 

.28 

.24 

.22 

.24 

.26 

.32 

.23 

.16 

.23 

.17 

.16 

.09 

.27 

.21 

.19 

.08 

.04 

.  19 

.27 

.21 

.25 

.  10 

.16 

.  14 

.13 

.  18 

.22 

.23 

.28 

.27 

6.30 

39 

35 

76 

SO 

40 

4H 

60 

32 

.IB 

67 

53 

41 

102 

62 

40 

29 

30 

48 

65 

66 

32 

50 

20 

48 

38 

24 

47 

50 

30 

30 

42 

1432 

.22 

.23 

.26 

.38 

.21 

.27 

.25 

.22 

.  10 

.24 

.21 

.12 

.16 

.16 

.25 

.17 

.21 

.22 

.  20 

.21 

.25 

.  16 

.13 

.17 

.14 

.22 

.15 

.21 

.24 

.21 

.18 

6.35 

26 

44 

49 

39 

43 

52 

32 

21 

23 

71 

67 

25 

25 

36 

26 

18 

35 

43 

51 

42 

35 

34 

20 

40 

28 

29 

42 

31 

26 

21 

18 

1092 

.20 

.  10 

.14 

.11 

.15 

.19 

.22 

.05 

.21 

.10 

.19 

.07 

.22 

.09 

.  15 

.19 

.17 

.  19 

.23 

.21 

.13 

.05 

.  18 

.14 

.  12 

.26 

.22 

.19 

.25 

5.05B 

3 

11 

5 

7 

2 

9 

8 

4 

1 

15 

10 

5 

1 

15 

8 

4 

4 

11 

21 

12 

9 

9 

4 

7 

8 

5 

8 

10 

7 

4 

8 

235 

.33 

.15 

.23 

.27 

.24 

.37 

.30 

.34 

.  25 

.46 

.33 

.35 

.38 

.20 

.24 

.34 

.24 

.29 

.22 

.19 

.13 

.  18 

.16 

.28 

.26 

.37 

.36 

.  18 

8.17B 

20 

22 

1  1 

32 

28 

28 

22 

15 

33 

3.3 

24 

18 

25 

28 

20 

13 

31 

23 

34 

25 

21 

17 

12 

31 

19 

20 

31 

20 

21 

42 

25 

744  ! 

.12 

.30 

.  20 

.11 

.36 

.07 

.35 

.21 

.39 

.30 

.16 

.01 

.29 

.21 

.09 

.17 

.  16 

.22 

.17 

.  19 

.27 

.20 

.26 

.04 

.19 

.28 

.21 

.19 

.13 

.  18 

6.23B 

78 

1  14 

94 

41 

60 

48 

56 

28 

142 

162 

67 

28 

38 

35 

27 

32 

87 

109 

72 

53 

35 

110 

27 

41 

82 

27 

101 

20 

43 

19 

1939B 

Blakely  Mountain  Dam 
Hope  3  NE 

Mountain  Home  C  of  En 
Narrows  Dam 
Nimrod  Dam 
Russellville 
Stuttgart  9  ESE 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


Sec  reference  notes  following  Station  Index. 

-  60  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


-  61  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

hi 
C 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

u 

£ 

SPECLAl 

OBSERVER 

OOOI 

94  12 

624 

JAMES  v*  WILLIAMS 

ALIO  * 

006* 

LAMRENCE 

33  54 

91  05 

C 

RUBY  B.  OWENS 

ALUM  FORK 

SALINE 

34  48 

5P 

91 

LITTLE  ROCK  HATERWORKS 

ALY 

■i  i  |( 

93  29 

83* 

C 

RE8A  Y *  SWAIM 

AMI TT   3  NO 

0  1 10 

CLARK 

34  17 

93  25 

0178 

93  25 

265 

8A 

c 

APUN    1  W 

0188 

PERRY 

34  5B 

93  00 

400 

>A 

HOB AR  T    MAT  T  S 

APPLE TON 

POPE 

33  25 

JOHN  A.  JONES 

AJtKADELPMIA 

02  2  < 

CLARK 

34  07 

93  01 

200 

if 

7A 

c 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

023* 

OCSHA 

91  12 

3« 

JOHN  W.    T  R ANN ELL 

V.  86 

94  08 

329 

TP 

7P 

ATHENS 

D30C 

HOMARD 

34  19 

93  58 

960 

ARR A  D.  PARKER 

AUGUSTA 

woodruff 

35  16 

7A 

c 

CECIL  WILLIS 

BALD  KNOB 

■  3*0 

WHITE 

35  IB 

91  34 

230 

6P 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

049  a 

INDEPENDENCE 

35  49 

91  47 

571 

•A 

9A 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

91  38 

277 

5P 

C  H 

JAMES   J«  M1TCHUM 

BE*"  CHEEK  LAKE 

■..St. 

INDEPENDENCE 

34  43 

90  42 

220 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BEAT  Y  LAKE 

ST  FRANCIS 

35  05 

L.   G.  AO AM SON 

BEAVER   1  SE 

.05U 

CARROLL 

36  28 

93  46 

930 

HARVEY  e.  skelton 

BEEBE 

0*30 

WHITE 

35  04 

91  53 

250 

c 

MARVIN  MORRISON 

ECH  GROVF 

053* 

90  38 

296 

8A 

6CCDEV1LLE 

0536 

JACKSON 

35  26 

91  06 

221 

P.  M.  BRECKENR IDGE 

BENTON 

SALINE 

34  33 

6A 

ETTA  C.  BURKS 

BENTONV ILLE 

0586 

BENTON 

36  22 

9*  13 

1295 

6P 

7A 

EARLE  L.  BROWNE 

BERHyvILlE  4  NW 

0616 

CARROLL 

36  26 

93  37 

1150 

c 

DAVID  L.  STIDHAN 

FORK 

0664 

POLK 

93  58 

1100 

7A 

BIG  LAKE  OUTLET 

0676 

MISSISSIPPI 

35  51 

90  08 

228 

N.  w.  DOUGLAS 

BLACK  ROCK 

LAWRENCE 

7A 

LEE  W.  MCKENNEY 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

0764 

GARLAND 

34  36 

93  11 

426 

8A 

8A 

BA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

YELL 

35  06 

93  39 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  S  SM 

■->« 

NEVADA 

33  41 

360 

CATHERINE  WHITE 

BLYTHEV ILLE 

081  fi 

MISSISSIPPI 

35  56 

69  55 

252 

6P 

7* 

H 

IVY   W.  CRAWFORD 

BOONE V  I LLE  6  NM 

LOGAN 

35  12 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE   T  NE 

DB26 

35  13 

93  50 

730 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONE V ILLE  6  NNE 

0B27 

LOGAN 

35  13 

93  54 

610 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE 

0B30 

LOGAN 

35  09 

93  55 

511 

7A 

c 

BOTK 1 N8URG  2 

0842 

VAN  BUREN 

33  39 

92  28 

1200 

c 

MARY  C.  PEARSON 

BOUGH TON 

NEVADA 

33  52 

7A 

IRIS  ELMORE  WICKER 

"'(IT? 

WHITE 

35  25 

91  26 

240 

7A 

MARSHALL  HICKMON 

BRANCH  *  NN 

1887 

FRANKL IN 

35  21 

94  C* 

4  70 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

93  59 

500 

c 

BBInklEy 

0936 

MONROE 

34  53 

91  12 

TP 

C  H 

RICHARO  K.  MEIS 

BUFFALO  TOMER 

i  j!o 

NEWTON 

35  52 

2578 

I A 

BEULAH  F.  FOWLER 

BULL  SHOALS  DAM 

BAXTER 

36  22 

92  34 

4  60 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BURDETTE 

1052 

MISSISSIPPI 

35  49 

89  57 

240 

6P 

G.    A.  HALE 

1102 

92  04 

289 

5P 

CAUCO  ROCK 

1132 

IZAftO 

36  07 

92  08 

400 

auST  IN     -  HAM  IS 

CAMDEN  1 

OUACHI Ta 

33  16 

5P 

7A 

LEONARD  B.  DILHORTH 

CAMDEN  2 

1154 

33  35 

92  51 

155 

c 

EDITH  Z.  LEHMAN 

CARLISLE   1  SW 

1224 

LONOKE 

3*  47 

91  45 

235 

8A 

JOHN  L.  T AIT 

CARPENTER  DAM 

1238 

MONROE0 

93  01 

405 

c 

CLARENDON 

1442 

3*  *1 

172 

6.   F ,  NORTHERN 

CLARKSV ILLE 

35  28 

6P 

6P 

DR.    IRVING  T.  BEACH 

CLINTON 

1492 

VAN  BUREN 

35  35 

92  28 

510 

EARL  8.  RI0D1CK 

COMBS  J  SE 

1574 

MADISON 

35  48 

93  48 

1400 

c 

MAUDE  C.  BRASHEARS 

1582 

93  18 

2166 

c 

COMMA Y 

1596 

FAULKNER 

35  05 

92  28 

116 

SP 

H 

CLARENCE    S.    M I L  L  1  AM 

CORNING 

36  24 

7A 

C  H 

l AURA  POLK 

COVE 

1666 

POLK 

34  26 

9*  25 

1050 

JOE  C.  ALLEN 

CROSSE TT  7  S 

1730 

ASHLEY 

33  02 

91  56 

175 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

1750 

92  25 

380 

7A 

BILL  IE.  JO  YOUNG 

CUMMINS  FARM 

1768 

LINCOLN 

34  05 

91  IS 

176 

*p 

CUMMINS  PRISON  FARM 

DAISY 

PIKE 

34  14 

7A 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

1829 

FAULKNER 

35  22 

92  25 

705 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

1634 

YELL 

35  03 

93  24 

370 

?A 

J.  A.  MOUDY 

DANVILLE  SCS 

1835 

YELL 

93  24 

3  70 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1838 

YELL 

35  13 

330 

IP 

GERALD  GOOD  I ER 

DC  QUEEN 

SEVIER 

34  02 

w 

7A 

H 

0.  TUCKER  VASSER 

DERMOTT 

1960 

CHICOT 

33  31 

91  26 

140 

L.  M.  WILSON 

DCS  ARC 

1968 

PRAIRIE 

34  58 

91  10 

204 

JM 

7A 

C.  J.  R1STER 

DEVILS  KNOB 

1982 

JOHNSON 

35  43 

93  24 

2350 

5P 

7A 

CORNELIA  H  DICKEY 

DUMAS  1  ESE 

2148 

DESHA 

33  53 

91  29 

162 

6P 

7A 

H 

TRAVIS  C.  KEAHCY 

DESHA 

33  53 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

*CL  DORADO   FA A  AI»BORT 

2300 

UNION 

33  13 

92  46 

252 

H  1  P 

N10 

c  H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUREKA  SPRINGS 

2356 

CARROLL 

36  24 

1465 

*e 

C  H 

MABEL    Fa  SPRAY 

EVENING  SHADE  NC 

2366 

91  3T 

490 

7A 

FAYFTTEVILLE 

2442 

MASHI NGTON 

36  05 

94  10 

1370 

TP 

CHARLES  F.  FORO 

FAYETTEVJLLE  FAA  AP 

iVd 

MASH  1 NGT  ON 

36  00 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEV1LLE  EXP  STA 

MASH I NGTON 

36  06 

94  10 

12  70 

9  p 

I  p 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FIIPPIN  FAA  AIRPORT 

2528 

MARION 

36  18 

92  36 

MID 

M  i  0 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCY 

fOAOYCE  6  M 

2540 

92  31 

280 

SP 

SP 

FOREMAN 

2544 

LITTLE  RIVER 

33  43 

94  24 

400 

c 

LESLIE   P.  CALLENS 

FORRE  ST  CITY 

ST  FRANCIS 

35  01 

c 

THOMAS  A.  MOORE 

FORT   '.m|Th  MB  AIRPORT 

;  *>  7  '* 

SEBAST IAN 

35  20 

94  22 

458 

MID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  MATER  PLANT 

2578 

CRAMFORD 

35  39 

793 

iP 

JAMES  L.  CRISTEE 

FULTON 

2670 

HEMPSTEAD 

93  4  8 

260 

8A 

•EORGETOwN 

2760 

WHITE 

35  07 

91  26 

200 

BESSIE  E?  AKERS 

GILBERT 

SEARCY 

35  59 

6P 

7A 

C  H 

C.   ELI  JORDAN 

6LCNMOOD 

:a<.2 

PIKE 

34  19 

93  31 

547 

6* 

WILLIAM  F.  SEVIER 

WAVFLLY  l  ESE 

2922 

YELL 

34  52 

93  39 

498 

7A 

WILLIE  PENDERGRASS 

OlAVETTE 

2930 

94  28 

1250 

SS 

SS 

GLENN  S*  JUSTICE 

SftCEN  forest  A  ESE 

2946 

CARROLL 

36  18 

93  22 

1300 

GREENBRIER 

FAULKNER 

35  14 

BA 

MARVIN  C.  CANTRELL 

GREENWOOD 

2976 

SEBASTIAN 

35  13 

94  15 

518 

OOROTHY  M.  SEEN 

CURDON  1  E 

3074 

CLARK 

33  54 

ROY  S.  RO&BS 

HAMBURG 
HARDY 

3088 

177 

SP 

3132 

SHARP 

36  19 

91  29 

362 

c 

THERESA  DONALDSON 

MARR I  SON 

BOONE 

36  14 

93  07 

1150 

7A 

BEA  GRAY  BEENE 

HCBER  SPRINGS  1  NE 

1  2  2  8 

CLEBURNE 

35  32 

92  01 

525 

LESTER  B.  LOGAN 

HEBER  SPRINGS  3  SH 

3230 

CLEBURNE 

35  28 

WAYNE  STARK 

HECTOR 

3235 

555 

7A 

MRS.  BOBBY  A*  BRYAN 

HELENA 

3242 

PHILLIPS 

34  32 

90  35 

200 

(,P 

7A 

CHARLEY  M»  FR10OELL 

HENDERSON   2  N 

BAXTER 

36  22 

92  16 

7A 

LUCY  A.  BENT  2 1EN 

HOPE  1  NE 

3428 

HEMPSTEAD 

33  43 

379 

|  A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

HOPPER 

3438 

MONTGOMERY 

34  22 

TA 

AVADELLE  WHI SENHUNT 

HORATIO 

3442 

6A 

ELI2ABETH  W.  FRIOAY 

MOT  SPRINGS  1  NNE 

GARLAND 

3*  31 

93  03 

710 

IP 

W 

H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

MUNTSV ILLE 
MUTT  1 G  DAM 

MADISON 

36  05 

MAY  PEARL  MARKLEY 

J  J  s  S 

UNION 

33  02 

92  05 

60 

8A 

[ 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

■  SB* 

LITTLE  RIVER 

33  35 

300 

6A 

W.   E.  MCDOWELL 

JASPER 

TA 

JESSIEVILLE 

1704 

GARLAND 

3*  42 

93  04 

730 

!* 

LURA  a.  SYKES 

J0NES8ORO 

1  fit 

CRAIGHEAD 

35  50 

90  42 

349 

f,P 

H 

BENEDICTINE  SISTERS 

KEISER 

MISSISSIPPI 

35  41 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SCO 

3862 

LONOKE 

34  36 

92  00 

230 

R.  A.  WALLER 

KINGSlanO  3  SSE 

|  -  M 

92  16 

214 

C 

LAKE  CITY 

i  vaa 

CRAIGHEAD 

33  49 

90  26 

230 

^» 

TRESSA  ST.  CLAIR 

LAKE  maumellE 

4010 

PULASKI 

34  51 

92  28 

303 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LAMAR  2  Sm 

,.  19 

JOHNSON 

35  26 

93  25 

550 

C 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

L ANGLE  y 

406G 

PIKE 

34  19 

93  51 

796 

7A 

MABEL  L*  FORRESTER 

LEAD  HILL 

BOONE 

36  24 

92  54 

710 

ss 

CLAY  A.  CLARY 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

CRAWFORD 

94  19 

•A 

IDA  G*  RAMEY 

LEOLA 

4134 

GRANT 

34  10 

92  35 

261 

J.  R.  RHODES 

'LITTLE  ROCK  MB  AIRPORT 

4248 

PULASKI 

34  44 

92  14 

257 

HID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LUKE  ROCK  F|LT  PLANT 

4250 

PULASKI 

34  44 

92  19 

512 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 

43B6 

NEWTON 

35  46 

93  05 

2007 

LOLA  1.  DOLLAR 

MADISON 

4526 

ST  FRANCIS 

33  00 

90  43 

215 

7A 

JAMES  C.  HODGES 

MAGNOLIA  3  N 

4548 

COLUMB I  A 

33  19 

93  14 

319 

6P 

EARL  E.  GRAHAM 

MAGNOLIA  5  N 

kiiz 

C0LUM6 1  A 

33  20 

93  13 

C 

SM  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

MALVERN 

»562 

HOT  SPRING 

34  23 

311 

;p 

5P 

RADIO  STATION  KBOK  v 

I  COD1:     I.  ARKANSAS    2.  MISSISSIPPI    3.  OUACHITA    4.  ID    5.  SAIKT  PBAKCIS    6.  SALIHK    7.  WHIT! 


1 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  1 

u 

£ 

!  5 
5 

1 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

Lg 

SPECIAL 

v-/ DOLn  V  Ln 

MAMMOTH  SPRING 

FULTON 

!» 

JOHN  H.  MCKEt 

MAR  I  ANNA  2  S 

LEE 

14  44 

90  46 

214 

(.i 

11 

c 

H 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MARKED  TREE 

mi 

POINSETT 

35  32 

90  25 

229 

M 

JOHN   F.  SHEARON 

MARSHALL 

SEARCY 

35  54 

92  36 

MINNIE   HO R TON 

MARVELL 

,t>7f 

34  33 

ERNEST  M.  PUCKETT 

MAUMEE 

SEARCY 

36  03 

MELBOURNE 

4741 

I2AR0 

36  04 

91  54 

61( 

]* 

IVAN  L.  SMRADER 

POLK 

14  15 

94  15 

1207 

(.f 

c 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 

MONT ICELLO  1  S 

6901 

DREW 

13  35 

91  48 

RADIO  STATION  KH8M 

MONTROSE 

ASHLEY 

31  19 

ARK   POMER  AND  LIGHT  CO 

MOROBAV  LOCK  AND  DAM  8 

,-«»- 

CALHOUN 

33  19 

'  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORA  I L  TON 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cl imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
pock,   Arkansas,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and   letters   following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall   and  heating  degree  days  for  the  preceding  1?  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of   this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the   Index,   but   for  which  data  are  not   listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too   late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,   as  used   in  "Cl ima tological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation   is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations  taken  at   the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations   are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

Fntries  of  snowfall   in  the  "Cl ima to  logic al   Data"  Table  and   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and   in   the  seasonal  snowfall   table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground   include  snow,   sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfsll  and  Snow  on  Ground"  Table 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight   saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index   the  letters  C,   H,   and  J  in  the  "Special"   column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C       Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H       "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data   in  any  month   indicates  no  snowfall   and/or  snow  on  ground   in  that  month. 
J       "Supplemental  Data"  Table. 


Other  Reference  Notes 


No  record   in   the  "Cl imatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is   indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in  the  annual   issue  of  this  publication. 

No  record   in  the  "Daily  Precipitation"  Table,   "Evaporation  and  Wind"  Table.   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

4       And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*        Amount    included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

tt       Thermometers  are  generally  exposed   in  a  shelter   located  a  few  feet   above  sod-covered  ground;   however,    the  reference  indicates  that  the 
t  her mo me  ters  a  re  exposed  in  a  shel ter   loca  ted  on  t  he  roof  of  a  building. 
//       Gage  is  equipped  with   a  windshield. 

AR       This  entry   in  time  of  observation  column   in  Station   Index  means  after  rain. 
AM       Data  based  on  observational   day  ending  before  noon. 
B       Adjusted   to  a   full  month. 

D       Water  equivalent  of  snowfall   wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of   1   inch  water  equivalent   to  every  10   inches  of  new  snowfall. 
M       One  or  more  days  of  record  missing;   if   average  value   is  entered,   less  than  10  days  record   is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for   this  station,   have  been  adjusted  to  represent   the  value  for  a  full  month. 
R       Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts  to  be  published   later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS       This  entry   in  time  of  observation  column   in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 
T       Trace,   an  amount  too  small    to  measure. 
V       Includes  total   for  previous  month. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government   Printing  Office,    Washington   25,    D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CL I MATOLOG I C AL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found   in  the  latest   issues  of  Local  C 1 ima tological  Data  Annual,  obtained  as   Indicated  above,  price 

15  cents. 
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See  reference  notes  following  Station  Index. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
JUNE  1959 


Temperature 


Slarion 

v  E 

2  § 
*  J 

«  e 

S  6 
>  | 

> 

s 

| 

c  £ 
3  S 
6  £ 

u-  (- 

sT 
x 

o 

5 
I 
-1 

o 

o 
J 

Q 

No  of  Dan 

Total 

S    c  I 

|  2  5 
See 
q  ;  i 

? 

i 

No  ol  Oiyi 

Mm 

£ 

1  i 
-  o 
1  i 

o 

• 

i 
s 

2 

5 
X 

5 
° 

1 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BR  I NKL  EY 

87.6 

68.  1 

77.9 

- 

0.8 

96 

30 

57 

15 

0 

! * 

o 

n 

4 .  76 

1  .40 

2.14 

23 

.0 

0 

6 

3 

2 

OES  ARC 

AM 

86.  1 

65.3 

75.  7 

94 

30 

56 

15+ 

0 

L 

6.40 

2  .40 

9 

.0 

0 

6 

5 

2 

88.  1 

68.5 

78.3 

- 

0.5 

97 

29 

60 

4 

0 

1 ; 

J? 

2.39 

-  .61 

1.0S 

12 

.0 

0 

3 

2 

1 

86.1 

66.0 

76  •  1 

95 

30 

57 

15+ 

0 

o 

4.83 

1.45 

23 

.0 

0 

3 

3 

MAR IANNA  2  S 

88.  1 

66. 6M 

77. 4M 

1  .4 

95 

30  + 

0 

0 

2.05 

.94 

1  .07 

9 

.0 

0 

4 

1 

1 

SAINT  CHARLES 

AM 

87.9 

66.9 

77.4 

97 

30 

57 

15 

0 

1 1 

o 

o 

o 

1  .14 

,61 

9 

.0 

0 

2 

1 

0 

STUTTGART 

88.1 

68.7 

78.4 

0.8 

95 

30+ 

60 

1  5+ 

0 

o 

o 

2.93 

-     ,  ^  5 

1.04 

2  3 

.0 

0 

5 

3 

1 

STUTTGART   9  ESE 

AM 

86.0 

66.7 

76.4 

94 

30 

58 

15+ 

0 

7 

o 

o 

2.00 

.  92 

9 

.0 

0 

4 

1 

0 

WYNNE 

87.  1 

64.9 

76.0 

94 

30+ 

55 

3 

0 

10 

0 

0 

0 

4.  14 

1.13 

23 

.0 

0 

6 

4 

1 

D I V  I S I  ON 

77.1 

1  . 6 

3.40 

,17 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

M 

66.9 

M 

57 

15 

i? 

4.55 

1  .30 

4 

.0 

0 

8 

4 

2 

DE  QUEEN 

88.6 

66.6 

77.6 

95 

30+ 

56 

16+ 

0 

_ 

4.51 

.93 

5 

.0 

0 

9 

3 

0 

DIERKS 

HOPE  3  NE 

AM 

85.  1 

65.6 

75.4 

3.7 

93 

19 

56 

15 

1 

n 

8.88 

5.61 

4.03 

9 

.0 

0 

a 

5 

2 

MOUNT  IDA 

85.  8 

64.0 

74.9 

1  .6 

93 

30 

50 

1  5 

0 

4.99 

1.51 

1  .01 

23 

.0 

0 

7 

6 

1 

NARROWS  DAM 

AM 

87.3 

63.1 

75.2 

96 

1  8 

53 

1  5 

0 

7.01 

1.39 

24 

.0 

0 

10 

5 

3 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

AM 

84.  7 

65.  1 

74.9 

92 

19+ 

59 

1  5+ 

o 

4 

0 

0 

0 

9.79 

2  .09 

24 

.0 

0 

11 

7 

6 

OKAY 

88.6 

66.7 

77.7 

_ 

1  .6 

95 

18 

56 

1  5 

0 

16 

0 

0 

0 

5.99 

2.83 

1  .02 

1 

.0 

0 

10 

S 

1 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

R  /  / 

86.  5 

68.5 

77.5 

2  .4 

94 

1 8 

60 

1  s 

o 

11 

0 

0 

0 

5.57 

1.72 

1.90 

4 

.0 

0 

8 

5 

1 

DIVISION 

76.2 

- 

2.0 

6.41 

3.15 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

» 

ARKADELPHIA 

85.4 

66.5 

76.0 

93 

30 

57 

15 

0 

g 

o 

Q 

5.22 

1.68 

2.00 

9 

.0 

0 

7 

2 

CAMDEN  1 

87.5 

66.5 

77.0 

2.6 

94 

29 

58 

15 

0 

o 

o 

o 

6.08 

3.15 

3.80 

9 

.0 

0 

6 

3 

1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

85.9 

67.5 

76.7 

3.6 

94 

30 

59 

1  5 

0 

J  I 

o 

o 

o 

8.05 

5.25 

4.12 

8 

•  0 

0 

7 

4 

2 

FORDYCE   6  W 

M 

M 

M 

Q 

n 

o 

.0 

0 

MAGNOLIA   3  N 

87.6 

65.2 

76.4 

3.6 

94 

30+ 

58 

6 

0 

15 

0 

0 

0 

4.39 

1.45 

1.68 

5 

.0 

0 

5 

S 

2 

PRESCOTT 

87.7 

66.6 

77.2 

3.0 

95 

30 

58 

15  + 

0 

15 

0 

0 

0 

10.22 

6.92 

5.00 

9 

•  0 

0 

9 

5 

5 

WARREN 

88.0 

67.0 

77.  5 

_ 

2.7 

97 

30 

57 

15 

0 

12 

0 

0 

0 

2.76 

.91 

9 

.0 

0 

4 

3 

0 

D I V  I  S I  ON 

76.8 

- 

2.7 

6.12 

2.94 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

87.7 

65.7 

76.7 

2.2 

94 

29 

57 

21  + 

0 

12 

0 

0 

0 

5.19 

1  .96 

2  .03 

1  1 

.0 

0 

a 

4 

1 

CUMMINS  FARM 

88.2 

66.6 

77.4 

96 

30 

57 

15 

0 

13 

0 

0 

0 

2.20 

1.41 

1  1 

.0 

0 

3 

2 

1 

DUMAS  1  ESE 

89.  1 

65.5 

77.3 

3.1 

97 

30  + 

55 

15 

0 

16 

0 

0 

0 

1.26 

-   1  .90 

.62 

12 

.0 

0 

3 

1 

0 

MONT ICELLO  3  S 

87.0 

66.4 

76.  7 

99 

29 

55 

15  + 

0 

11 

0 

0 

0 

1.37 

.59 

5 

.0 

0 

2 

0 

PINE  BLUFF 

86.8 

67.9 

77.4 

2.7 

95 

30 

60 

4+ 

0 

10 

0 

0 

0 

4.  19 

1.18 

1.57 

11 

.0 

0 

4 

3 

2 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

87.4 

66.3 

76.9 

96 

30 

57 

15 

0 

l? 

0 

0 

0 

3.79 

1.60 

11 

.0 

0 

* 

3 

2 

PORTLAND 

86.  5 

66.7 

76.6 

2.8 

94 

24 

60 

1  5 

0 

B 

0 

0 

0 

3.46 

.39 

.80 

5 

.0 

0 

6 

4 

0 

DIVISION 

77.0 

2.6 

3.07 

-  .06 

.0 

Precipriairon 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:     99°  on  the  29th  at  Montlcello  3  S 
Lowest  Temperature:     46°  on  the  3d  at  Eureka  Springs 
Greatest  Total  Precipitation:     15.01  inches  at  Alum  Fork 
Least  Total  Precipitation:     1.14  inches  at  Saint  Charles 
Greatest  One-Day  Precipitation:     7.20  inches  on  the  9th  at  Alum  Fork 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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.24 

CUMMINS  FARM 

2.20 

T 

.23 

.56 

1.41 

DAISY 

6.68 

.04 

.10 

T 

.20 

1.23 

.15 

.05 

1.07 

DAMASCUS 

7.67 

1.92 

T 

.13  2.40 

1.00 

T 

.  76 

DANV I LLE 

4.95 

06 

•  18 

DARDANELLE 

7.96 

.99 

.06 

.15 

.02 

2.91 

1.07 

.30 

1.19 

DE  QUEEN 

4.51 

.46 

.13 

.93 

.07  .32 

.24 

.  76 

DERMOTT 

.26 

.  32 

.60 

DES  ARC 

6.40 

T 

.06 

.04 

2.40 

1.37 

.63 

T 

DEVILS  KNOB 

OIERKS 

DUMAS    1  ESE 

1.26 

.03 

.0  1 

T 

.26 

.29 

.62 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

■  53 

T 

1  .  79 

.45 

T 

4.12  .19 

T 

.03 

EUREKA  SPRINGS 

4.30 

.50 

T 

.0  1 

.48 

.26 

1.63 

EVENING  SHADE    1  NE 

3.65 

T 

1.14 

.98 

.  1  7 

.06 

FAYETTEVILLE 

3.10 

1  .  10 

T 

.08  .60 

1.26 

FAYETTEV I LLE   FAA  AP 

3.68 

1.80 

T 

T 

.09  .36 

1.30 

•  01 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

.95 

T 

T 

.02  1.15 

T 

1  .05 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

3.51 

.46 

T 

1.08  1.14 

.15 

.20 

.02 

FORDYCE   6  W 

FORT    SMITH  WB  AIRPORT     R / / 

5.70 

2.93 

T 

.03  .40 

T 

.65 

.05 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

4.91 

1.44 

.07 

.03 

.  16 

.24 

1.49 

FULTON 

6.  57 

1.10 

.16 

1.48 

1.37 

.39 

.27 

.69 

GEORGETOWN 

6.53 

.20 

T 

2.2C 

1.75 

.60 

GILBERT 

4.75 

1  50 

02 

GLENWOOD 

6.02 

.10 

.51 

.21 

■02  1.17 

1.39 

.02 

.80 

GRAVELLY  2  ESE 

6.27 

1.39 

.04 

T 

.51 

.17 

.09 

1.88 

GRAVETTE 

3.26 

.91 

T 

.18 

T 

.88 

GREEN  FOREST   4  ESE 

7.05 

T 

2.09 

* 

1.67 

GREENBRIER 

6.10 

U10 

2  65  *85 

*30 

GREENWOOD 

4.44 

1  .60 

.80 

1  .40 

GURDON   3  E 

8.78 

1.23 

.38 

•  19  2.57 

•  48 

2.38 

.38 

HAMBURG 

3.97 

.26 

•  09 

1.89 

1*40 

.06 

.  18 

HARRISON 

8.57 

2.79 

.08 

1.6? 

1.02 

.05 

1.43 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

5.95 

.17 

.01 

HECTOR 

7.22 

1  .90 

.02 

.  10 

■41  3.00 

1.12 

HELENA 

2.39 

.40 

.04 

T 

.81 

1.05 

HENDERSON  2  W 

4.32 

.16 

.14 

.02 

1.61 

•  56 

.33 

.04 

HOPE  3  NE 

8.88 

T 

.43 

.06 

1.56 

4.0: 

.56 

.77 

.81 

HOPPER 

6.72 

HORAT  10 

7.35 

.77 

1.01 

.25 

.05 

2.15 

.81 

HOT  SPRINGS    1  NNE 

8.89 

.63 

.01 

1.  19  4.41 

.36 

.76 

.36 

HUTTIG  DAM 

3.74 

•  04 

.51 

1.23 

.15  1.18 

.55 

INDEX 

5.26 

1  .60 

1.48 

.  L( 

.10 

.70 

JASPER 

8.55 

2  37 

1  62 

JESS  I EV ILLE 

10.07 

.45 

.07 

T 

T 

2.95 

2.83 

.47 

1.60 

JONESBORO 

3.71 

-09 

.02 

1.26 

.50 

■  27 

KEISER 

5.06 

•  06 

.01 

.71 

2.06 

1.21 

KEO 

4.63 

.04 

T 

.05 

1.24  .61 

1  .00 

.08 

.07 

LAKE  CITY 

1  •  80 

.21 

LAKE  MAUMELLE 

6.87 

.33 

.12 

2.95 

1.51 

.51 

LANGLEY 

5.92 

T 

.24 

.05 

.55 

1.23 

.18 

.16 

1.34 

LEAO  HILL 

6.51 

•  89 

1.65 

.68 

.70 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

3.  1? 

1.55 

.08 

T 

.04 

.79 

LEOLA 

4.42 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 

6.  It 

.17 

T 

T 

.04 

.93  .9S 

1.40 

.17 

.32 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

5.9£ 

.22 

T 

1.55  .7C 

1.30 

.17 

.32 

LURTON 

7.91 

.50 

.  1  3 

.08 

•12  2.3C 

.75 

1.65 

MADISON 

.20 

.01 

.04  1.0' 

.11 

.  12 

MAGNOLIA   3  N 

4.3S 

.52 

.02 

1.68 

1.0C 

•  02 

.54 

MALVERN 

7.8* 

.31 

T 

T 

T 

1.60  1.2S 

•  35 

.55 

1.94 

MAMMOTH  SPRING 

5.6" 

.10 

1.32 

.70 

•  07 

.43 

MAR  I  ANNA  2  S 

2.05 

T 

T 

T  1.0" 

T 

.10 

MARKED  TREE 

3.7" 

.10 

T 

.55 

1.60 

.74 

.19 

MARSHALL 

3.5( 

.55 

.04 

1.3C 

•  44 

MARVELL 

U3S 

UK 

.10 

MELBOURNE 

1.7C 

.24 

.7( 

.26 

MENA 

3. 25 

.31 

•05 

.27 

.  U 

.22 

T 

.93 

MONT ICELLO  3  S 

US" 

.59 

.27 

.51 

MOROBAY  LOCK   AND  DAM  8 

e.6i 

.47 

T 

1.62 

5.5« 

Day  of  month 


16     17  18 

19  20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26  27 

28 

29  30 

.64 

.07  T 

2 

.05 

.08 

•  37 

.25  1 

.00 

.05 

.58 

.  3* 

T03 

16 

T  .01 

.12 

,  4  9 

T 

.17 

.20 

.15 

.  12 

.11 

.21 

.  16 

•  15 

.07 

.  10 

T  1.03 

.53 

.10 

.25 

T 

1.40 

* 

•  J* 

*  10 

T 

•  93 

•  32 

no 

•  03 

•  64 

.01 

.05 

.70 

.17 

.04 

.60 

.33 

.42 

.  a  7 

.20 

.49 

.65 

.12 

T 

.0* 

.08 

.18 

.40 

*  13 

1  24 

20 

T 

T 

•  26 

.60 

.12 

T          .  10 

.06 

,89 

.23 

•  41 

.05  .03 

T 

T 

•  33 

•  24 

T 

T 

.43 

T 

*03 

.27 

.27 

•  69 

.23 

■  12 

2.14 

■OA 

.78 

.07 

•  AO 

.03 

.15 

T 

2.25 

.  IV 

T 

.20  .01 

.17 
T 

.32 

.03 

2.43 

T*3 

.91 

.  4  9 

T 

,23 

1.45 

.36 

.81 

.19 

.82 

.  1 1 

1.26 

.61 

.10 

.63 

26 

2B 

.46 

T 

T 

.17 

.10 

.52 

.32 

.13 

.98 

I  .  3  3 

*  *° 

•  63 

10 

.10 

,50 

.10  .08 

.56 

.16 

.32 

•  23 

•08  .13 

•  45 

.02 

.39 

•  45 

•  90 

*20  05 

•  70 

.96 

.76 

16 

.76 

.  l  e 

•  02 

•  35 

19 

.02 

.10 

■  26 

.90 

.04 

.0  1 

.01 

.03 

•  05 

T 

•  08 

.02 

T  38 

•  01 

01 

06 

T 

.16 

T 

.28 

T 

.20 

.97 

.14 

.33 

T 

•  62 

.34 

•  56 

.  1 1 

r 

*4i 

T 

.58 

1  .20 

.17 

.09 

•  04 

.01 

.40 

.12 

.07 

T 

.31 

1  .04 

T 

1.47 

•  39 

*  )7 

1.19 

.05 

*02 

.52 

•OA 

.25 

.95 

.64 

.72 

.09 

T 

.18 

.07 

•  06 

.75 

2.22 

.75 

.03 

■  55 

•  12 

T 

•09 

.26 

•  40 

04 

•  39 

.05 

.61 

•  90 

.17 

.25 

.58 

1.53 

*?i 

I 

.07 

.07 

.  74 

•  16 

13 

* 

.90 

•  01 

.21 

•  20 

.48 

.05 

•  21 

.19 

.16 

1.22 

T 

•  02 

.23 

?? 

•  0 

•  2* 

•  52 

01  12 
*  * 

05 

1.45 

19 

T 

.0<i 

.40 

T 

1  .4C 

* 

1.24 

,4c 

.  49 

1  .87 

.42 

.it 

T 

.30 

1.16 

•  01 

•  66 

*  ? 

1.23 

.04 

.23 

.  42 

.07 

1*2! 

* 

T 

•  7( 

*69 

.02 

.5? 

1.07 

•  5 

.02 

.11 

.4 

2*1" 

.25 

.05 

.44 

.4 

T 

■01 

.53 

T 

.4 

T 

•  71 

1 

.10 

.01 

.07 

•  3 

.92 

•  1 

.10 

.24 

T 

•  44 

.58 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

1  | 

2  1 

3 

4 

5  |  6 

7  |  8 

9 

10 

11 

12 

•IORR  IL  TON 

6.35 

T 

T 

3.20 

•  45 

1.05 

<OUNT  IDA 

A. 99 

.65 

.11 

.07 

•06 

•  66 

•  54 

.02 

.89 

MOUNT  MAGAZINE 

6*19 

1.35 

2.10 

1.36 

2.35 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

3.91 

.63 

1.13 

1.39 

.06 

A. 4* 

.11 

.59 

T 

T 

2.30 

.31 

.07 

■  04 

4.43 

1*  63 

•  36 

•  31 

4ULBERRV  6  NNE 

4.02 

1.30 

T 

T 

■  40 

•  15 

•  67 

NARROWS  DAM 

7.01 

.23 

.08 

.23 

•  34 

1.24 

.58 

■  98 

1  .30 

HASHV 1 LL  E  PEACH  SUBS  T  A 

9.79 

1.42 

.17 

1.03 

.83 

•  27 

1  *09 

1  .00 

NATHAN  *  WNW 

7*27 

.45 

.62 

.04 

1.14 

.26 

•  69 

.69 

4EWHOPE    3  E 

5.39 

" 

.36 

•  67 

1 .00 

•  30 

.45 

NEWPORT 

.03 

T 

•  69 

1 . 36 

•  03 

N1MROD  DAM 

5,52 

.52 

.20 

3.20 

1.25 

ODELL   3  N 

2*09 

.80 

.04 

•  20 

ODEN  2  W 

4.22 

.44 

.05 

.04 

•  20 

.27 

•  31 

T 

.  '  60 

5. 99 

1 .02 

•  60 

•  90 

•  09 

.  18 

.25 

.21 

.84 

3SCE0LA 

3*36 

.20 

•  1  7 

.  90 

1.30 

0WEN5VILLE 

7.99 

.46 

•  20 

T  T 

T 

1*90 

1*43 

.33 

2.21 

OZARK 

2.92 

1.05 

.02 

.13 

.34 

.11 

•  03 

.90 

OZONE 

9.05 

1.07 

.12 

.04 

T 

2.34 

.  36 

.  10 

2*46 

*AftAGOULD  RADIO  KDRS 

1.54 

T 

.  77 

•  26 

6.00 

U37 

•  13 

.  14 

.66 

.03 

T 

3.32 

»APX  IN  2  H 

2*49 

1.05 

•  36 

•  56 

PARKS 

2.45 

•  45 

.75 

.45 

.80 

'ERR YV I LL  E 

8.  76 

.89 

.58 

2.60 

1.49 

.39 

1.97 

*INE  BLUFF 

4.19 

.02 

1*37 

1.37 

.85 

3.79 

.08 

T 

T 

.75 

1.21 

T 

1*60 

T 

>INE  RIDGE 

3.79 

.23 

.05 

.10 

.46 

.40 

.48 

1.07 

POCAHONTAS  1 

2.25 

.60 

•  65 

PORTLAND 

3.46 

T 

.60 

T 

•  35 

.47 

•  56 

•RESCOT  T 

10.22 

1.08 

*  10 

5  .00 

.48 

1.08 

1.03 

2.90 

.14 

T 

■  92 

WGERS 

3.44 

•  99 

.06 

•  54 

•  38 

•  65 

RUSSELL  V  I  L  L  t 

7.35 

1.03 

•10  .02 

•  64 

2.71 

•  12 

•  23 

•  70 

saint  Charles 

1.14 

.05 

•  03 

•  61 

T 

•  03 

•  40 

SAINT   FRANC  I 

2  04 

.35 

.27 

•  45 

.17 

SALEN 

3.21 

•  15 

1*45 

•  30 

•  51 

SEARCY 

4.50 

.65 

T 

1.95 

•  47 

.  12 

SHERIDAN  TOWER 

5.12 

•  35 

• 

2.95 

.  1  7 

•  25 

SHIRLEY 

5.25 

•  02 

.21 

*>T 

1.45 

•  68 

•  29 

S I  LOAM  SPR ] NGS 

2.51 

•  73 

•  03 

T 

.05 

•  26 

.61 

SPARKMAN  4  £ 

7.47 

•  42 

2.90 

.40 

2>  10 

•  90 

STAMPS 

5.04 

.36 

•  66 

1.45 

T 

«93 

.03 

T 

.67 

STAR  CITY  2  S 

1.88 

T 

T 

.16 

T  T 

.59 

•  95 

.16 

STEVE 

4.98 

.65 

1.70 

1*11 

1.52 

STUTTGART 

2.93 

.28 

STUTTGART   9  ESE 

2.00 

T 

.92 

•  05 

.22 

SUBIACO 

5.00 

1.16 

T 

•  15 

.46 

.07 

•  23 

2.08 

TAYLOR 

4.34 

■  93 

.17 

1*01 

•  36 

.52 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  R// 

5.57 

.56 

•  18 

1.90 

.09  T 

.40 

.02 

.58 

TURNP IKE 

8*63 

66 

2.91 

.54 

T 

•  06 

.33 

.  18 

.78 

MLNUT  GROVE  2  NME 

5.19 

.13 

3.  10 

WALNUT   RIDGE   FAA  AP 

2.47 

.09 

T 

.67 

.45 

T 

WARREN 

2.76 

•0* 

T 

.02 

.06 

.91 

•  66 

.43 

.01 

WASHITA 

6.60 

.70 

.65 

1.00 

.05 

1,50 

WHITE  ROCK 

4.51 

1.00 

.75 

.25 

.55 

WH1TECLIFFS 

6.05 

T 

.47 

.25 

T 

•  93 

.20 

•  20 

.65 

.70 

WYNNE 

4.14 

•  96 

T  T 

.97 

•  30 

YELL V  ILL E 

5.17 

.35 

.27 

•  01 

1.15 

.77 

.87 

.45 

Day  of  month 


13     14  15 


.70 
.S» 
1*39 


1  .01 
1.99 


1.50  .33 
.07  .06 
.53  1.20 


1.20  .03 
1.43  1.20 
1.13  .36 


25     26     27     28     29  30 


1m  r.f.r.ac.  not*.  ("Ilotlni  It. I 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  1958-1959 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

Ma 

June 

Tota 

ABBOTT 

- 

- 

5.5 

1.0 

- 

AL ICIA 

- 

T 

T 

1.5 

- 

ALUM  FORK 

ALY 

- 

- 

- 

- 

AMITY   3  NE 

T 

4.0 

- 

- 

ANT01NE 

- 

- 

_ 

APL 1 N    1  W 

T 

4.8 

.8 

T 

5. 

ARKADELPH1A 

3.5 

3. 

ARKANSAS  CITY 

ASHOOWN 

3.0 

3. 

ATHENS 

4.0 

T 

AUGUST  A 

T 

T 

T 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

- 

3.5 

- 

T 

_ 

BATESVILLE   L   AND  0   NO  1 

2.0 

4.0 

.3 

1.0 

7. 

BEAT Y  LAKE 

T 

4.0 

T 

.4 

BEAVER   1  SE 

6.6 

3.1 

2.6 

- 

- 

BEECH  GROVE 

2.0 

** 

8* 

BEEDEVILLE 

2.0 

BENTON 

T 

8.0 

.5 

8. 

BENTONV I LLE 

5.5 

- 

5.0 

2.5 

T 

_ 

BERRYVILLE   4  NW 

8.5 

" 

- 

- 

BIG  FORK 

BIG  LAKE  OUTLET 

z 

T 

.3 

.  7 

T 

z 

BLACK  ROCK 

- 

T 

_ 

_ 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

6.5 

6. 

BLUFF  CITY  3  SW 

- 

- 

' 

□  1   vT  UFU  I  1  1  C 
BL T 1 nt ¥ ILLt 

T 

1.0 

BOONEV I LLE 

1.5 

5.5 

T 

T 

7. 

BOUGHTON 

- 

BRADFORD 

- 

3.5 

.5 

1  .  5 

_ 

BR1NKLEY 

T 

4.0 

T 

T 

BUFFALO  TOWER 

7.6 

2.0 

T 

BURDETTE 

.5 

1.0 

1. 

CABOT  4  SW 

T 

3.0 

T 

T 

T 

3. 

CALICO  ROCK 

- 

T 

_ 

CAMDEN  1 

T 

CAMP  CHAFFEE 

CARLISLE    1  SW 

' 

- 

_ 

CLARENDON 

3.5 

" 

3. 

CLARKSV I LLE 

3.5 

4.5 

.8 

.5 

9. 

CL I NTON 

3.0 

_ 

- 

CONWAY 

4.0 

4* 

CORNING 

4.6 

3.2 

I'm 

COVE 

6.0 

- 

- 

CROSSETT  7  S  , 

2.0 

2  • 

CRYSTAL   VALLEY   2  NE 

" 

.8 

CUMMINS  FARM 

DAISY 

- 

_ 

DAMASCUS 

T 

3.0 

- 

_ 

DANVILLE 

- 

_ 

_ 

T 

DARDANELLE 

3.5 

- 

DE  QUEEN 

DERMOTT 

_ 

_ 

DES  ARC 

T 

7.0 

7. 

DEVILS  KNOB 

3-0 

- 

- 

4.5 

- 

- 

DIERKS 

DUMAS   1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2.0 

T 

T 

2. 

EUREKA  SPRINGS 

6.5 

- 

- 

5.0 

T 

_ 

EVENING  SHADE   I  NE 

3.0 

_ 

_ 

_ 

FAYETTEVILLE 

3.0 

6.8 

4.5 

4.6 

T 

18. 

FAYETTEV1LLE   FAA  AP 

2.0 

4.0 

4.0 

5.0 

T 

15. 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2.5 

6.1 

3.6 

5.4 

T 

17. 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

5.5 

4.0 

1.0 

5.0 

15* 

FORDYCE  6  W 

2.0 

T 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

.4 

5.0 

1.3 

.5 

T 

7. 

CADT      CU  ITU     UATCD     D|  AUT 
rUHl     51  1  1  H    KA  1  t  "     CL  API  1 

3.0 

1.0 

FULTON 

2.5 

GEORGETOWN 

T 

GILBERT 

4.5 

4.0 

•  5 

5.  5 

14. 

GLENWOOD 

GRAVELLY  2  ESE 

GRAVETTE 

_ 

_ 

_ 

T 

T 

z 

GREEN  FOREST  4  ESE 

- 

— 

- 

- 

- 

- 

1.9 

6.5 

T 

GREENBRIER 

_ 

_ 

GREENWOOD 

T 

3.5 

- 

T 

- 

GURDON  3  E 

1.4 

HAMBURG 

T 

4.0 

T 

i. 

4  . 

HAMPTON 

4.0 

HARRISON 

6.4 

1.3 

6*5 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

3.5 

T 

HELENA 

T 

T 

HENDERSON  2  W 

5.0 

T 

3.0 

HOPE  3  NE 

.  ^ 

HOPPER 

.4 

4.7 

1 . 
5. 

HORATIO 

2.0 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

».5 

T 

2. 

HUTT IG  DAM 

9. 

INDEX 

4.0 

c/ 

JASPER 

4.0 

JESSIEVILLE 

T 

JONESBORO 

T 

T 

1.0 

KEISER 

0 


5 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  70  - 


CONTINUED 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Seasonot  1958-1959 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

KEO 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LANGLEY 
LEAD  HILL 

T 
T 
5.5 

4.0 

T 

4.0 

.  1 

T 

T 
1.3 

T 

4.1 
4.0 

LEE  CREEK   GUARD  STATION 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
LITTLE   ROCK   F1LT  PLANT 
LURTON 

.2 
6.5 

5.0 
5.0 

3.0 
.2 

T 

T 

5.4 

MADISON 
MAGNOLIA    3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  1  ANNA   2  S 

T 
T 

3.5 
3.5 
8.0 

7.0 

T 
T 

T 
T 
T 

T 

3.5 
3.5 
8.0 

7.0 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MARVELL 

MELBOURNE 

HENA 

4.0 

3.5 
5.2 

4.5 

T 
T 

T 

1.0 
6.0 

13.5 

MONT ICELLO  3  S 

M0R08AY  LOCK   AND   DAM  8 

MORR I LTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

T 
3.0 

3.0 
3.0 
3.5 
9.0 
5.5 

.6 

4.5 

T 

.2 

3.0 
4.3 
9.0 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 
MOUNTAIN   VIEW    1  E 
MULBERRY   6  NNE 
NARROWS  DAM 

4.0 

3.5 

T 
T 

5.0 

3.5 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

NATHAN   4  WNW 

NEWHOPE   3  E 

NEWPORT 

H I MROD  DAM 

♦ 

T 

.8 

2.0 
3.0 

T 
T 

T 

1.5 
T 

T 

2.0 
3.8 

ODELL  3  N 
ODEN  2  W 
OKAY 
OSCEOLA 
OWENSV1LLE 

- 

3.8 
.5 

T 

7.0 
8.0 
1.5 

3.5 

T 

•  4 

.5 
T 

T 

14.8 
1.5 

OZARK 
OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
PARKIN  2  W 

1.5 
3.0 

6.0 

3.3 

T 
4.2 

1  .0 
2.0 

2.0 

.5 

T 

T 

12.2 

PARKS 

PERRYV I LLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 
PINE  RIDGE 

T 

.5 

7.0 

T 
y 
T 

T 
T 
T 

10.4 
7.5 

POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
,  RATCL IFF 
R1SON 

T 

3.0 
3.0 

T 

T 
2.0 

5.8 

3.0 

ROGERS 

RUSSELLV I LL  E 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 

- 

- 

5.3 
2.5 
T 

3.7 

4.0 
1.0 
•  4 

T 

3.0 
3.5 

T 

4.1 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SI  LOAM  SPRINGS 
SPARKMAN   4  E 

3.5 

4.7 

T 

T 
3.8 

3.5 

T 

15.5 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STEVE 
STUTT  GART 
STUTTGART  9  ESE 

SU8IACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

WALDRON 

T 
1.6 
4.5 

1.0 

4.0 
4.0 
4.0 

2.7 
3.0 
.8 

T 

.2 
.3 

1.0 

T 

1.0 

.2 

T 

T 

- 

1.0 

4.2 
4.3 

5.5 
3.0 
.8 

WALNUT  GROVE  2  NNE 
WALNUT   RIDGE   FAA  AP 

WASHITA 
WHITE  ROCK 

<HITECLIFFS 

WILSON 

WYNNE 

1  YELLVILLE 

1.0 
6.0 

.5 
5.5 

1.5 

T 
3.3 

11.0 

1.0 

4.2 

T 
T 
T 

3.2 

T 

3.0 
T 

3.0 

1.0 

.3 

3.5 

3.0 

4.0 

3.3 

26.2 
1.0 
5.0 

S«e  reference  note*  following  St«tloo  In<Wi. 
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DAILY  TEMPERATURES  ««««« 

JUNE  1959 


Station 

Day  01  Month 

0 

0) 

« 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

ALUM  FORK 

MAX 

66 

74 

61 

81 

80 

85 

6  5 

83 

74 

81 

86 

86 

87 

88 

85 

90 

89 

85 

89 

90 

92 

92 

65. 

M  I N 

63 

64 

59 

55 

62 

58 

58 

61 

66 

66 

66 

66 

65 

61 

53 

59 

62 

66 

63 

61 

63 

66 

69 

70 

69 

70 

72 

72 

70 

70 

ARKADELPH 1 A 

MAX 

76 

MIN 

70 

65 

59 

66 

65 

59 

6  2 

67 

67 

67 

69 

67 

69 

62 

57 

62 

65 

68 

64 

60 

63 

66 

70 

72 

70 

71 

72 

72 

74 

72 

86* 

ASHDOWN 

MAX 

MIN 

66 

64 

63 

61 

64 

61 

6  2 

67 

67 

69 

72 

66 

70 

63 

57 

64 

66 

68 

69 

65 

65 

66 

63 

72 

71 

72 

74 

7* 

74 

72 

66 

8ALD  KNOB 

MAX 

89 

85. 

MIN 

62 

63 

55 

55 

64 

56 

69 

65 

66 

65 

67 

69 

69 

58 

53 

59 

62 

64 

62 

58 

62 

62 

69 

69 

69 

70 

71 

72 

67 

67 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

87. 

MIN 

63 

61 

50 

48 

59 

57 

54 

62 

65 

65 

67 

65 

62 

6  1 

4  7 

63 

58 

60 

60 

56 

61 

63 

68 

68 

66 

70 

70 

71 

67 

66 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 

9  1 

88. 

MIN 

61 

65 

52 

48 

61 

53 

56 

64 

66 

68 

70 

66 

68 

56 

49 

64 

58 

61 

61 

56 

61 

64 

70 

72 

71 

72 

73 

76 

68 

6  7 

BENTON 

MAX 

90 

93 

85. 

MIN 

65 

64 

57 

54 

56 

56 

59 

66 

66 

66 

67 

66 

61 

61 

53 

69 

61 

61 

63 

62 

62 

64 

7  0 

68 

65 

7  1 

71 

71 

71 

69 

BENTONV I LL  E 

MAX 

85. 

MIN 

62 

58 

48 

51 

57 

55 

53 

60 

64 

6  2 

65 

61 

55 

53 

51 

52 

58 

61 

65 

60 

66 

65 

66 

67 

6  ' 

68 

73 

71 

67 

66 

BLAKELY   MOUNTAIN  DAM 

MAX 

86 

87 

87 

85. 

MIN 

60 

61 

56 

53 

55 

55 

58 

67 

65 

65 

67 

64 

68 

60 

52 

58 

64 

66 

67 

61 

62 

63 

69 

70 

6  9 

72 

74 

69 

70 

70 

63  • 

BLYTHEVILLE 

MAX 

86. 

MIN 

71 

64 

60 

56 

65 

60 

63 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

56 

56 

63 

67 

65 

6  6 

6C 

65 

70 

72 

73 

73 

73 

74 

76 

73 

75 

BOONEV I LL  E 

MAX 

81 

90 

90 

87. 

MIN 

6  2 

64 

55 

55 

60 

57 

57 

67 

65 

67 

71 

64 

64 

57 

51 

5  7 

63 

65 

6S 

62 

66 

68 

68 

69 

71 

72 

77 

73 

70 

68 

64. 

BRINKLEY 

MAX 

87. 

MIN 

69 

65 

59 

66 

65 

59 

62 

71 

68 

69 

73 

72 

72 

71 

57 

62 

77 

66 

66 

67 

66 

64 

7  2 

73 

71 

76 

76 

74 

74 

70 

68. 

CAMDEN  1 

MAX 

90 

89 

91 

90 

91 

92 

93 

94 

93 

87. 

MIN 

67 

65 

60 

59 

63 

61 

61 

66 

67 

67 

71 

67 

70 

63 

56 

64 

66 

68 

6: 

64 

62 

64 

71 

71 

70 

72 

72 

72 

76 

72 

66. 

CLARK SVILLE 

MAX 

86 

86 

91 

93 

95 

86. 

MIN 

64 

62 

54 

56 

64 

58 

6B 

67 

66 

68 

65 

64 

64 

60 

53 

59 

62 

66 

64 

63 

70 

68 

6  9 

71 

71 

69 

7* 

7C 

72 

71 

CONWAY 

MAX 

76 

87 

86 

MIN 

6  2 

66 

54 

56 

65 

56 

59 

66 

66 

6  7 

68 

70 

67 

62 

52 

it 

63 

68 

64 

61 

64 

6  6 

6  9 

72 

70 

73 

74 

73 

72 

72 

65. 

CORN ING 

MAX 

63 

77 

81 

81 

86 

64 

89 

88 

82 

79 

66 

92 

92 

85 

S3 

86 

91 

91 

88 

83 

66 

9  0 

9  i 

9  3 

96 

91 

87. 

MIN 

62 

65 

55 

55 

66 

67 

62 

66 

68 

65 

70 

71 

64 

54 

54 

64 

65 

64 

65 

60 

64 

71 

70 

70 

72 

73 

72 

73 

72 

72 

65 

CROSSETT   7  S 

MAX 

61 

85 

6' 

75 

85 

87 

85 

87 

81 

87 

89 

93 

92 

91 

89 

86 

90 

89 

81 

91 

90 

90 

93 

93 

94 

92 

87. 

MIN 

6a 

65 

63 

59 

62 

57 

62 

68 

66 

64 

68 

69 

69 

63 

57 

64 

65 

66 

63 

61 

57 

63 

74 

71 

70 

72 

73 

72 

71 

70 

65. 

CUMMINS  FARM 

MAX 

80 

87 

81 

7  B 

85 

86 

65 

82 

87 

66 

90 

93 

93 

88 

86 

90 

88 

92 

92 

91 

95 

95 

86 

MIN 

6  2 

66 

67 

59 

66 

60 

64 

67 

67 

67 

67 

68 

71 

67 

57 

65 

63 

64 

63 

61 

62 

63 

74 

71 

73 

73 

73 

73 

75 

7C 

66 

DARDANELLE 

MAX 

62 

79 

60 

79 

82 

87 

84 

7  7 

82 

87 

89 

85 

66 

9  0 

91 

89 

88 

86 

MIN 

65 

64 

58 

56 

64 

59 

60 

67 

66 

68 

70 

67 

68 

61 

55 

60 

6' 

67 

64 

6' 

68 

68 

69 

71 

71 

71 

74 

7; 

72 

72 

DE  QUEEN 

MAX 

83 

77 

83 

87 

88 

90 

88 

MIN 

66 

64 

61 

60 

65 

60 

61 

68 

67 

67 

72 

65 

68 

64 

56 

56 

61 

68 

7  2 

6: 

64 

67 

61 

70 

72 

73 

75 

7: 

73 

72 

DES  ARC 

MAX 

81 

91 

91 

90 

94 

86 

MIN 

69 

63 

56 

56 

63 

58 

60 

60 

67 

67 

69 

69 

70 

60 

56 

60 

6! 

66 

64 

6C 

64 

66 

7( 

69 

70 

73 

72 

T. 

73 

70 

DEVILS  KNOB 

MAX 

MIN 

DIERKS 

MAX 

MIN 

DUMAS  1  ESE 

MAX 

90 

93 

91 

9  1 

92 

97 

89 

MIN 

6  6 

67 

60 

67 

60 

58 

64 

67 

66 

68 

68 

66 

70 

61 

55 

6  2 

6! 

68 

61 

61 

60 

6, 

7: 

68 

70 

72 

73 

7  2 

7< 

68 

EL   DORADO   FAA  AIRPORT 

MAX 

?7 

?5 

72 

86 

91 

86 

SI 

89 

89 

90 

94 

65 

MIN 

66 

65 

61 

61 

63 

64 

64 

66 

67 

67 

73 

69 

70 

64 

59 

67 

6: 

70 

6 

64 

62 

66 

72 

72 

71 

73 

74 

7  3 

7! 

73 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

72 

78 

82 

85 

86 

87 

77 

81 

82 

85 

87 

89 

83 

MIN 

61 

56 

46 

52 

57 

55 

56 

62 

63 

63 

62 

56 

58 

60 

64 

61 

62 

68 

67 

66 

67 

68 

69 

73 

73 

61 

67 

FAYETTEV ILLE 

MAX 

60 

75 

78 

81 

84 

85 

86  88 

86 

79 

83 

61 

6  7 

91 

84 

MIN 

60 

58 

49 

54 

60 

58 

66 

65 

65 

65 

70 

63 

56 

56 

52 

55 

61 

63 

66 

61 

68 

68 

67 

68 

68 

68 

73 

74 

T. 

71 

63 

FAYETTEV I LLE   FAA  AP 

MAX 

73 

6  5 

87 

89 

65 

79  84 

84 

87 

90 

84 

MIN 

61 

54 

48 

51 

59 

56 

53 

60 

65 

62 

64 

63 

57 

52 

47 

52 

51 

62 

65 

60 

65 

65 

66 

69 

68 

70 

74 

7  1 

6< 

66 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

72 

76 

85  88 

88 

85 

79 

84 

82 

87 

85 

89 

90 

84 

MIN 

61 

56 

48 

52 

58 

56 

54 

59 

63 

6  3 

68 

61 

55 

54 

50 

53 

5' 

62 

6' 

60 

67 

65 

66 

68 

67 

69 

73 

73 

69 

66 

FLIPPIN   FAA  AIRPORT 

MAX 

76 

80 

82 

87 

86 

86 

82 

83 

87 

66 

91 

93 

93 

85 

MIN 

64 

58 

51 

50 

60 

55 

56 

64 

68 

67 

67 

65 

62 

56 

49 

51 

6< 

66 

6C 

61 

68 

69 

69 

70 

66 

72 

75 

70 

68 

68 

FORDYCE   6  W 

MAX 

9  2 

93 

92 

89 

86  89 

88 

87 

91 

90 

90 

92 

93 

93 

MIN 

65 

69 

63 

62 

63 

67 

72 

71 

71 

72 

72 

72 

75 

72 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT 

MAX 

82 

80 

81 

?3 

79 

67 

92 

94 

94 

BS 

9C 

92 

85 

87  88 

84 

92 

95  96 

96 

87 

MIN 

62 

62 

56 

59 

65 

62 

62 

68 

67 

68 

64 

67 

65 

62 

58 

63 

67 

69 

72 

66 

68 

69 

69  72 

71 

71 

7  6 

76  74 

73 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

64 

79 

79 

78 

85 

92 

91 

66 

89  89 

89 

85  82 

82 

87 

91 

90 

91 

85 

MIN 

63 

60 

50 

52 

62 

56 

56 

62 

64 

66 

68 

63 

63 

54 

50 

55 

60  63 

62 

62  64 

65 

65  69 

72 

70 

76 

74  69 

66 

62 

GILBERT 

MAX 

81 

77 

60 

86 

89  92 

89 

82 

88  91 

86 

85  82 

86 

86 

91 

92 

94 

85 

MIN 

63 

63 

53 

52 

62 

55 

5  6 

61 

67 

65 

63 

64 

60 

54 

51 

55 

59 

63 

61 

61 

65 

66 

69  68 

64 

69 

74 

72 

65 

65 

62 

GRAVET  T  E 

H*N 

92 

84 

81 

86 

9C 

91 

94 

Bi 

8E 

89 

89 

78  84 

83 

86 

90  90 

91 

84 

63 

55 

47 

53 

56 

55 

55 

60 

63 

64 

68 

60 

58 

55 

52 

5' 

60  61 

65 

60  65 

65 

65  67 

67 

69 

74 

71 

70 

67 

HARRISON 

MAX 

79 

75 

78 

76 

80 

60 

84 

B3 

77 

86 

90 

89 

85 

84 

85 

89 

90  90 

85     87  89 

87 

80  85 

84 

8  7 

88 

91 

91 

92 

84 

MIN 

59 

60 

49 

60 

62 

54 

58 

61 

62 

65 

68 

63 

61 

54 

SO 

54 

60  62 

62 

60  68 

62 

68  68 

65 

68 

75 

73     65  65 

61 

HELENA 

MAX 

65 

81 

84 

81 

82 

87 

88 

83 

85 

85 

60 

87 

90 

83 

88 

91 

94  88 

87  8i 

90 

90 

66 

90 

92 

94 

94 

95  91 

95 

88 

MIN 

70 

66 

64 

60 

66 

62 

67 

69 

68 

70 

73 

68 

72 

63 

61 

65 

68  69 

64     64  64 

66 

73  73 

72 

77 

75 

76     77  74 

68 

HOPE  3  NE 

MAX 

66 

72 

78 

80 

69 

60 

86 

85 

76 

62 

85 

90 

85 

89 

83 

66     90  92 

93     85  87 

88 

90  86 

89 

89 

90 

81 

91 

91 

85 

MIN 

66 

64 

60 

57 

59 

60 

61 

68 

66 

67 

68 

64 

66 

62 

56 

62 

66  67 

67  64 

61 

65 

70  71 

71 

71 

72 

71 

74 

71 

65 

Bee  reference  note*  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

• 

a 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

1 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

MAX 
MIN 

ee 

64 

77 
62 

80 
59 

76 
58 

83 
64 

89 

60 

88 
61 

85 
67 

75 
65 

63 
65 

88 
68 

89 
67 

92 
69 

90 
62 

88 

53 

92 
63 

95 
67 

93 
69 

90 
64 

87 
63 

89 
66 

89 
69 

87 
69 

87 

71 

86 
71 

88 

73 

90 

73 

92 
73 

93 
73 

92 
73 

87.4 
66.2 

J0NES80R0 

MAX 
MIN 

83 
7* 

78 

63 

83 
56 

82 
56 

87 
63 

86 

59 

90 

64 

88 

71 

85 
67 

86 
68 

89 

72 

89 

70 

87 
71 

81 
59 

89 
53 

92 
67 

93 
72 

88 

67 

84 
66 

89 

65 

94 

70 

92 
73 

87 

74 

86 

72 

89 

73 

92 
76 

93 
76 

93 
77 

97 
77 

97 
78 

88.3 
68.3 

KE ISER 

MAX 
MIN 

14 
67 

SO 
65 

83 

55 

78 
58 

85 
66 

87 
65 

89 
63 

90 

72 

84 

67 

8  2 
68 

SO 
70 

87 
69 

85 
71 

81 

57 

84 
56 

93 
65 

94 

67 

89 

60 

85 

67 

89 
61 

90 
65 

91 
68 

88 

73 

S3 

71 

38 

73 

90 
71 

91 

73 

92 
72 

95 
75 

96 

75 

87.1 
66.8 

KEO 

MAX 
MIN 

60 
67 

80 
63 

80 

57 

79 
57 

81 
65 

85 

60 

87 
62 

79 
68 

83 
67 

84 

6B 

90 
70 

87 
69 

88 

70 

83 
62 

83 
57 

98 
6  2 

90 
66 

88 
68 

83 

65 

85 
6Z 

89 
64 

86 

63 

85 
70 

89 

72 

89 
69 

90 
72 

91 
71 

92 
72 

93 
72 

95 
70 

86.1 
66.0 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

88 
63 

84 

60 

82 
58 

80 

52 

82 

87 
54 

82 

56 

91 
62 

80 

62 

85 

92 
65 

90 
63 

8  c, 
58 

56 

60 

8  7 
58 

91 
58 

88 

60 

90 

61 

91 
63 

64 

92 
65 

90 

89 

92 

90 
62 

92 
63 

93 
64 

87.8 
60.3 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
67 

78 
65 

81 
62 

9  0 
61 

81 

65 

86 
65 

87 
66 

78 
70 

79 
69 

82 
70 

86 

70 

88 

71 

39 
71 

80 
64 

85 
6  1 

90 
65 

92 
69 

88 

72 

B3 
6  6 

86 
67 

91 
66 

60 
68 

86 

71 

89 
74 

8  9 

72 

91 
74 

92 
74 

93 
75 

92 
75 

95 
72 

86.0 
68.7 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 
MIN 

88 
65 

79 
62 

82 
61 

74 
59 

76 

62 

80 
56 

S3 

59 

80 
60 

81 
61 

68 
67 

94 

72 

93 
65 

SO 
67 

92 
62 

87 
59 

8  8 
63 

93 
62 

94 
68 

90 
69 

87 
69 

88 

67 

92 

62 

82 
67 

91 
68 

90 
69 

91 

70 

93 
71 

93 
70 

94 
72 

94 

69 

87.6 
65.2 

MALVERN 

MAX 
MIN 

83 
63 

79 
62 

SO 

55 

76 

54 

81 

63 

86 

57 

88 

60 

86 
64 

SI 
65 

83 

64 

87 
65 

88 
67 

91 

60 

83 
57 

87 

50 

92 
57 

93 
61 

92 
64 

6  8 
64 

S9 
58 

89 
60 

89 
60 

87 
68 

90 
71 

89 
65 

89 
69 

92 

72 

93 
76 

94 
69 

93 
66 

87.3 
62.9 

MAMMOTH  SPRING 

MIN 

79 
65 

76 
56 

81 

49 

81 
48 

84 

60 

86 

54 

67 
54 

S6 
60 

83 
67 

84 
65 

90 
67 

91 
64 

85 
59 

79 
50 

8* 
47 

60 

59 

59 

61 

56 

62 

67 

67 

69 

65 

89 
67 

88 

69 

90 
70 

93 
66 

96 
66 

61.0 

MARIANNA   2  S 

MAX 
MIN 

87 

81 

83 

82 

59 

82 
65 

86 

60 

88 

64 

84 

69 

83 
68 

93 
69 

87 

72 

88 

68 

69 

73 

83 
60 

86 

58 

91 
63 

92 
63 

94 
65 

66 
61 

89 
59 

90 
61 

90 
61 

86 

72 

90 

72 

90 

70 

92 
75 

95 
74 

94 
74 

95 
71 

95 
71 

88.  1 
66.6 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

80 
59 

80 
58 

80 
57 

80 
57 

62 
65 

84 
60 

87 
62 

85 
67 

88 
67 

82 
67 

86 

70 

85 
76 

35 
69 

79 
57 

85 
58 

86 
63 

91 
67 

87 
62 

82 
66 

85 
61 

89 
61 

90 
67 

85 
72 

83 
73 

89 

72 

90 
74 

92 
73 

92 
75 

95 
73 

94 
73 

86.0 
66.0 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

83 
63 

76 
61 

79 
50 

77 
51 

80 
60 

83 

54 

84 
54 

82 
62 

78 
66 

84 
67 

91 
69 

88 
64 

86 
60 

80 
54 

85 
48 

89 
54 

91 
60 

89 
62 

81 
61 

88 

59 

87 
67 

86 

67 

85 

67 

82 
71 

85 

72 

87 

73 

88 

73 

90 
74 

90 
72 

91 
69 

84.8 
62.6 

MENA 

MAX 
MIN 

86 
65 

83 
63 

85 

56 

82 

57 

82 
62 

87 

59 

85 
59 

77 
66 

80 
65 

84 
64 

90 
71 

88 
63 

92 
69 

90 
62 

92 
64 

96 
61 

96 
66 

95 
66 

88 
69 

90 
64 

92 
65 

81 
66 

83 
67 

87 
69 

83 

70 

88 

72 

88 
74 

90 
74 

93 
73 

92 
72 

87.5 
65.4 

MONT  I  CELLO   3  S 

MAX 
MIN 

84 

70 

79 
67 

«2 

58 

79 
55 

73 
62 

84 
61 

87 
62 

78 
66 

84 
70 

8  5 
67 

88 
68 

83 
68 

88 
77 

86 
60 

87 
55 

90 
60 

91 
66 

89 
66 

84 

63 

65 
66 

96 
61 

90 
64 

85 
74 

91 
71 

90 
73 

91 

72 

94 

72 

93 
73 

99 
73 

94 
71 

87.0 
66.4 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

84 

63 

79 

63 

80 
59 

81 
59 

83 
60 

83 
60 

85 
62 

78 
65 

78 
67 

84 
68 

86 
68 

36 
66 

89 
69 

86 
62 

86 

55 

91 
61 

92 
66 

90 
69 

89 

65 

89 
65 

89 

65 

89 

65 

88 

70 

88 
71 

B8 

70 

90 

72 

91 

74 

91 
75 

94 

72 

93 
72 

86.6 
65.9 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

82 
63 

78 
64 

80 
57 

76 
54 

81 

61 

82 
64 

86 
56 

78 
66 

78 
64 

81 

64 

89 
66 

86 
64 

88 
65 

85 
6  3 

90 
60 

90 
55 

92 
62 

92 
62 

86 
66 

87 
60 

86 
61 

88 

63 

85 
67 

87 
68 

86 

72 

88 

73 

90 
76 

91 
76 

91 
71 

93 
67 

85.8 
64.0 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

70 
64 

72 
62 

68 

54 

69 
55 

78 
64 

77 
64 

76 
6  3 

69 
60 

70 
59 

74 
6  2 

75 
64 

74 

6  2 

72 
65 

72 
64 

73 

64 

75 
66 

74 
65 

62 
67 

81 
6( 

85 
68 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

MAX 
MIN 

81 

63 

76 
59 

79 

53 

77 
54 

81 
61 

85 

58 

8  5 

60 

85 
58 

81 
67 

8  2 
66 

86 

67 

88 
64 

36 
65 

S3 
56 

64 

54 

87 
59 

91 
62 

89 
67 

84 
60 

85 
60 

87 
65 

88 

64 

85 

69 

81 
68 

87 
67 

86 

72 

88 

71 

89 
70 

92 
70 

93 
71 

83.0 
63.3 

MOUNTAIN  HOME   C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

80 
65 

80 
60 

74 

50 

79 
51 

76 
61 

80 
55 

S3 
56 

85 
67 

83 
66 

81 
67 

81 
66 

87 
69 

90 
66 

84 
57 

73 
50 

83 
55 

88 
60 

90 
66 

94 

62 

81 
63 

86 

65 

88 

69 

88 

69 

80 

70 

81 
67 

86 
71 

87 

73 

88 
69 

90 
68 

92 
67 

83.6 
63.2 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

89 
64 

79 
61 

82 
56 

83 
54 

70 
62 

82 
56 

88 
58 

88 
67 

75 
65 

82 

64 

82 
67 

91 
65 

89 
67 

93 
63 

85 
53 

88 

59 

93 
62 

96 
63 

95 

65 

87 
60 

90 
59 

90 
62 

88 
68 

86 
67 

89 
67 

94 
69 

90 
70 

90 
66 

92 
67 

92 
67 

87.3 
63.1 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

86 
67 

78 
63 

78 
60 

80 
60 

67 

62 

80 

59 

86 

62 

85 
67 

78 
64 

82 
65 

82 
68 

86 
63 

66 
67 

90 
64 

82 
59 

85 
64 

90 
65 

92 
66 

92 
68 

85 
63 

87 

62 

86 
61 

86 
67 

85 
68 

87 
69 

85 
70 

87 

72 

87 

70 

89 

70 

89 
69 

84.7 
65.1 

NEHPOK  r 

MAX 
MIN 

9') 
72 

78 
64 

81 

56 

80 
55 

82 
65 

65 

59 

a  1 
62 

85 
67 

80 
67 

83 
69 

86 

70 

87 
70 

86 
68 

79 
59 

83 
55 

87 
61 

95 
66 

88 
64 

85 

65 

89 
62 

93 
68 

93 
68 

85 

72 

87 

71 

90 
72 

92 
74 

93 
72 

93 
74 

95 
72 

96 
71 

86.9 
66.3 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

90 
62 

80 
62 

78 
55 

82 
51 

76 
59 

83 
57 

87 
58 

88 
62 

73 
65 

77 
65 

82 
64 

90 
67 

89 
67 

90 
56 

81 
49 

87 
56 

92 
61 

94 
63 

91 
64 

86 
61 

89 
60 

92 
61 

91 
68 

88 

67 

89 
68 

89 
69 

91 

73 

94 

72 

94 
68 

96 
67 

87.0 
62.6 

OKAY 

MAX 
MIN 

85 
66 

63 
64 

83 
62 

79 
61 

82 
63 

87 
61 

85 
62 

85 
68 

84 
63 

86 

70 

91 

73 

90 
65 

92 
69 

90 
63 

87 
56 

92 

6  4 

94 

67 

95 
67 

91 
69 

88 
66 

90 
64 

89 
67 

87 
66 

90 
71 

90 

72 

90 
73 

92 
73 

93 
71 

93 
73 

94 

73 

88.6 
66.7 

OZARK 

MAX 
MIN 

85 
65 

82 
64 

80 

55 

75 
57 

82 
63 

85 
60 

8  1 
59 

82 
68 

62 
66 

86 
68 

90 
72 

91 
65 

90 
66 

85 
59 

85 
54 

90 
60 

93 
64 

91 
68 

85 

67 

89 
65 

90 
69 

85 

70 

35 
69 

S6 

71 

84 

71 

89 
69 

91 
76 

93 
71 

93 
71 

96 

71 

86.9 
65.8 

PARAGOULD   RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

85 
65 

74 

59 

85 
54 

83 
50 

83 
61 

89 

59 

8  V 
59 

89 
64 

84 

67 

83 
66 

66 
66 

89 
68 

8  7 

6  3 

85 
53 

89 
5  1 

94 

55 

93 
59 

90 
58 

84 

63 

88 

55 

92 
58 

91 
61 

89 
68 

82 
69 

87 
68 

91 
68 

92 
68 

93 
72 

97 
63 

96 
66 

86.0 
61.9 

PARIS 

MAX 
MIN 

87 
63 

82 
64 

SO 
56 

79 
55 

82 
64 

87 
59 

87 
57 

83 
64 

83 
66 

68 
66 

93 
69 

90 
64 

90 
64 

63 

57 

86 

32 

91 
58 

94 
64 

93 
61 

85 
66 

89 

62 

92 
67 

88 

66 

86 
68 

87 
71 

87 

70 

92 
70 

93 
76 

95 
76 

95 
70 

95 
70 

88.  1 
64.6 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

84 
60 

76 
61 

79 
63 

81 

65 

80 
64 

83 
67 

81 
64 

80 
65 

81 
64 

85 
65 

87 
64 

84 
61 

66 

64 

84 
65 

88 
63 

91 
64 

90 
69 

94 
71 

89 
68 

92 
70 

93 
69 

94 

69 

89 
67 

86 
65 

89 
64 

90 
66 

91 
76 

.  93 
76 

95 
67 

98 

70 

87.1 
66.2 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

83 

70 

80 
67 

62 
60 

80 
60 

79 
69 

86 
61 

88 

65 

81 

71 

82 
67 

76 
68 

85 

65 

89 
67 

81 
66 

81 
65 

89 
6  I 

90 
64 

93 
67 

90 
70 

88 
68 

87 

65 

89 
65 

89 
67 

87 

72 

91 

73 

90 
71 

91 

75 

93 
73 

93 
75 

93 
76 

95 
74 

86.8 
67.9 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
67 

81 

63 

82 
60 

79 
59 

80 
64 

86 

60 

8  9 
63 

78 
68 

84 
67 

81 

66 

89 
67 

87 
68 

68 
69 

83 
64 

87 
57 

90 

6  3 

93 
66 

90 
70 

86 

65 

87 
62 

90 
63 

9  0 
65 

88 

72 

91 

72 

91 
70 

92 
73 

94 
70 

94 

72 

94 
74 

96 

70 

•  87.4 
66.3 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

82 
69 

60 

60 

81 

56 

79 
54 

84 

64 

85 

59 

88 

62 

87 
66 

83 
69 

84 
68 

90 
73 

91 
70 

89 
69 

81 

55 

85 
54 

91 
69 

92 
61 

88 

63 

82 
64 

86 

59 

92 
62 

91 

?0 

90 
70 

81 

72 

88 
71 

90 
73 

90 
69 

92 
72 

95 
69 

96 
69 

87.2 
65.0 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

87 
69 

81 
68 

79 
65 

84 

62 

78 
61 

88 

63 

80 

64 

64 
65 

80 
65 

8  2 
65 

34 

65 

85 
68 

90 
67 

88 
64 

83 

60 

88 

62 

90 
66 

93 
71 

90 
65 

86 

65 

66 

62 

89 

65 

87 

72 

94 

71 

89 

71 

66 
71 

88 

70 

92 
72 

92 
72 

93 
74 

86.5 
66.7 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

84 

63 

76 
65 

80 
60 

77 
58 

75 
68 

88 
67 

85 
6  0 

80 
48 

83 
66 

88 
67 

90 
71 

SB 
65 

92 
70 

87 
62 

88 
58 

9. 
64 

92 
68 

93 
70 

9  0 
67 

92 
65 

90 
63 

92 
68 

89 
69 

85 
70 

91 

71 

91 
70 

92 
71 

93 
70 

94 

72 

96 
72 

87.7 
66.6 

ROGERS 

MAX 
MIN 

61 
62 

73 
59 

75 

52 

73 
54 

78 
59 

79 
58 

80 
57 

76 
62 

75 
65 

84 
64 

89 

63 

86 
62 

94 

62 

80 
57 

6  1 
52 

85 
56 

86 

63 

88 

65 

88 

62 

85 

63 

85 
68 

85 
6  8 

77 
68 

81 
68 

80 
68 

65 
70 

87 
74 

88 

73 

88 
69 

89 
68 

82.4 
63.0 

RUSSELL V  I LLE 

MAX 
MIN 

83 
65 

S3 
62 

83 
57 

81 

56 

S3 
64 

87 

59 

86 

6  0 

77 
66 

79 
66 

85 
68 

90 
67 

90 
66 

90 
67 

85 
59 

86 
54 

93 
59 

95 
64 

94 
66 

66 
64 

89 
64 

92 
67 

89 
67 

87 

70 

85 

72 

89 

70 

90 
70 

92 
75 

94 

71 

94 

72 

97 
71 

87.9 
63.3 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

88 

70 

85 
66 

31 
62 

82 

60 

66 

62 

64 

67 

61 

61 

72 

68 

72 

62 

57 

63 

67 

68 

62 

85 
61 

86 

63 

9 1 
63 

91 

73 

87 

72 

90 
72 

92 
75 

93 
75 

93 
76 

73 

97 
71 

87.9 
66.9 

SEARCY 

MAX 
MIN 

82 
65 

79 
64 

63 
5S 

82 

55 

84 
64 

87 
64 

89 

62 

84 
67 

81 
67 

86 

68 

86 

68 

89 
69 

89 
68 

84 

59 

86 
54 

91 

59 

94 
65 

92 
67 

86 

65 

89 
61 

92 
64 

90 
65 

86 

71 

89 

70 

90 
69 

91 
71 

93 
71 

94 

73 

93 
70 

96 

70 

88.0 
65.4 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

87 
68 

79 
67 

82 
64 

81 
63 

80 
65 

87 
64 

3  6 
64 

81 
71 

82 

72 

81 
70 

84 

69 

87 

69 

88 
71 

82 
62 

86 
62 

91 
67 

93 
70 

69 

72 

84 

65 

85 
68 

90 
66 

86 

65 

87 

73 

89 
74 

9  0 

74 

92 
75 

91 

73 

92 
74 

93 
76 

94 

76 

86.6 
69.0 

See  reference  note*  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

1 5 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SI  LOAM  SPRINGS 

MAX 

78 

74 

76 

75 

81 

83 

83 

82 

76 

89 

91 

87 

85 

82 

86 

89 

9 1 

92 

86 

87 

89 

88 

81 

84 

83 

88 

88 

89 

91 

92 

84.9 

M  IN 

64 

59 

50 

55 

60 

57 

59 

65 

64 

63 

70 

62 

60 

58 

54 

56 

63 

64 

67 

62 

68 

67 

67 

69 

70 

70 

75 

73 

70 

69 

63.  7 

STUTTGART 

MAX 

85 

80 

82 

80 

80 

87 

86 

86 

82 

64 

89 

88 

89 

87 

86 

91 

94 

90 

85 

89 

92 

88 

86 

90 

91 

93 

94 

95 

94 

95 

68.1 

MIN 

69 

65 

60 

62 

67 

63 

67 

69 

69 

70 

70 

69 

73 

63 

60 

67 

70 

71 

67 

65 

67 

68 

72 

73 

72 

75 

74 

75 

76 

74 

68.  7 

STUTTGART   9  ESE 

MAX 

87 

80 

82 

81 

80 

80 

85 

87 

61 

82 

83 

83 

61 

68 

61 

87 

90 

92 

68 

84 

86 

69 

86 

85 

89 

90 

92 

93 

93 

94 

66.0 

MIN 

70 

64 

58 

60 

66 

61 

65 

67 

66 

66 

69 

67 

66 

62 

58 

64 

68 

69 

64 

63 

61 

64 

71 

72 

71 

74 

74 

73 

74 

71 

66.7 

SUBIACO 

MAX 

80 

80 

79 

75 

80 

66 

86 

76 

83 

85 

89 

89 

88 

81 

66 

90 

93 

92 

83 

87 

91 

87 

87 

85 

83 

90 

92 

94 

95 

96 

86.3 

MIN 

58 

64 

55 

55 

61 

59 

56 

65 

64 

»i 

68 

61 

65 

59 

54 

59 

64 

65 

63 

62 

68 

66 

66 

70 

68 

70 

76 

75 

70 

69 

64.2 

T  EXARKANA   WB  AIRPORT 

MAX 

74 

81 

82 

66 

80 

85 

85 

80 

34 

88 

91 

84 

91 

84 

88 

92 

93 

94 

88 

87 

89 

88 

85 

90 

87 

90 

91 

92 

91 

92 

86.5 

MIN 

66 

66 

65 

64 

65 

63 

64 

69 

69 

71 

66 

66 

71 

65 

60 

68 

70 

71 

70 

67 

65 

70 

70 

72 

72 

74 

74 

7* 

7* 

74 

68.  5 

TURNPIKE 

MAX 

72 

71 

75 

7  0 

75 

70 

80 

70 

70 

60 

82 

82 

60 

75 

06 

85 

81 

85 

78 

82 

80 

73 

75 

76 

79 

80 

84 

82 

77.8 

MIN 

59 

59 

53 

58 

57 

62 

60 

65 

62 

63 

62 

60 

65 

55 

64 

63 

63 

67 

63 

67 

65 

64 

66 

66 

66 

67 

67 

65 

62.6 

WALORON 

MAX 

88 

80 

62 

80 

80 

85 

85 

83 

79 

86 

93 

92 

69 

88 

66 

91 

92 

94 

92 

88 

94 

86 

87 

87 

85 

91 

91 

93 

95 

95 

88.0 

MIN 

62 

64 

55 

53 

60 

56 

54 

64 

65 

64 

66 

61 

63 

55 

49 

55 

61 

61 

66 

60 

61 

62 

66 

67 

69 

70 

75 

75 

69 

68 

62.  5 

WALNUT    RIOGE    FAA  AP 

MAX 

78 

75 

61 

80 

84 

86 

90 

36 

61 

B4 

90 

89 

85 

81 

6  1 

92 

94 

85 

64 

67 

94 

91 

82 

81 

66 

89 

90 

91 

95 

96 

86.5 

MIN 

67 

61 

55 

55 

65 

59 

62 

68 

70 

69 

71 

73 

67 

57 

56 

61 

66 

62 

66 

62 

67 

72 

73 

72 

73 

75 

74 

76 

72 

72 

66.6 

WARREN 

MAX 

83 

81 

83 

60 

78 

88 

87 

78 

66 

63 

89 

65 

91 

84 

89 

92 

93 

93 

69 

66 

85 

91 

85 

93 

92 

91 

95 

95 

95 

97 

88.0 

MIN 

69 

66 

60 

56 

63 

62 

62 

69 

66 

67 

69 

69 

71 

62 

57 

62 

67 

71 

64 

63 

62 

64 

74 

72 

71 

74 

73 

74 

75 

73 

67.0 

WHITE  ROCK 

MAX 

77 

74 

74 

70 

78 

79 

79 

75 

76 

82 

85 

85 

60 

77 

60 

65 

87 

86 

80 

82 

83 

79 

75 

76 

75 

80 

82 

64 

85 

85 

79.8 

MIN 

to 

56 

54 

58 

58 

60 

61 

62 

62 

62 

66 

60 

60 

60 

57 

64 

67 

70 

61 

64 

66 

67 

63 

66 

66 

65 

69 

69 

70 

70 

63.  1 

WYNNE 

MAX 

82 

78 

80 

81 

82 

65 

97 

85 

84 

85 

87 

88 

89 

82 

66 

9i 

92 

85 

as 

88 

90 

91 

91 

87 

89 

91 

92 

92 

94 

94 

87.  1 

MIN 

59 

58 

57 

64 

57 

58 

66 

70 

69 

68 

70 

73 

58 

57 

5t 

59 

59 

61 

63 

62 

63 

74 

72 

7? 

76 

74 

75 

72 

71 

64.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Blakely  Mountain  Dam 

EVAP 

.  11 

.05 

.06 

.  16 

.02 

.  1  4 

.22 

.15 

.15 

.09 

.22 

.30 

.30 

.  17 

.30 

.21 

.24 

.  12 

15 

.22 

.13 

.08 

.  17 

.  12 

.  19 

.23 

.22 

20 

5.06B 

WIND 

24 

22 

16 

19 

8 

29 

22 

30 

22 

14 

17 

42 

33 

39 

34 

24 

22 

26 

23 

17 

14 

23 

23 

18 

9 

24 

50 

37 

30 

22 

733 

Hope  3  NE 

EVAP 

13 

.09 

.  10 

.23 

.  17 

.12 

.  15 

.39 

.30 

.  14 

.34 

.23 

.21 

.26 

.26 

.21 

28 

.27 

18 

.14 

.27 

.10 

.29 

.29 

.27 

.22 

6.  51B 

WIND 

3 

13 

6 

6 

3 

6 

13 

5 

7 

12 

4 

28 

14 

19 

9 

1 

2 

6 

4 

4 

7 

6 

• 

34 

30 

14 

50 

47 

39 

15 

407 

Mountain  Home  C  of  Eng 

EVAP 

.  13 

.  19 

.  18 

.20 

.  11 

.20 

.24 

.24 

.  18 

.  15 

.  10 

.19 

,  24 

.33 

.25 

.25 

.24 

.26 

.30 

.  17 

19 

.18 

.24 

.07 

.  14 

.18 

29 

30 

.27 

.32 

6.33 

WIND 

36 

41 

31 

19 

19 

13 

25 

36 

51 

49 

19 

34 

25 

50 

30 

20 

14 

20 

36 

19 

19 

23 

32 

17 

31 

46 

77 

70 

54 

39 

995 

Narrows  Dam 

EVAP 

.22 

.04 

.08 

.20 

.00 

.  11 

.25 

.17 

.  14 

.  15 

.23 

.28 

.24 

.24 

.23 

.  19 

.22 

.24 

.23 

14 

.  14 

.23 

.12 

.29 

.  23 

.22 

25 

5.64B 

WIND 

22 

10 

10 

13 

6 

17 

23 

19 

22 

12 

16 

40 

21 

33 

27 

21 

18 

19 

14 

16 

15 

20 

32 

30 

40 

30 

60 

49 

37 

23 

715 

Nlmrod  Dam 

EVAP 

.07 

.08 

.23 

.  15 

.  18 

.24 

19 

.29 

.29 

.  18 

.23 

.28 

.22 

.21 

.12 

.27 

05 

.12 

.10 

.17 

,  26 

.25 

24 

5.30B 

WIND 

5 

2 

2 

3 

1 

1 

4 

7 

1 

1 

9 

1 

1 

6 

6 

1 

3 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

4 

2 

5 

13 

14 

10 

4 

116 

Russellville 

EVAP 

.  12 

.21 

.27 

.04 

36 

.28 

.  10 

.09 

.  14 

.24 

.36 

.40 

.28 

.27 

.33 

.34 

.27 

.28 

27 

.21 

29 

.  17 

.  17 

.26 

.35 

.31 

.38 

23 

7.52B 

WIND 

17 

10 

17 

18 

6 

26 

32 

16 

14 

15 

11 

27 

22 

40 

15 

11 

9 

21 

23 

12 

10 

10 

11 

12 

20 

25 

42 

22 

16 

12 

542 

Stuttgart  9  ESE 

EVAP 

.  15 

.  11 

.  14 

.19 

.07 

.11 

.23 

.  17 

.05 

.24 

.  10 

.10 

.  22 

.21 

.26 

.20 

.24 

.  19 

.42 

.21 

.33 

.22 

.16 

.  16 

.20 

.15 

.36 

.21 

.38 

.29 

6.07 

WIND 

21 

39 

11 

21 

17 

20 

65 

17 

120 

54 

49 

42 

44 

35 

18 

14 

20 

32 

24 

28 

15 

52 

90 

78 

77 

111 

126 

52 

59 

1351 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of  1958-1959 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

UK  MfSAS 

NORMAL 

JULY-JUNE 

ALUM  FORK 

ARKADELPHlA 

ASHOOWN 

0 
0 

0 
0 

7 
9 
6 

115 
116 
107 

320 
314 
302 

743 
722 
682 

784 
690 
650 

576 
469 
474 

386 
332 
314 

148 
132 
131 

5 
4 

2 

0 
0 

3086 
2808 

BALD  KNOB 

BATE SV I LLE  LIVESTOCK 

0 
0 

0 
0 

16 

20 

169 
187 

384 
386 

825 
899 

853 

957 

595 
716 

490 

194 

26 

0 

3446 

3877 

BATESV1LLE  L  AND  0  NO  1 
BENTON 

BLAKEL  Y   MOUNTAIN  DAM 

o 

0 

- 

0 
0 

41 

191 
191 

239 
150 

369 

44  8 
364 

618 
769 
894 
808 

845 

760 
965 
825 

626 
571 
694 
617 

457 
399 
511 
475 

159 
167 
246 

19 
7 
38 

0 
0 
3 

3495 
40  79 

BLYTHEVILLE 

0 

0 

19 

171 

363 

842 

876 

622 

439 

155 

18 

0 

3505 

BOONE V  I L L  E 

0 

1  7 

21  1 

766 

786 

564 

399 

170 

11 

0 

BR  I NKLE  Y 

0 

0 

20 

145 

354 

787 

779 

552 

380 

137 

7 

0 

3161 

CAMDEN  1 

0 

0 

5 

124 

350 

773 

737 

450 

360 

4 

0 

CAMP  CHAFFEE 

0 

0 

9 

168 

387 

862 

925 

CLARKSV I LLE 

0 

0 

16 

155 

367 

781 

796 

582 

418 

162 

11 

0 

3288 

CONWAY 

** 

" 

12 

151 

343 

780 

780 

5  74 

383 

142 

7 

0 

3172 

K.  Urtrt  lri\3 

0 

0 

20 

1  78 

404 

857 

685 

663 

438 

147 

20 

0 

3612 

CROSSETT   7  S 

0 

0 

3 

95 

309 

672 

660 

429 

333 

122 

* 

0 

2627 

CUMMINS  FARM 

0 

0 

6 

135 

342 

761 

490 

366 

120 

DARDANELLE 

0 

0 

10 

129 

335 

772 

769 

560 

387 

135 

5 

0 

3142 

DE  QUEEN 

J* 

* 

100 

303 

666 

672 

506 

354 

136 

1 

0 

2742 

0 

9 

162 

365 

855 

873 

622 

431 

191 

12 

0 

3520 

DEVILS  KNOB 

0 

57 

220 

457 

932 

981 

730 

495 

259 

44 

OIERKS 

DUMAS   1  ESE 

0 

0 

5 

105 

301 

741 

705 

482 

356 

124 

6 

0 

2825 

EL   DORADO   FAA  AI RPORT 

0 

0 

5 

113 

331 

710 

665 

460 

371 

151 

4 

0 

2810 

EUREKA  SPRINGS 

0 

0 

AO 

215 

3  70 

824 

843 

673 

480 

229 

40 

8 

3722 

fUTt  1  1  LV  1  LL  t 

0 

0 

34 

222 

398 

853 

908 

665 

463 

226 

28 

2 

3799 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

0 

0 

44 

253 

467 

904 

961 

708 

555 

279 

33 

5 

FAYETTEV I LL E   EXP  STA 

0 

0 

33 

235 

412 

862 

908 

677 

515 

245 

31 

5 

3923 

FL  1  PP I N    FAA  AIRPORT 

0 

40 

217 

436 

871 

924 

706 

503 

223 

31 

1 

3952 

0 

8 

1 16 

295 

689 

656 

466 

331 

131 

4 

FORT    SMITH   HB  AIRPORT 

0 

0 

15 

140 

361 

826 

864 

60  7 

42  1 

179 

1  1 

0 

3424 

3166 

FORT    SMITH  WATER  PLANT 

0 

0 

26 

192 

410 

806 

857 

629 

479 

204 

17 

0 

3620 

GILBERT 

0 

0 

24 

194 

383 

811 

838 

634 

482 

200 

25 

0 

3591 

GR AV  E  T  T  E 

0 

0 

39 

236 

421 

904 

968 

711 

531 

254 

42 

10 

4116 

HA  RR  I  SON 

0 

34 

224 

396 

852 

662 

675 

502 

211 

33 

3 

3812 

0 

0 

5 

99 

282 

744 

755 

50  7 

361 

125 

6 

0 

2864 

HOPE    3  NE 

0 

0 

S 

120 

330 

767 

7  70 

543 

416 

181 

7 

1 

3143 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

0 

0 

9 

106 

265 

716 

741 

533 

321 

135 

3 

0 

2829 

JONE  SB  ORO 

0 

0 

14 

1  50 

339 

82  3 

84  1 

613 

408 

128 

8 

0 

3324 

REO^ 

3 

0 

15 

161 

348 

790 

765 

565 

369 

1  42 

9 

0 

3184 

LEAD  HILL 

0 

0 

27 

228 

409 

864 

920 

675 

250 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

0 

0 

10 

115 

314 

755 

776 

550 

364 

146 

4 

0 

3034 

2962 

MAGNOL I A   3  N 

0 

0 

3 

135 

327 

684 

653 

433 

325 

150 

3 

0 

2713 

MALVERN 

0 

0 

15 

155 

362 

794 

788 

5  78 

404 

157 

9 

0 

3262 

MAMMOTH  SPRING 

0 

0 

36 

220 

432 

896 

916 

696 

513 

203 

35 

MAR  I  ANNA  2  S 

0 

0 

10 

150 

334 

786 

784 

551 

429 

156 

14 

0 

32  14 

MARKED  TREE 

0 

0 

18 

168 

346 

809 

856 

605 

410 

140 

14 

0 

3366 

MARSHALL 

0 

0 

41 

264 

843 

903 

635 

461 

196 

25 

1 

MENA 

0 

0 

12 

1  39 

33* 

714 

754 

556 

4  1  1 

168 

6 

0 

3096 

MONT ICELLO   3  S 

0 

0 

5 

334 

698 

14  1 

6 

0 

MORRILTON 

0 

0 

11 

140 

342 

781 

763 

580 

389 

143 

8 

0 

3177 

MOUNT  IDA 

0 

0 

9 

160 

358 

775 

763 

584 

461 

166 

9 

0 

3325 

MOUNT  MAGAZINE 

0 

0 

39 

232 

469 

878 

986 

721 

602 

265 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

0 

0 

25 

141 

838 

892 

675 

469 

193 

25 

0 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 

0 

0 

3  1 

226 

460 

933 

992 

758 

546 

2  39 

33 

6 

4224 

NARROWS  DAM 

0 

0 

7 

111 

372 

766 

831 

589 

475 

202 

4 

0 

3357 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

0 

0 

4 

113 

348 

774 

809 

583 

454 

191 

3 

0 

3279 

NEWPORT 

0 

0 

14 

159 

326 

785 

817 

568 

402 

1  39 

14 

0 

3244 

NIMROD  DAM 

0 

0 

16 

174 

366 

838 

890 

654 

459 

187 

14 

0 

3600 

0 

0 

2 

104 

260 

659 

625 

296 

1  16 

1 

0 

2504 

OZARK 

0 

0 

16 

130 

338 

771 

814 

581 

406 

164 

9 

0 

3229 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

0 

0 

22 

197 

410 

889 

877 

666 

481 

173 

19 

0 

373* 

PAR  IS 

0 

0 

16 

146 

367 

806 

798 

586 

399 

139 

9 

0 

3266 

PERRYVILLE 

0 

0 

3 

745 

79  3 

563 

401 

152 

0 

PINE  BLUFF 

0 

0 

5 

103 

295 

693 

689 

497 

32  1 

106 

2 

0 

271  1 

PINE   BLUFF   FAA  AIRPORT 

0 

0 

12 

130 

336 

784 

741 

533 

391 

150 

7 

0 

3064 

POCAHONTAS  1 

0 

0 

17 

165 

403 

868 

862 

657 

443 

151 

20 

0 

3606 

PORTLAND 

0 

0 

2 

115 

313 

732 

760 

510 

32  3 

1 1  6 

6 

0 

2879 

PRESCOTT 

0 

0 

8 

111 

339 

787 

129 

5 

0 

3034 

ROGERS 

0 

0 

38 

185 

373 

835 

906 

667 

484 

33 

2 

37*8 

RUSSELLV  I  LL  E 

0 

0 

338 

750 

766 

5  76 

389 

140 

3 

0 

SAINT  CHARLES 

0 

0 

5 

123 

337 

802 

808 

559 

380 

144 

9 

0 

3167 

0 

0 

1 1 

138 

337 

775 

8  1  5 

395 

136 

8 

0 

3188 

SHERIDAN  TOWER 

0 

0 

8 

93 

112 

1 

0 

SILOAM  SPRINGS 

0 

0 

32 

202 

368 

636 

903 

649 

464 

212 

1 

3694 

STUTTGART 

0 

0 

8 

115 

296 

735 

730 

520 

344 

114 

4 

0 

2  866 

STUTTGART   9  ESE 

0 

0 

8 

157 

373 

851 

846 

609 

463 

177 

10 

0 

3494 

SUBIACO 

0 

0 

1  7 

145 

339 

789 

147 

*  3 

0 

3260 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

0 

0 

110 

263 

678 

659 

454 

32  7 

1 

0 

2643 

2362 

TURNPIKE 

26 

445 

973 

713 

54  1 

239 

2 

WALDRON 

0 

0 

15 

156 

388 

761 

762 

592 

44  5 

181 

10 

0 

3330 

WALNUT   RIDGE   FAA  AP 

0 

0 

22 

169 

400 

866 

903 

657 

464 

172 

18 

0 

3671 

WARREN 

0 

0 

5 

103 

303 

682 

672 

458 

333 

122 

3 

0 

2681 

WHITE  ROCK 

0 

0 

43 

193 

40  7 

852 

957 

709 

526 

249 

40 

2 

3978 

WILSON 

0 

17 

176 

339 

803 

682 

606 

444 

161 

WYNNE 

0 

0 

13 

174 

334 

818 

820 

5  72 

407 

150 

13 

0 

3301 

See  reference  no  tee  folloelnf.  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
DELAYED  DATA 


Ten" 

petal 

ute 

fectp 

itatton 

No.  o 

Days 

Sno 

w.  Sleet 

No  ol 

>a„ 

Station 

Max 

a 

1 

V  E 
E  1 
<  1 

O  £ 
-  1 

<  s 

1 

I 

□ 

F.om  Lon 
Te«n  Me 

3 
X 

Q 

_ 

1 

Q 

□ 

3  j 

1 

|  3  S 
o  *r  * 

6 

a 

1 

Max.  Oep 
on  Gtoun 

1 

1 

1 

o 

April  1959 

NORTHEAST  DIVISION 
Blytheville 

73.0 

49.4 

61.2 

0.0 

90 

30 

36 

14 

155 

1 

0 

0 

0 

1.94 

-  1.95 

.77 

9 

.0 

0 

6 

1 

0 

May  1959 

NORTHEAST  DIVISION 
Marked  Tree 

84. 5M 

62. 4H 

73. 5M 

4.3 

46 

16 

14 

0 

0 

0 

3.14 

-  1.20 

.73 

29 

.0 

0 

7 

3 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 

Day  of  month 

O 

1    |   2  |  3 

4  |  5  |  6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  |  18 

19  J  20  |  21 

22  |  23  |  24 

25  |  26  |  27 

28  |  29  |  30 

31 

April  1959 
Blytheville 

1.94 

.08  .33 

.77 

.03  .16 

.03 

.10 

.10  .06 

.28 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  Month 

• 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

April  1959 
Blytheville 

MAX 
HIN 

75 
59 

75 
44 

69 
59 

70 
38 

82 
40 

80 

55 

86 
58 

84 

62 

69 
43 

59 
42 

55 
41 

55 
42 

59 
39 

62 
J6 

69 
41 

76 
42 

79 
54 

78 

52 

80 
58 

76 
55 

68 
45 

63 
44 

73 
37 

80 
47 

80 
56 

76 
62 

71 
66 

74 
58 

83 
50 

90 
57 

73.0 
49.4 

Hay  1959 
Harked  Tree 

HAX 
HIN 

94 
64 

92 
64 

88 

63 

90 
65 

92 
67 

B8 
68 

83 
61 

80 

S3 

87 
59 

88 
68 

85 
67 

83 
67 

85 
59 

78 
52 

67 
48 

75 
46 

74 

51 

85 
59 

85 
70 

83 
67 

87 
66 

83 
66 

83 
62 

80 
64 

85 
68 

86 
69 

89 

67 

90 
67 

84.5 
62.4 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


JUNE  1959 
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STATION  INDEX 


STATION 

Z 

a 

I 

a 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATTTUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TARI.FR 

OBSERVER 

8 

SPECIAL 

ABBOTT  

000  6 

"scon  

39  OA 

94  W 

424 

7* 

ALICIA 

306* 

LAWRENCE 

33  5* 

91  03 

236 

TA 

C 

RUBY  B.  OWENS 

ALUM  FORK 

01  3J 

SALINE 

9P 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

ALT 

0114 

YELL 

34  47 

93  29 

834 

7J 

c 

REBA  V.  SWAIM 

AMITY  3  NE 

0190 

CLARK 

34  17 

93  23 

ALT A  F.  GARNER 

UNTO I Ml 

0171 

PIKE 

34  02 

93  23 

263 

8» 

c 

OREW  A.  LAMB 

•  PL  IN    1  V 

0186 

PERRY 

34  38 

93  00 

400 

'  A 

HOBART  WATTS 

APPLETON 

0198 

POPE 

JOHN  A.  JONES 

ARK ADELPHI A 

0??0 

CLARK 

3*  07 

93  03 

200 

6P 

7A 

Q 

T  ILLMAN  E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

02  3* 

DESHA 

33  37 

91  12 

145 

JOHN   W.  TRAMMELL 

ASHDOWN 

0, 

L  I  TTLE  R 1 VER 

33  40 

94  08 

329 

TP 

7P 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

ATHENS 

o)oo 

HOWARD 

34  19 

93  56 

960 

7A 

ARRA  D.  PARKER 

AUGUSTA 

0921 

WOODRUFF 

c 

CECIL  WILLIS 

BALD  KMOB 

mu 

WHITE 

33  IB 

91  34 

2  30 

6P 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

0*58 

INDEPENDENCE 

33  49 

91  47 

371 

9A 

9A 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

8ATE5VILLE  L  AND  D  NO 

0660 

INDEPENDENCE 

39  43 

91  38 

277 

3P 

7A 

JAMES  J     Ml  KHUN 

BEAR  CREEK  LAKE 

0494 

LEE 

3A  43 

90  42 

220 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BEAT Y  LAKE 

0911 

ST  FRANCIS 

SP 

L .    G.  ADAMSON 

BEEBE 

0930 

WHITE 

33  OA 

91  33 

250 

c 

MARVIN  MORRISON 

8EECM  GROVE 

0534 

GREENE 

36  09 

90  36 

298 

3i 

B.  B.  HAMMOND 

BECOEV ILLE 

0536 

JACKSON 

33  26 

221 

8A 

P     M     BRECKENR 10GE 

BENTON 

0963 

SALINE 

3*  33 

92  37 

283 

6A 

ETTA  C.  BURKS 

BENTONV 1 LLE 

09*1 

SENT  ON 

60 

EARLE  L.  BROWNE 

BERRYVILLE  A  NW 

06  16 

CARROLL 

36  26 

93  37 

1150 

TA 

c 

DAVID  L.    S  T 1 OH  AM 

BIG  PORK 

0664 

POLK 

3A  29 

93  38 

1  100 

ANNA  H«    L ILES 

BIG  LAKE  OUTLET 

0676 

M  |SSI SSI PPI 

33  51 

90  08 

228 

TA 

H,  DOUGLAS 

BLACK  ROCK 

on* 

LAWRENCE 

36  07 

91  06 

259 

7A 

LEE  W.  MCKENNEY 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

0764 

GARLAND 

8* 

8A 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

o^e 

YELL 

35  04 

93  39 

455 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  J  SW 

0800 

NEVADA 

33  41 

93  09 

360 

7A 

CATHERINE  WHITE 

BL  YTHEV ILLE 

0806 

MISSISSIPPI 

35  54 

89  35 

252 

4P 

7A 

IVY  W.  CRAWFORD 

BOONEV I LLE  6  NX 

LOGAN 

39  12 

93  59 

600 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEV I LLE  T  NE 

)•» 

LOGAN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEV I LL  E  *  NNE 

0827 

LOGAN 

35  13 

93  34 

610 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEV 1 LLE 

0830 

LOGAN 

35  09 

511 

TP 

TA 

c 

CLEO  E.  yANDElL 

BOTkINBURG  2  S 

oe»? 

VAN  8UREN 

33  39 

1200 

c 

MARY  C.  PEARSON 

BOUGHT ON 

0846 

NEVADA 

33  52 

93  20 

TA 

EUNICE  INGERSOLL 

BRADFORD 

087? 

WHITE 

MARSHALL  H1CKM0N 

BRANCH  A  NW 

0  68  T 

FRANKLIN 

35  21 

94  00 

4  70 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 

068B 

FRANKLIN 

35  16 

93  39 

500 

c 

U  S  SOIL   CONS  SERVICE 

BR1NKLEY 

0936 

MONROE 

34  33 

12 

205 

TP 

7P 

C  H 

R 1CHARD  K  *  w£  1  S 

BUFFALO  TOWER 

1010 

NEWTON 

35  32 

93  30 

2376 

TA 

LOYD  a.  sparks 

BULL   SHOALS  0AM 

1020 

BAXTER 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BURDETTE 

MISSISSIPPI 

33  49 

89  57 

240 

60 

G.   A.  HALE 

CABOT  A  SW 

1102 

PULASKI 

34  37 

289 

5P 

8.  M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

1132 

IZARD 

36  07 

92  06 

400 

7A 

AUST IN  0 .   HARfl I S 

CAMDEN  1 

1192 

OUACHITA 

33  36 

116 

9P 

7A 

M 

LEONARD  B.  OIL WORTH 

CAMDEN  2 

1134 

OUACHITA 

92  3* 

EDITH  2.  LEHMAN 

CARLISLE   1  SW 

1224 

LONOKE 

3A  47 

91  43 

235 

8A 

JOHN  L.  TAIT 

CARPENTER  OAM 

1238 

GARLAND 

34  2  7 

93  01 

403 

c 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

clarendon 

MONROE 

3A  41 

91  18 

172 

b.   F.   NORTHERN  " 

CL,  ARK  SV  ILLE 

L499 

JOHNSON 

35  28 

93  28 

436 

4P 

AP 

OR.    IRVING  T.  BEACH 

CL 1  NT ON 

1492 

VAN  BUREN 

7A 

EARL  B.  RIOOICK 

COMBS   3  SE 

MADISON 

35  A8 

93  46 

1400 

c 

MAUDE  C.  BRASHEARS 

COMPTON  2  NE 

1982 

NEWTON 

36  06 

93  16 

2166 

c 

WILLIAM  L.  BINAM 

CONWAY 

FAULKNER 

35  03 

92  28 

316 

9P 

9P 

CLARENCE    S*    WILLIAMS  i 

CORNING 

163? 

CLAY 

36  24 

90  35 

293 

* 

TA 

C  H 

LAURA  POLK 

COVE 

1666 

POLK 

7A 

JOE  C.  ALLEN 

CROSSETT   7  S 

1730 

ASHLEY 

33  ->2 

91  56 

175 

9P 

9P 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

1730 

PULASKI 

34  43 

92  25 

3  80 

7A 

BILL  IE  JO  YOUNG 

CUMMINS  FARM 

1768 

LINCOLN 

34  05 

176 

6P 

6P 

CUMMINS  PRISON  FARM 

DAISY 

PIKE 

31  1* 

6?9 

7A 

c 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

ib?9 

Faulkner 

92  25 

7* 

WILLIAM  A.  GROWN 

danv ill  e 

YELL 

35  03 

93  24 

ya 

7A 

J.   A.  MOUOY 

DANVILLE  SCS 

1815 

35  04 

93  24 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1838 

YELL 

35  13 

93  09 

330 

4P 

7A 

GERALD  GOOD  I ER 

OE  OUEEN 

1948 

SEVIER 

3*  0? 

94  21 

420 

TA 

H 

0.  TUCKER  VASSER 

OERMOTT 

1960 

CHICOT 

OA 

L.  W.  WILSON 

1968 

34  58 

91  30 

?0* 

TA 

C*  J.  RISTER 

DEVILS  KNOB 

1982 

JOHNSON 

35  A3 

93  24 

2350 

9P 

7A 

CORNEL IA  H.  DICKEY 

DtEAKS 

2013 

HOWARD 

34  0  7 

94  02 

422 

3P 

TA 

THOMAS   F.  H1NSLEY 

DUMAS  1  ESE 

El*| 

DESHA 

33  53 

91  29 

16?. 

* 

TA 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

2  1  50 

DESHA 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

■EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2300 

UNION 

33  13 

92  48 

2  52 

HID 

!(■ 

H 

U   S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUREKA  SPRINGS 

2998 

CARROLL 

36  24 

1465 

6" 

7A 

C  H 

MABEL   F.  SPRAY 

EVENING  SHADE    1  NE 

2366 

SHARP 

36  05 

91  37 

490 

OPHA  WOLFE 

FAYETTEV ILLE 

?**? 

WASHINGTON 

36  03 

94  10 

1  3'0 

Charles  f.  ford 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2443 

WASHINGTON 

HID 

1  U 

M 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEV ILLE  EKP  STA 

?*<.* 

WASHINGTON 

36  ^6 

94  10 

1270 

5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FLIPPIN   FAA  AIRPORT 

?5?a 

MARION 

36  18 

92  36 

7  00 

"10 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FORDYCE  6  W 

2940 

DA  LAS 

33  A9 

92  31 

:  ao 

9P 

9P 

ARKANSAS    FORESTRY  COHM 

FOREMAN 

2944 

LITTLE  RIVER 

33  43 

94  24 

loo 

c 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

I  Sc. 

ST  FRANCIS 

THOMAS  A.  MOORE 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

237* 

SEBAST IAN 

35  20 

94  22 

458 

MID 

\u 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

i<>  ri 

CRAWFORD 

'5  39 

94  09 

793 

SP 

7A 

JAMES  L.  CRISTEE 

FULTON 

2670 

HEMPSTEAD 

33  37 

93  48 

240 

8* 

INA  j,  LOGAN 

GEORGETOWN 

i  ru 

WHITE 

35  07 

91  26 

200 

7A 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

2  794 

SEARCY 

6P 

M 

C.   EL  1  JORDAN 

GLENWOOD 

2842 

PIKE 

34  19 

93  33 

547 

8A 

WILLIAM  F.  SEVIER 

GRAVELLY  2  ESE 

1922 

YELL 

3A  52 

93  39 

7A 

MILLIE  PENOFRGRASS 

GRAVETTE 

2930 

BENTON 

36  24 

94  26 

1250 

SS 

5  j 

GLENN  S.   JUST  ICE 

GREEN  FOREST  *  ESE 

2946 

CARROLL 

36  16 

93  22 

1300 

TA 

RALPH  L.  SANTA 

GREENBRIER 

FAULKNER 

92  23 

8A 

MARVIN  C.  CANTRELL 

GREENWOOD 

2974 

SEBASTIAN 

35  13 

94  15 

518 

DOROTHY  m,  BEEN 

GURDON  3  E 

30  7A 

CLARK 

i>  5* 

93  04 

290 

TA 

ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 

3088 

ASHLEY 

33  14 

91  48 

ITT 

6P 

A.   JAME  S  L 1 NDER 

HARDY 

3132 

SHARP 

36  19 

91  29 

36^ 

C 

THERESA  DONALDSON 

HARRISON 

)144 

BOONE 

6P 

7A 

BEA  GRAY  3EENE 

HE8ER  SPRINGS  3  NE 

3228 

CLEBURNE 

33  32 

92  01 

525 

LESTER  B.  LOGAN 

HEBER  SPRINGS  3  SW 

3230 

CLEBURNE 

33  28 

92  03 

WAYNE  STARK 

HECTOR 

POPE 

33  28 

92  36 

559 

MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 

HELENA 

3242 

PHILLIPS 

34  32 

90  35 

2  00 

* 

7A 

CHARLEY  M.  FRIDOELL 

HENDERSON  2  W 

3298 

BAXTER 

7A 

LUCY  A.  BENT  1 1  EN 

HOPE  3  NE 

3*?e 

HEMPSTEAD 

33  43 

93  33 

375 

8A 

7A 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

HOPPER 

3*38 

MONTGOMERY 

34  22 

93  41 

700 

AVAOELLE  WHISENHUNT 

HORAT  1 0 

3442 

SEVIER 

33  36 

94  22 

337 

6A 

ELIZABETH  w.  FRIDAY 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

3*66 

GARLAND 

34  31 

93  03 

710 

SP 

9P 

M 

U   S   NATL    PARK  SERVICE 

HUNTSV 1 LLE 

3340 

MADISON 

MAY   PEARL  NARKLEY 

HUTTIG  DAM 

3994 

UNION 

33  02 

92  05 

60 

6A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

358'. 

L  ITTLE  RIVER 

33  35 

94  03 

300 

8* 

W.   E.  MCDOWELL 

JASPER 

36nr, 

NEWTON 

36  01 

93  11 

137 

TA 

LOTTIE  B.  DAVIS 

JESSIEVILLE 

3704 

GARLAND 

34  42 

93  04 

730 

LURA  8.  SYKES 

JONESBORO 

}T3* 

CRAIGHEAD 

39  30 

343 

4P 

7A 

» 

BENEDICTINE  SISTERS 

KEISER 

38?  1 

MISSISSIPPI 

33  41 

90  05 

232 

3P 

9P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

KEO 

396? 

LONOKE 

92  00 

TP 

TP 

R.   A.  WALLER 

KINGSLANO  3  SSE 

33  30 

92  14 

214 

C 

ARKANSAS   FORESTRY  COMM 

LAKE  CITY 

3998 

CRAIGHEAD 

33  49 

90  26 

230 

TA 

TRESSA  ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

6010 

PULASKI 

3A  31 

92  28 

305 

6A 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LAMAR  2  SW 

40]  9 

35  26 

93  23 

330 

C 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

LANGLEY 

»060 

P  IRE 

94  19 

93  31 

794 

MA8EL  L.  FORRESTER 

LEAD  MILL 

BOONE 

36  24 

92  34 

710 

SS 

TA 

CLAY  A.  CLARY 

LEE  CREEK  GUARD  STATION] 

*  1  16 

CRAWFORD 

35  42 

94  19 

1000 

TA 

IDA  G.  RAMEY 

LEOLA 

34  10 

92  33 

261 

TA 

J.  Ri  RMOOES 

(LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

*?*8 

PULASK I 

92  14 

237 

MID 

10 

C  HJ 

u  S  WEATHER  BUREAU 

L ITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

4290 

PULASKI 

34  46 

92  19 

512 

10 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

39  46 

93  09 

2007 

LOLA  1.  DOLLAR 

MADISON 

*5?B 

ST  FRANCIS 

35  00 

90  43 

215 

TA 

JAMES  C.  MOOGES 

MAGNOLIA    3  N 

o*e 

COLUMBIA 

33  19 

93  14 

313 

4P 

EARL  E.  GRAHAM 

MAGNOLIA  5  N 

»550 

COLUMBIA 

33  20 

93  13 

360 

c 

sw  gas  and  Electric  co 

MALVERN 

HOT  SPRING 

34  23 

92  49 

311 

9P 

9* 

RADIO  STATION  K80K 

t  WU1IAOI  COM:     1.  ilUinU    2.  MISSISSIPPI     3.  OUACHITA    4.  BID    5.  SAINT  FRANCIS    6.  SALMI    7.  TOTS 


ARKANSAS 
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STATION 

'     INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  1  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

. 

C 

SPECIAL 

JOHN  H.  MCkCC 

MAR  1 ANN A   2  S 

LEE 

34  44 

90  46 

2  3< 

6P 

41 

C  H 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MARKED  TREE 

POINSETT 

33  32 

90  25 

229 

49 

7A 

H 

OR ADA  L.    SHE  A RON 

MARSHALL 

SEARCY 

MINNIE    HOR  TON 

MARVELL 

PHILLIPS 

ERNEST  H.  PUCKETT 

MELBOURNE 

4741 

IZARD 

36  04 

91  54 

61( 

7A 

"van^lVshradcr 

MEN  A 

POLK 

14  33 

94  15 

1207 

6f 

C  H 

RICHARD  W.   ST.  JOHN 

MONT ICELLO  3  5 

DREW 

RADIO   STATION  KH6M 

MONTROSE 

ASHLEY 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CALHOUN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOPRILTON 

4938 

CONWAY 

33  08 

92  44 

260 

5P 

7A 

MOUNT  IDA 

*VB8 

MONTGOMERY 

34  33 

93  36 

663 

SP 

7A 

C  H 

MOUNT  MAGAZINE 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

BAXTER 

RADIO  STAT  ION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C   OF  ENG 

SA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW    1  E 

'.Hi 

STONE 

33  52 

42  06 

761 

7* 

MULBERRY   6  NNE 

9071 

FRANKL in 

35  34 

94  01 

300 

'* 

NARROWS  DAM 

PIKE 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

HOWARD 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHV 1 LLE  SCS 

HOWARO 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

NATHAN   4  WNW 

3131 

HOWARD 

34  07 

93  32 

33C 

EDNA  J.  WESTFALL 

NEWHOPE   3  E 

91 76 

PIKE 

34  14 

93  30 

850 

'I 

Elsie  f.  ward 

NEWPORT 

JACKSON 

LUTHER  0.  SUMMERS »  JR 

NIHPOD  DAM 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ODELL    3  N 

3334 

WASHINGTON 

33  48 

94  24 

1300 

MRS.  RENZO  HURST 

OOEN  2  W 

3339 

MONTGOMERY 

34  38 

93  48 

800 

JOAN   Si    ORE SHAM 

OKAY 

HOWARD 

SO 

J.    T.  HARGIS 

OSCEOLA 

MISSISSIPPI 

THOMAS    F.  MCMNION 

OWENSV ILLE 

GUY  COOK 

OZARK 

990( 

FRANKL IN 

35  29 

93  30 

396 

4P 

H 

Burns  wakefield 

OZONE 

5514 

JOHNSON 

35  36 

93  27 

1900 

MAURICE    R.  BRANOT 

PARAGOULD  RA0IO  KDRS 

GREENE 

RAl/IO  STATION  KDRS 

PARIS 

4P 

FRANK  TAYLOR 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKIN   2  W 

5566 

CROSS 

35  16 

90  19 

222 

7/ 

CORINE  D.  GARDNER 

PARKS 

5591 

SCOTT 

34  46 

93  5T 

668 

HOMAR  x.  MANSARD 

PARTHENON 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 

may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C      Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J      "Supplemental  Data"  Table. 


Other  Reference  Notes 


No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

§     "Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T       Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington   25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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CORRECTIONS 

March  1957;     Arkadelphia,   Table  2,   precipitation  departure  should  be  .59. 
Annual  Summary  1957;     Arkadelphia,  Table  2,   annual  precipitation  departure  should  be  29.44. 

March  1958;     Arkadelphia,  Climatological  Data  Table,   precipitation  departure  should  be  -1.07. 
Annual  Summary  1958:     Arkadelphia,  Table  2,  annual  precipitation  departure  should  be  9.23. 

May  1959:     Marked  Tree,  Climatological  Data  and  Daily  Temperatures  Tables,   see  corrected  data  under  Delayed  Data  on  page  76. 
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6 

.0 

0 

11 

i 

3 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

R// 

90.4 

69,5 

80.0 

2.3 

97 

8 

63 

12 

0 

20 

0 

0 

0 

7.18 

4.62 

3.14 

22 

.0 

0 

8 

6 

1 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

88.4 

66.9 

77,7 

94 

31  + 

56 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

7.77 

2.37 

22 

.0 

0 

10 

5 

2 

MENA 

89.  3 

68.1 

78.7 

2.0 

96 

6 

61 

12 

0 

16 

0 

0 

0 

5.13 

.95 

1.50 

23 

.0 

0 

8 

4 

2 

MOUNT  MAGA2 INE 

81.1 

62.9 

72.0 

87 

10 

58 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

10.17 

2.95 

17 

.0 

0 

10 

6 

5  ] 

OZARK 

91.0 

68.3 

79.7 

2.7 

98 

9+ 

61 

12 

0 

19 

0 

0 

0 

5.59 

2.49 

2.16 

23 

.0 

0 

8 

3 

3 

PARIS 

90.9 

67.3 

79.1 

98 

30 

56 

3 

0 

21 

0 

0 

0 

5.53 

2.16 

22 

.0 

0 

4 

1 

RUSSELLVILLE 

90.4 

68.  1 

79.3 

96 

31  + 

57 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

7.66 

1.41 

15 

.0 

0 

11 

7 

3  1 

SUBIACO 

89.8 

66.3 

78.1 

4.9 

96 

24 

58 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

7.53 

4.27 

1  .94 

23 

.0* 

0 

10 

7 

1 

TURNPIKE 

81.  7M 

62.  6M 

72. 2M 

57 

3+ 

0 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

WALDRON 

91.7 

65.1 

78.4 

98 

8 

57 

12+ 

0 

24 

0 

0 

0 

4.06 

1.33 

22 

.0 

0 

9 

3 

1 

WHITE  ROCK 

82.5 

65.1 

73.8 

89 

31 

58 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

11.44 

5.50 

22 

.0 

0 

14 

5 

3 

DIVISION 

77.2 

3.7 

7.09 

3.46 

.0 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

89.5 

67.3 

78.4 

95 

31 

58 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

8.22 

2.77 

20 

.0 

0 

11 

S 

3 

BENTON 

89.2 

69.0 

79.  1 

95 

31 

59 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

6.50 

1.15 

23 

.0 

0 

15 

6 

1 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

AM 

90.  7 

67.8 

79.3 

95 

31+ 

58 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

6.12 

1.18 

11 

.0 

0 

12 

5 

2 

CONWAY 

89.2 

67.5 

78.4 

4.3 

95 

31 

55 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

2.71 

-  1.03 

•  50 

17 

.0 

0 

8 

1 

0 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

88.  3M 

69.9 

79. 1M 

3.9 

98 

1 

64 

12 

0 

14 

0 

0 

0 

6.68 

2.57 

2.12 

16 

.0 

0 

10 

4 

3 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

R// 

88.  5 

70.6 

79.6 

2.3 

97 

31 

63 

3 

0 

15 

0 

0 

0 

6.36 

3.26 

1.90 

16 

.0 

0 

7 

'4 

3 

MALVERN 

90.6 

65.6 

78.1 

97 

31 

56 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

6.98 

1.23 

18 

.0 

0 

12 
8 

7 

1  1 

MORRILTON 

90.5 

68.6 

79.6 

2.6 

96 

31 

58 

3 

0 

IS 

0 

0 

0 

3.79 

.89 

1.42 

23 

.0 

0 

2 

1 

NIMROD  DAM 

AM 

92.1 

65.4 

78.8 

99 

9 

55 

3 

0 

2  3 

0 

0 

0 

4.17 

1.05 

21 

.0 

0 

2 

PERRYVILLE 

90. 4M 

68.  5M 

7  9.  5M 

1.3 

63 

11 

0 

0 

0 

0 

6.03 

2.30 

.0 

0 

SHERIDAN  TOWER 

89.4 

70.6 

80.0 

94 

31  + 

60 

19+ 

0 

14 

0 

0 

0 

5.34 

1.33 

1 

.0 

0 

9 

4 

2 

D  1 V  I S  I  ON 

79.1 

2.5 

5.72 

2  .06 

.0 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Tempetatur  e 


Station 

5  E 
?  2 

<  s 

•  e 

2  1 
<  S 

< 

E 

| 

□ 

From  Long 
Term  Means 

£ 
i 

1 
o 

s 
-2 

| 

Q 

- 

« 

B 
Q 

No  oi  Days 

Total 

•  c  i 

lis 

S  |  £ 

o 
1 

d 

Snow,  Sleel 

No  ol  Dan 

Max 

Mia 

1  s 

£ 

i 

is 

o 

S 
8 
° 

J 
p 

5  • 

Sis 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

90.1 

70.0 

80.1 

_ 

I  .A 

97 

31  + 

62 

13+ 

0 

1 8 

0 

0 

0 

6.88 

3.15 

1.59 

22 

DES  ARC 

AM 

89.  5 

67.0 

78.3 

97 

31 

55 

3 

0 

1 5 

0 

0 

0 

5.05 

1.30 

18 

.0 

0 

9 

5 

1 

HELENA 

90.8 

70.1 

80.5 

1  .0 

96 

31  + 

62 

A+ 

0 

2  1 

0 

0 

0 

8.63 

A. 77 

3.13 

1  9 

.0 

0 

9 

5 

3 

KEO 

88.8 

68.0 

78. A 

95 

31  + 

57 

A 

0 

1  3 

0 

0 

0 

A. 59 

l.AA 

17 

.0 

0 

11 

2 

2 

MAR  I  ANNA  2  S 

90.  A 

67.9 

79.2 

1.9 

31  + 

j? 

20 

0 

0 

0 

A.  77 

2.95 

2  3 

.0 

0 

5 

3 

SAINT  CHARLES 

AM 

91  •  A 

68.9 

80.2 

9Q 

2  2 

0 

0 

0 

A.  1A 

1.18 

2A 

.0 

0 

6 

4 

1 

STUTTGART 

91.3 

70  .  7 

81.0 

1.3 

Q7 

;* 

2A 

0 

0 

0 

3.86 

•  AO 

1.50 

2  6 

.0 

0 

7 

2 

2 

STUTTSART   9  ESE 

AM 

89.  8 

68.9 

95 

AO 

z 

* 

;* 
0 

20 

0 

0 

0 

A.9A 

2.88 

2  3 

.0 

0 

7 

2 

1 

WYNNE 

89.  5 

68.3 

7ft*Q 

28+ 

59 

13+ 

0 

1A 

0 

0 

0 

1.70 

2  1 

.0 

0 

8 

6 

1 

D I V  I S ION 

79.6 

1.9 

5.85 

2.06 

SOUTHWEST  DIVISION 

.  c unnuu 
AoHDUWN 

M 

70. 6M 

M 

61 

12 

0 

0 

0 

3.38 

.88 

17 

j 

0 

DE  QUEEN 

91. A 

69.7 

80.6 

97 

30+ 

61 

12 

0 

2  1 

0 

0 

0 

7.A1 

3.70 

16 

.0 

0 

10 

2 

1 

D I  ERICS 

91.1 

67.3 

79.2 

97 

9 

59 

12 

0 

2 1 

0 

0 

0 

6.  5A 

1.20 

16 

.0 

0 

12 

6 

1 

HOPE  3  NE 

AM 

90.  1 

69.0 

79.6 

2.5 

9A 

9+ 

61 

12 

0 

2  I 

0 

0 

0 

2.81 

-  1.76 

.90 

22 

.0 

0 

7 

1 

0 

MOUNT  IDA 

90  .  0 

66.  5 

78.3 

1.9 

96 

*2 

J? 

1  8 

Q 

0 

2 

7.35 

2.92 

Le  73 

}  6 

.0 

0 

10 

7 

2 

NARROWS  DAM 

AM 

90  •  7 

66.  7 

78.7 

AO 

2  1 

0 

0 

0 

A. 87 

1  .  6A 

1 6 

.0 

0 

7 

A 

1 

NASHVILLE   PEACH  SU8STA 

AM 

89.  1 

68.  1 

78.6 

95 

An 

J: 

21 

0 

0 

0 

5.  76 

1  ' 

.0 

0 

10 

5 

2 

OKAY 

91.6 

70  .0 

80  •  8 

1.8 

96 

79  + 

: 

25 

0 

0 

0 

5.72 

» 

.0 

0 

10 

5 

1 

TEXARKANA  W8  AIRPORT 

R// 

90.  1 

71.3 

80  ♦  7 

2.2 

95 

. . 

: . 

23 

0 

0 

0 

5.55 

1  Al 
11 

1  Al 
•  51 

•  0 

o 

8 

6 

2 

D I V  I S  I  ON 

79.6 

_ 

1.9 

5.A9 

1.30 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

» 

ARKADELPHIA 

89.5 

70.2 

79.9 

95 

31 

63 

3 

0 

1  7 

0 

0 

0 

6  •  8A 

2.96 

2.00 

21 

.0 

0 

12 

2 

CAMDEN  1 

91.8 

69.8 

80.8 

1.6 

95 

31  + 

6A 

13+ 

0 

2  6 

0 

0 

3.69 

-  .95 

.87 

2A 

.0 

0 

9 

3 

0 

EL   DORADO  FAA  AIRPORT 

90  •  7 

I  a"  7M 

2.3 

97 

7 

6A 

12 

J? 

2  2 

0 

0 

0 

7.  13 

2.65 

2.32 

2  5 

.0 

0 

10 

5 

1 

FORDYCE  6  W 

ao'om 

J: 

0 

0 

0 

A. 66 

1.15 

25 

.0 

0 

9 

4 

1 

MAGNOLIA   3  N 

91*6* 

A7  7 

79*  A 

3.3 

96 

6 1 

1 2 

J? 

26 

0 

0 

0 

6.A1 

2.13 

2.10 

2  5 

.0 

0 

10 

•> 

1 

PRESCOTT 

92  .  9 

69  H 

8 1  .  A 

1.8 

100 

° 

27 

0 

0 

0 

A.A2 

.33 

1  .AO 

.0 

0 

7 

3 

2 

WARREN 

92.6 

69.3 

81.0 

1.9 

97 

31  + 

62 

25 

0 

0 

0 

5.60 

1.13 

2  5 

•  0 

o 

1 1 

6 

1 

DIVISION 

80. A 

2.1 

5.5A 

1.39 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

91.3 

68.6 

80.0 

l.A 

95 

31  + 

62 

3 

0 

26 

0 

0 

0 

7.39 

2.17 

2.A6 

25 

.0 

0 

8 

6 

3 

CUMMINS  FARM 

90.6 

68. A 

79.5 

97 

31 

61 

3 

0 

2! 

0 

0 

0 

3.  12 

.61 

17 

.0 

0 

9 

3 

0 

DUMAS  1  ESE 

93.0 

67.9 

80.5 

2.7 

98 

31  + 

59 

A 

0 

24 

0 

0 

0 

7.83 

3.19 

3.85 

26 

.0 

0 

9 

3 

3 

MONT ICELLO  3  S 

91.1 

67.9 

79.5 

96 

31 

58 

A 

0 

24 

0 

0 

0 

7.73 

2.AA 

25 

.0 

0 

10 

7 

1 

PINE  BLUFF 

91.3 

70.9 

81.1 

2.1 

97 

31 

62 

A 

0 

2  2 

0 

0 

0 

2.02 

-  2.01 

.48 

23 

.0 

0 

6 

0 

0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

91.6 

68.2 

79.9 

99 

31 

58 

A 

0 

23 

0 

0 

0 

2.27 

1.11 

18 

.0 

0 

6 

1 

1 

PORTLAND 

90.1 

69.8 

80.0 

1.8 

97 

18 

6A 

A+ 

0 

20 

0 

0 

0 

5.01 

.92 

1.A0 

2 

.0 

0 

7 

4 

3 

DIVISION 

80.1 

2.0 

5.05 

.64 

.0 

ARKANSAS 

JULY  1959 


Precipitation 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:     100°  on  the  31+  at  2  Stations 
Lowest  Temperature:     49*  on  the  3rd  at  2  Stations 
Greatest  Total  Precipitation:     11.44  inches  at  White  Rock 
Least  Total  Precipitation:     1.78  inches  at  Gilbert 

Greatest  one-day  Precipitation:     5.50  Inches  on  the  22nd  at  White  Rock 


See  reference  Dotes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


9      10     11     12     13     14     15  '  16     17     18     19  I  20     21     22    23     24     25     26     27     28     29     30  31 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 
ALY 

AMITY  3  NE 

ANTOINE 
APLIN   1  W 
ARK  ADEL  PH I A 
ARKANSAS  CITY 
A5HDOWN 

ATHENS 
AUGUST  A 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  L IVE5TOCK 
BATESVJLLE  L  AND  D  NO  1 

BEATY  LAKE 
BEECH  GROVE 
BEEOE V  I LL£ 
BENTON 
BENT  ONV I LLE 

BERRYVILLE  4  NW 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLUFF  CITY  3  SW 
BL YTHEV I LL  E 
BOONE V  I LL E 
BOUGHT ON 
BRADFORD 

BR  INKLE Y 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 
CABOT    4  SW 
CALICO  ROCK 

CAMDEN  1 
CARLISLE    1  SW 
CLARENDON 
CLARKSV I LLE 
CL INTON 

CONWAY  2.7] 
CORNING  3.66 
COVE  '■•'•i 
CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
DAROANELLE 

DE  QUEEN 
DERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 

DUMAS   1  ES£ 
EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE    1  NE 
FAYETTEVl LLE 

FAYETTEV1LLE  FAA  AP 
F AYET T EV I LLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 
FOROYCE  6  W 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT  ft// 

FORT    SMITH  WATER  PLANT 

FULTON  4.31 

GEORGETOWN  3.22 

GILBERT  1.7B 

GLENWOOD  4.89 

GRAVELLY 
GRAVETUE 

GREEN  FOREST   4  ESE 
GREENBRIER 
GREENWOOD 

GURDON   3  E 
HAMBURG 
HARR I  SON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 
HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE   3  NE 
HOPPER 

HORAT 10  5.24 

HOT  SPRINGS  1   NNE  6.68 

HUTT IG  DAM  6.81 

INDEX  7.60 

JASPER  4.58 

JESSIEVILLE  6.02 

JONESBORO  3.70 
KEISER 
KEO 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 

LANGLE Y 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK   GUARD  STATION 
LEOLA 

LITTLE   ROCK  W8  AIRPORT  R//  6.36 

LITTLE  ROCK  FlLT  PLANT  5.61 

LURTON  5.03 

MADISON  6.87 

MAGNOLIA  3  N  6.41 

MALVERN  6.98 

MAMMOTH  SPRING  2.31 

MAR  I  ANNA  2   S  8.33 

MARKED  TREE  6.29 

MARSHALL  1.94 
MARVELL 

MELBOURNE 
MENA 

MONT ICELLO  3  S 
MOR08AY  LOCK   AND  DAM 
MORR I L  TON 


1.08 
1.07 
1.35 


1.07 

1. 

1.92 
.87  1. 

.50 


.05 
1.23 


.78  .75 
T  1.17 


1.13 
T 
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.04     .30  .13 
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'  .77 


1.00 
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3.13  1.49 
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.25  1.08 
.24  1.73 
.08  1.27 
.09  1.03 


.21    1.36  .10 


.20  3.92 
4.00 
.55  2.25 


1.22  2.30 


1.38  .05 


.16     .05  .25 


.05  .03 

.23  T 

•77  .05  .15 

.49  .06 

T  .49 

.68  1.69 

.06  .20 

.20  .80 


.18  3.S5 

2.32  .35 
.04  .05 


.23 
T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


To 

1   |   2  |  3 

4  | 

5  | 

g 

- 

in 

"  1 

lz 

1  | 
13  |   14  j 

15 

16 

17  | 

18 

19 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25 

26 

27 

28  | 

29  | 

30 

34 

MOUNT  IDA 

7.35 

.01 

.02 

•  02 

.06 

•  1* 

•  63 

•  05 

1  .20 

1*73 

.69 

.38 

.75 

•  22 

•  60 

.85 

MOUNT  MAGAZINE 

10.17 

1.35 

1.00 

2.95 

1  .00 

.60 

2.00 

.42 

.10 

•  40 

MOUNTAIN  HOME    1  NNy 

7,11 

1*30 

.10 

•  63 

1.57 

T 

•  36 

T 

.13 

•  75 

1  .92 

•  23 

.  12 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

7.07 

1.24 

•34 

T 

T 

.39 

.57 

•  33 

.  46 

•  49 

2.74 

.26 

•  23 

•  02 

MOUNTAIN  VIEW   1  E 

2.03 

.18 

.05 

1*19 

•  29 

•  32 

MULBERRY  6  NNE 

9,05 

.05 

1  .45 

•  86 

4*25 

1  .84 

.08 

.06 

•  32 

•  14 

NARROWS  DAM 

A. 87 

.  83 

•  22 

1.64 

.06 

•  46 

.  80 

T 

T 

.18 

T 

•  07 

•  07 

T 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

5.76 

T 

.  1  1 

.10 

•  53 

•  99 

1  .66 

•  05 

1.07 

.26 

.07 

•  18 

.54 

.03 

.13 

NATHAN   4  WNW 

4*63 

•  19 

T 

.25 

. 

1*30 

.30 

•  66 

•  35 

.10 

•  10 

•  28 

•  46 

NEWHOPE   3  E 

5*32 

•  76 

•  98 

1.00 

•  25 

.30 

•  64 

•  37 

i  .  Q  o 

NEWPORT 

A.  00 

1.04 

1  .08 

•  47 

.01 

•  27 

.35 

.03 

T 

NIMROD  DAM 

4*17 

.16 

.27 

I 

.75 

T 

1.05 

.05 

1  .00 

.06 

•  06 

.55 

.20 

ODELL   3  N 

7.38 

.24 

.20 

2.10 

.76 

1.36 

2.00 

•  15 

.  35 

•  05 

•  1  7 

ODEN   2  W 

6.47 

.14 

.  35 

.20 

•  12 

1  .02 

.31 

•  36 

•  07 

i  .  )0 

OK.  AY 

5.72 

.05 

1.73 

.65 

•  14 

T 

.62 

•  63 

•  06 

•  98 

.18 

•  20 

•  33 

.10 

T 

•  03 

4.84 

.50 

•  26 

•  1 1 

.  38 

.  16 

1.10 

.05 

.09 

.44 

.09 

OWENSVILLE 

4.42 

T 

T 

.10 

.17 

.03 

•  47 

.07 

.27 

.13 

.  31 

.41 

.61 

.38 

1 .05 

.  12 

•  25 

.05 

T 

T 

t 

OZARK. 

5.59 

.02 

T 

.04 

.18 

1.32 

.01 

.18 

T 

•  10 

1.04 

2.16 

.07 

.09 

•  12 

•  24 

OZONE 

6.18 

1.11 

•  77 

■  95 

1.13 

1.35 

T 

■  72 

•  15 

PARAGOULO  RADIO  <DRS 

4*66 

1.97 

1.07 

.  15 

•  60 

•  03 

•  26 

•  1 1 

.47 

5.53 

.25 

.70 

* 

.48 

.23 

.  10 

.58 

T 

.08 

2.16 

.58 

•05 

•  22 

.10 

PARKIN  2  W 

8.16 

•  74 

T 

1.32 

.95 

.  38 

.04 

1.33 

2.39 

•  32 

•  61 

.  0  8 

PARKS 

1.45 

•  90 

1*35 

PERRYV1LLE 

6.03 

.14 

.17 

•  41 

.56 

.  B4 

.  39 

.  18 

■  41 

•  72 

B 

# 

2»21 

PINE  BLUFF 

2.02 

.07 

•  25 

.02 

.14 

•  37 

•  09 

x 

•  07 

.15 

PINE  bluff  faa  airport 

2.27 

T 

T 

1.11 

•  02 

•  05 

•  05 

•  07 

•  20 

.  I  7 

.  10 

.16 

•  01 

.  1  7 

PINE  RIDGE 

9.34 

.89 

.32 

•  30 

1.57 

.36 

•  1 1 

3.38 

•  02 

•  1 3 

1*50 

.  76 

POCAHONTAS  1 

4.32 

• 

1.96 

■  1  1 

1.20 

•  46 

.54 

•  05 

PORTLAND 

5.01 

T 

1*40 

.20 

•  05 

T 

T 

T 

T 

1.00 

T 

T 

•  25 

1  .00 

.70 

•  41 

PRESCOTT 

4.42 

•  25 

.03 

.05 

.04 

.83 

•  10 

1.40 

.15 

T 

1.25 

.05 

■  17 

•  07 

•  03 

T 

6.91 

1*24 

T 

•  55 

1  .28 

3.12 

•  47 

T 

.25 

T 

ROGERS 

3.89 

•  02 

T 

.78 

T  T 

.29 

T 

.01 

.  36 

.  l  l 

•  84 

1  .20 

■  23 

.04 

.01 

RUSSELL V ILLE 

.99 

.20 

.82 

1.41 

.20 

T 

1.12 

T 

■  02 

•  77 

1  .03 

■  68 

•  16 

•  26 

SAINT  CHARLES 

4.14 

•  02 

.92 

.03 

.27 

1.18 

■  16 

•  62 

SAINT  FRANCIS 

3*60 

1.12 

■OS 

•  30 

1  .03 

•  71 

.27 

■  12 

3  36 

•  16 

•  20 

1  .80 

•  25 

SEARCY 

4.49 

.82 

2.04 

•  25 

T 

.30 

.03 

.65 

T 

•  04 

.  10 

.20 

•  05 

•  01 

SHERIDAN  TOWER 

1  33 

.05 

1.  10 

.82 

.52 

.  IB 

.48 

•  30 

•  15 

.35 

•  06 

SHIRLEY 

5.97 

.02 

•  16 

1.34 

T 

.05 

.31 

.42 

•  26 

1.17 

2.22 

.02 

T 

SILOAM  SPRINGS 

5.87 

.33 

.01 

.01 

.01 

T 

T  .01 

•  25 

.68 

.06 

.09 

1.39 

2.85 

•  09 

•  06 

T 

.03 

.60 

.70 

•  60 

STAMPS 

5.35 

■  48 

.12 

.36 

.55 

!o3 

.46 

.07 

.36 

.35 

T 

2.07 

.45 

•03 

STAR  CITY  2  S 

4.65 

1  .  30 

.26 

.10 

•  60 

.06 

.12 

.15 

1*70 

•  22 

•  14 

T 

STEVE 

6.40 

1.70 

.69 

.61 

1  .60 

1  .60 

STUTTGART 

3.86 

•  24 

T 

T 

.26 

7 

■  23 

1.15 

.11 

.08 

1*50 

.29 

STUTTGART   9  ESE 

4.94 

•  0 

.37 

.13 

•  03 

.19 

2  .88 

•  12 

•  06 

•  60 

•  08 

SUBIACO 

7.53 

.82 

•  65 

.94 

.03 

.05 

.66 

|2I 

.93 

1.94 

.88 

•  13 

•  22 

7 

TAYLOR 

6.62 

.72 

.40 

.61 

.57 

.17 

1.10 

.49 

T 

•  27 

.11 

.01 

1.28 

.61 

.04 

.04 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  R// 

.26 

T 

1.51 

.70 

.53 

.55 

1.15 

.53 

.31 

.01 

TURNPIKE 

.19 

•  20 

2.60 

.39 

.70 

.30 

•  39 

WALDRON 

4.06 

T 

.32 

.18 

T 

.66 

T 

•  18 

.27 

.08 

7 

1.33 

.17 

.77 

.10 

WALNUT   GROVE  2  NNE 

3.12 

.93 

1.40 

.15 

.04 

.36 

T 

•  12 

.10 

.02 

T 

WALNUT   RIDGE   FAA  AP 

3.62 

1.88 

.30 

T 

.20 

•  25 

7 

.73 

•  13 

.13 

WARREN 

5.60 

.18 

T 

.25 

T 

T 

.55 

.71 

•  35 

.26 

.59 

•  76 

.11 

.05 

1.13 

•  56 

.02 

.03 

.Ob 

WASHITA 

9.35 

1.35 

2.35 

.33 

7 

.85 

1*20 

.55 

•  23 

1.41 

.  te 

•  SB 

WHITE  ROCK 

11.44 

.  10 

.02 

.45 

.  12 

.15 

.43 

1.03 

.52 

5.50 

1.62 

.22 

.25 

.30 

•  13 

.60 

WHITECLIFFS 

5.82 

1  .80 

•  20 

T 

1.95 

.47 

T 

1.25 

.  10 

•  25 

•  20 

7 

WYNNE 

6.23 

.25 

•  73 

T 

.0* 

.60 

•  02 

.97 

.02 

1.70 

.50 

.34 

•  07 

.79 

.06 

.04 

.06 

•  04 

YELLVILLE 

2*31 

•  02 

.50 

.0* 

.08 

•  06 

•  60 

.08 

•  02 

.0* 

•  63 

.04 

**"  °°    "  85  -  °" 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 

JULY  1959 


Station 

Day  Of  Month 

23 

27 

28 

30 

31 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

24 

25 

26 

29 

ALUM  FORK 

MAX 

91 

90 

88 

90 

87 

90 

92 

94 

92 

92 

92 

87 

89 

90 

91 

86 

90 

91 

88 

86 

85 

66 

91 

93 

83 

83 

86 

90 

92 

93 

95 

MIN 

69 

66 

58 

62 

73 

64 

68 

65 

68 

68 

67 

62 

65 

66 

66 

69 

62 

66 

67 

66 

67 

66 

68 

69 

69 

69 

72 

71 

71 

71 

74 

ARK ADELPH I  A 

MAX 

94 

86 

84 

91 

93 

90 

92 

94 

92 

92 

91 

89 

89 

91 

90 

89 

93 

91 

90 

85 

82 

87 

89 

89 

77 

87 

89 

89 

93 

93 

95 

MIN 

71 

69 

63 

66 

74 

71 

70 

67 

74 

70 

69 

64 

66 

68 

69 

68 

71 

66 

77 

71 

68 

69 

70 

73 

71 

71 

76 

73 

72 

74 

74 

ASHDOWN 

MAX 

88 

91 

94 

89 

92 

93 

90 

85 

89 

89 

92 

91 

77 

81 

89 

90 

92 

94 

95 

MIN 

70 

66 

70 

74 

75 

76 

75 

74 

71 

76 

61 

66 

70 

68 

68 

67 

67 

69 

70 

71 

67 

69 

71 

74 

71 

74 

70 

71 

74 

73 

BALD  KNOB 

MAX 

93 

88 

85 

88 

87 

89 

92 

93 

92 

87 

92 

85 

85 

87 

91 

90 

91 

93 

96 

88 

83 

86 

90 

88 

84 

85 

85 

88 

93 

95 

95 

MIN 

68 

62 

54 

56 

68 

63 

70 

63 

67 

68 

66 

62 

59 

61 

61 

70 

69 

68 

68 

67 

68 

68 

69 

69 

69 

68 

72 

65 

68 

70 

70 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

97 

95 

87 

90 

85 

80 

88 

96 

96 

98 

91 

92 

90 

92 

90 

96 

90 

92 

96 

94 

94 

95 

83 

93 

92 

82 

87 

90 

93 

99 

96 

MIN 

70 

57 

49 

53 

64 

59 

60 

61 

64 

60 

58 

56 

55 

58 

59 

67 

66 

65 

66 

63 

63 

64 

68 

66 

65 

64 

70 

68 

69 

69 

69 

BATESV I LLE   L   AND  0  NO  1 

MAX 

93 

86 

87 

90 

88 

92 

94 

96 

93 

90 

90 

88 

86 

91 

94 

86 

93 

94 

93 

90 

87 

85 

89 

90 

87 

87 

89 

90 

96 

97 

96 

MIN 

70 

62 

50 

52 

67 

64 

64 

60 

67 

65 

60 

57 

57 

59 

60 

68 

71 

66 

70 

65 

67 

69 

70 

69 

67 

69 

72 

66 

71 

71 

72 

BENTON 

Mil 

92 

90 

85 

85 

84 

90 

93 

94 

92 

91 

91 

88 

88 

91 

92 

87 

91 

90 

90 

87 

87 

89 

91 

88 

80 

83 

87 

88 

93 

94 

95 

MIN 

66 

69 

59 

73 

73 

66 

67 

64 

73 

6  8 

69 

62 

63 

66 

4  6 

70 

69 

66 

67 

68 

69 

71 

70 

71 

71 

71 

74 

74 

71 

74 

77 

BENTONVILLE 

MAX 

85 

84 

86 

86 

90 

88 

91 

92 

85 

88 

89 

86 

78 

9  0 

77 

85 

93 

87 

87 

86 

84 

80 

88 

90 

83 

80 

88 

88 

92 

94 

93 

MIN 

67 

53 

53 

63 

65 

56 

64 

65 

69 

56 

59 

53 

63 

65 

65 

64 

64 

67 

60 

61 

61 

62 

63 

65 

61 

66 

68 

66 

67 

70 

68 

BLAKELY  MOUNTAIN  OAM 

MAX 

9* 

94 

86 

88 

93 

92 

92 

92 

94 

92 

95 

93 

94 

9  4 

91 

90 

86 

91 

91 

87 

83 

88 

89 

92 

94 

79 

82 

95 

90 

95 

95 

M  1  N 

69 

70 

58 

63 

74 

67 

67 

64 

67 

66 

67 

63 

62 

67 

65 

69 

69 

67 

48 

70 

70 

69 

68 

72 

72 

71 

72 

66 

68 

69 

70 

BLYTHEVILLE 

MAX 

96 

78 

84 

90 

81 

88 

90 

94 

90 

87 

90 

85 

86 

89 

92 

85 

91 

89 

85 

88 

90 

87 

86 

85 

80 

87 

87 

90 

94 

95 

93 

MIN 

73 

63 

56 

61 

68 

68 

72 

65 

71 

70 

64 

61 

60 

63 

66 

70 

68 

71 

71 

70 

72 

69 

69 

74 

71 

73 

74 

72 

74 

75 

76 

BOONEVILLE 

MAX 

92 

87 

91 

98 

91 

92 

95 

93 

91 

95 

94 

93 

94 

95 

95 

81 

92 

89 

89 

87 

90 

84 

90 

92 

82 

83 

91 

92 

93 

96 

98 

MIN 

67 

67 

61 

68 

64 

65 

67 

68 

66 

70 

68 

58 

63 

69 

69 

67 

67 

66 

67 

68 

68 

65 

66 

68 

66 

69 

70 

68 

70 

72 

72 

BRINKLEY 

MAX 

94 

90 

84 

92 

90 

89 

92 

96 

88 

90 

89 

88 

88 

90 

94 

90 

93 

92 

88 

87 

90 

98 

92 

87 

78 

86 

89 

91 

95 

97 

97 

MIN 

72 

76 

63 

62 

68 

74 

76 

65 

72 

71 

65 

62 

62 

70 

63 

68 

71 

70 

72 

69 

70 

70 

71 

72 

72 

69 

74 

79 

73 

74 

74 

CAMDEN  1 

MAX 

95 

87 

86 

95 

94 

92 

94 

94 

94 

93 

92 

90 

91 

92 

94 

89 

92 

95 

93 

90 

91 

94 

93 

92 

84 

84 

90 

92 

95 

95 

95 

MIN 

70 

70 

64 

66 

72 

70 

70 

66 

71 

70 

69 

65 

64 

68 

66 

68 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

72 

71 

70 

74 

72 

72 

73 

76 

CLARKSVILLE 

MAX 

91 

83 

86 

90 

90 

92 

90 

91 

90 

93 

91 

88 

90 

89 

88 

82 

94 

82 

86 

87 

82 

81 

87 

92 

90 

82 

90 

90 

93 

95 

96 

M I  N 

70 

61 

57 

65 

69 

68 

67 

69 

67 

69 

66 

60 

65 

66 

62 

69 

66 

67 

69 

67 

62 

68 

66 

66 

69 

72 

70 

70 

71 

73 

72 

CONWAY 

MAX 

92 

86 

84 

90 

87 

91 

92 

93 

93 

90 

92 

88 

ue 

90 

91 

87 

91 

90 

88 

87 

83 

86 

90 

89 

84 

85 

87 

69 

94 

94 

95 

MIN 

69 

67 

55 

59 

72 

62 

67 

63 

69 

67 

67 

61 

62 

66 

63 

71 

69 

66 

68 

69 

69 

71 

70 

70 

71 

70 

73 

72 

71 

71 

73 

CORN  I NG 

MAX 

93 

83 

85 

91 

80 

91 

92 

94 

91 

91 

92 

86 

90 

90 

93 

86 

92 

89 

91 

93 

90 

86 

90 

90 

85 

89 

89 

92 

95 

97 

95 

M  I  N 

75 

65 

55 

56 

67 

67 

69 

72 

74 

67 

63 

59 

58 

62 

65 

70 

68 

71 

70 

67 

71 

70 

69 

70 

69 

67 

71 

71 

73 

73 

73 

CROSSETT   7  S 

MAX 

93 

88 

88 

92 

92 

91 

94 

93 

92 

93 

90 

91 

92 

92 

94 

90 

93 

95 

91 

90 

91 

91 

93 

89 

83 

84 

90 

93 

93 

95 

95 

MIN 

68 

70 

62 

63 

71 

71 

68 

67 

73 

69 

68 

63 

64 

65 

66 

70 

68 

69 

68 

68 

68 

68 

70 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

73 

CUMMINS  FARM 

MAX 

94 

85 

85 

86 

89 

90 

94 

95 

91 

91 

91 

90 

91 

92 

94 

9  4 

92 

94 

85 

88 

90 

91 

91 

89 

83 

86 

88 

92 

94 

96 

97 

MIN 

69 

70 

61 

63 

68 

68 

69 

66 

70 

70 

68 

62 

63 

64 

66 

65 

70 

69 

69 

69 

68 

71 

71 

73 

71 

69 

72 

70 

71 

73 

73 

DAROANELLE 

MAX 

94 

85 

87 

91 

88 

90 

90 

93 

94 

92 

91 

88 

98 

90 

89 

81 

90 

88 

88 

87 

89 

83 

89 

89 

94 

83 

90 

90 

92 

94 

95 

M I  N 

71 

68 

58 

63 

71 

64 

69 

68 

62 

69 

70 

64 

64 

70 

67 

70 

69 

68 

6  8 

68 

69 

70 

69 

70 

68 

70 

74 

70 

72 

73 

73 

DE  QUEEN 

MAX 

96 

86 

89 

95 

94 

94 

94 

95 

95 

95 

97 

90 

92 

92 

9  5 

82 

92 

95 

67 

86 

88 

96 

95 

95 

60 

82 

89 

90 

95 

97 

95 

MIN 

72 

72 

67 

70 

74 

69 

69 

71 

68 

68 

70 

61 

68 

71 

69 

67 

66 

67 

69 

71 

71 

69 

69 

72 

70 

71 

72 

70 

72 

72 

73 

DES  ARC 

MAX 

96 

94 

82 

84 

91 

84 

90 

93 

94 

88 

88 

90 

66 

86 

89 

93 

90 

93 

93 

88 

89 

89 

89 

91 

87 

77 

86 

87 

92 

95 

97 

MIN 

71 

65 

55 

58 

67 

65 

68 

63 

70 

68 

64 

62 

61 

62 

64 

6  8 

69 

65 

69 

69 

69 

68 

70 

70 

69 

68 

72 

70 

71 

73 

73 

DEVILS  KNOB 

MAX 

82 

76 

77 

82 

79 

78 

81 

81 

80 

8  2 

80 

76 

74 

84 

82 

79 

80 

80 

81 

78 

79 

76 

79 

78 

78 

77 

80 

81 

83 

83 

86 

MIN 

65 

66 

67 

65 

67 

66 

67 

68 

67 

69 

65 

67 

65 

64 

69 

68 

69 

69 

70 

69 

67 

68 

69 

68 

69 

67 

68 

70 

67 

69 

71 

DIERKS 

MAX 

93 

87 

88 

93 

92 

93 

96 

95 

97 

93 

93 

91 

91 

92 

93 

89 

90 

91 

89 

84 

88 

89 

93 

92 

88 

84 

89 

91 

94 

94 

92 

MIN 

68 

68 

62 

66 

71 

66 

66 

69 

65 

64 

68 

59 

64 

66 

66 

68 

64 

65 

68 

70 

69 

67 

66 

70 

75 

69 

70 

67 

69 

70 

70 

DUMAS   1  ESE 

MAX 

98 

89 

89 

85 

93 

94 

97 

96 

94 

95 

94 

93 

94 

95 

97 

95 

96 

95 

86 

91 

93 

91 

94 

89 

89 

89 

90 

92 

99 

96 

98 

MIN 

68 

70 

60 

59 

72 

69 

69 

63 

69 

70 

71 

64 

63 

62 

65 

70 

68 

69 

68 

68 

67 

67 

71 

73 

69 

66 

72 

70 

71 

72 

69 

EL   DORADO   FAA  AIRPORT 

MAX 

90 

89 

88 

93 

94 

94 

97 

93 

94 

93 

92 

89 

92 

94 

91 

88 

92 

92 

81 

85 

91 

93 

94 

89 

78 

84 

91 

90 

93 

95 

94 

M  I  N 

72 

71 

66 

70 

73 

72 

72 

68 

71 

70 

68 

64 

68 

66 

70 

69 

70 

70 

69 

69 

70 

71 

70 

73 

71 

72 

74 

72 

74 

73 

75 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

85 

81 

85 

82 

89 

87 

88 

89 

84 

88 

87 

83 

81 

83 

80 

83 

89 

86 

86 

87 

83 

8' 

87 

89 

81 

76 

86 

87 

91 

93 

90 

M  I N 

66 

55 

52 

65 

63 

57 

66 

67 

68 

58 

62 

56 

59 

66 

65 

64 

64 

67 

62 

61 

62 

65 

65 

65 

62 

67 

68 

66 

69 

69 

69 

FAYETTEV I LLE 

MAX 

83 

85 

87 

91 

90 

91 

91 

92 

86 

90 

91 

87 

81 

89 

83 

85 

90 

86 

88 

85 

84 

6.' 

87 

89 

81 

80 

86 

87 

91 

90 

93 

MIN 

68 

60 

56 

6b 

65 

58 

6  6 

70 

70 

64 

64 

57 

65 

70 

67 

67 

66 

70 

65 

64 

65 

66 

64 

65 

66 

67 

69 

70 

72 

73 

70 

FAYETTEVILLE   FAA  AP 

MAX 

79 

84 

86 

90 

91 

89 

91 

91 

86 

90 

90 

86 

83 

66 

85 

84 

89 

87 

88 

85 

84 

8  3 

87 

90 

82 

80 

85 

66 

91 

90 

95 

MIN 

64 

57 

53 

65 

62 

68 

63 

55 

63 

66 

64 

69 

65 

64 

63 

6  L 

63 

63 

64 

68  70 

70 

72 

71 

68 

FAYETTEV1LLE  EXP  STA 

MAX 

86 

83 

86 

9C 

90 

88 

88 

90 

90 

89 

88 

85 

82 

87 

87 

94 

89 

85 

87 

84 

84 

83 

86  88 

83 

8C 

87 

65 

89 

91 

93 

MIN 

66 

56 

54 

67 

62 

57 

64 

64 

68 

60 

63 

55 

62 

68 

65 

65 

63 

63 

61 

62 

64 

64 

63 

63 

63 

65 

66 

69 

70 

71 

68 

FLIPPIN   FAA  AIRPORT 

MAX 

6  5 

82 

86 

89 

76 

91 

93 

94 

87 

90 

90 

87 

87 

88 

90 

86 

91 

86 

87 

89 

86 

84 

s; 

91 

81 

85 

87 

90 

95 

93 

92. 

MIN 

64 

58 

51 

58 

63 

60 

6  5 

63 

64 

63 

60 

58 

58 

66 

65 

69 

64 

69 

67 

62 

65 

67 

67 

70 

61 

7C 

72 

70 

69 

72 

70 

FORDYCE   6  W 

MAX 

94 

88 

88 

92 

93 

92 

94 

95 

93 

92 

92 

93 

94 

90 

9* 

94 

85  at 

91 

92 

92 

92 

89  81 

89 

9C 

94 

93 

MIN 

7  0 

68 

61 

6  5 

73 

69 

69 

64 

71 

69 

67 

62 

64 

67 

67 

69 

68 

68 

69 

70 

71 

71 

71 

7C 

69  72 

72 

73 

72 

FORT   SMITH   WB  AIRPORT 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HARRISON 

HELENA 

HOPE   3  NE 


89  85  89 
72      69  64 


90  84  90 
65      61  56 


66  61  85 
74     58  55 


65     52  55 


84  81  85 
69     58  51 


96     89  85 


90  92 
69  65 


90  84  92 
55     68  60 


93     88  91 


95  97 
70  71 


91  93 
71  75 


'.      70  69 

92  94  86  86  92  93 
70     68     65     64     74  71 


91  93 
68  69 


66     65  57 


90     91  86 


92  93  93 
68     69  61 


70      69  70 


82  90 
67  64 


89  90 
65  68 


89  96 
68  63 


81  91 
65  64 


93  93 
62  62 


92  88 
69  67 


89  88  86 
69     68  69 


87  84 
64  64 


90  91  90 
67     61  64 


90  86 
64  62 


82  85 
69  70 


81  89 
68  67 


91  91 
70  68 


81  91 

70  72 


82  87 
68  72 


65     69  70 


86  80  86 
62     66  68 


7  7  86 
70  72 


91  95  95  96 
71     72     75  75 


72     70     70  69 


89  95  98  98 
68     65     69  69 


87  91  92  94 
68     69     69  68 


89  93  94  94 
66     68     68  69 


91  95  95 
74     73  76 


90  90  93  93 
71     72     72  73 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued     JULY  1959 


Station 

Day  Of  Monlh 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  | 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20  | 

21 

22 

23 

24 

25  | 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 
< 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

MAX 
MIN 

98 
72 

83 
69 

82 
66 

83 
66 

80 

71 

68 

70 

89 
70 

88 

74 

95 
75 

90 
69 

88 
64 

90 
66 

93 
69 

92 
68 

87 
69 

89 
69 

90 
67 

85 
68 

82 
71 

87 
68 

87 
6  8 

91 
70 

86 

71 

80 
70 

82 

70 

89 
72 

90 
72 

94 
74 

95 
76 

96 
76 

88.3 
69.9 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

95 
75 

86 
63 

86 
54 

91 
63 

88 
66 

90 
70 

93 
74 

95 
70 

91 
74 

89 

70 

91 
68 

86 
68 

86 

67 

89 

68 

93 

70 

88 

72 

93 
70 

90 
72 

90 
70 

92 
72 

90 
72 

86 

68 

90 
71 

87 

75 

81 

72 

89 
71 

89 

73 

92 
71 

95 
7J 

97 
77 

95 
76 

90.1 
70.2 

REISER 

MAX 
MIN 

95 
74 

88 
64 

33 
56 

91 

62 

89 
67 

87 
68 

90 
69 

93 
67 

89 
69 

86 
69 

90 
64 

88 
62 

85 
60 

89 
63 

92 
66 

89 

70 

89 
70 

88 

69 

87 

70 

88 

70 

89 
70 

86 

69 

89 

69 

89 
73 

78 

70 

87 
71 

85 
72 

88 
72 

95 
72 

95 
73 

96 
73 

88.8 
68.2 

KEO 

MAX 
MIN 

91 
69 

88 
66 

82 
59 

92 
57 

87 

72 

89 
69 

92 
70 

94 
62 

90 

72 

90 
68 

91 
67 

86 
61 

86 
62 

90 
63 

91 
65 

88 
69 

89 
69 

91 
67 

85 
67 

86 

70 

88 
69 

86 

71 

89 

71 

86 

72 

80 
71 

as 

70 

87 
73 

89 

70 

94 

71 

95 
72 

95 
74 

88.8 
68.0 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

93 
64 

80 
58 

89 
54 

90 
56 

91 
58 

92 
60 

91 
58 

93 
64 

94 
65 

92 
60 

90 
54 

82 
52 

80 
60 

84 

65 

tit 

66 

90 
58 

92 
64 

91 
69 

92 
58 

90 
60 

90 
60 

81 

62 

94 
67 

93 
64 

81 

65 

82 
67 

84 

65 

93 
64 

95 
63 

96 
66 

97 
67 

89.3 
61.7 

LITTLE  ROCK  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 
72 

82 
68 

84 
63 

91 
64 

82 
72 

90 
69 

93 
73 

94 
68 

86 

73 

88 

72 

91 
65 

87 
65 

utj 
67 

90 
69 

92 
70 

87 

72 

91 
71 

91 
70 

88 

70 

84 
71 

85 
71 

8  / 
72 

90 
72 

86 

73 

78 

72 

84 

72 

87 
74 

90 
73 

94 
75 

95 
75 

97 
77 

88.5 
70.6 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 
MIN 

94 
67 

90 
67 

83 
63 

95 
67 

94 

71 

91 
69 

95 
66 

94 
65 

93 
70 

90 
65 

93 
65 

90 
61 

90 
63 

94 
63 

95 
65 

91 
64 

94 
66 

94 
68 

94 
68 

83 

65 

87 
69 

93 
68 

94 

67 

91 
71 

90 
68 

87 
69 

87 
71 

92 
69 

93 
71 

94 
71 

96 
71 

91.6 
67.2 

MALVERN 

MAX 
MIN 

93 
66 

88 
66 

86 

56 

93 
58 

94 
68 

91 
66 

94 
65 

94 
61 

94 
69 

93 
66 

92 
67 

90 
62 

90 
57 

92 
62 

94 
62 

90 
69 

93 
61 

91 
66 

85 
65 

86 
63 

87 
65 

87 
69 

93 
67 

91 
71 

80 
70 

83 
68 

88 

73 

90 
70 

93 
68 

95 
68 

97 
71 

90.6 
65.  6 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

86 

70 

77 
57 

81 

50 

85 

52 

82 
65 

86 
60 

86 
61 

90 
60 

86 

65 

87 
62 

88 

57 

82 
57 

84 
53 

86 
58 

92 
61 

85 
68 

93 
66 

89 
68 

90 
66 

91 
60 

86 

67 

80 
66 

90 

69 

92 
67 

80 
68 

84 

70 

86 

72 

92 
69 

94 

6  8 

96 

70 

94 

69 

87.  1 
63.6 

MAR  I  ANNA   2  S 

MAX 
MIN 

95 
77 

91 
68 

85 
55 

93 
57 

90 
68 

90 
68 

94 

71 

94 
68 

93 
71 

93 
66 

95 
64 

88 
61 

89 
63 

90 
61 

92 
63 

94 
65 

92 
70 

91 

70 

85 
69 

86 

67 

90 
70 

89 
69 

88 

70 

87 

72 

79 
69 

87 
68 

87 

72 

90 
72 

94 

72 

95 
74 

95 
74 

90.4 
67.9 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

94 

74 

88 

63 

84 
57 

89 
60 

85 
67 

87 
68 

90 
68 

94 
61 

90 
71 

92 
66 

88 
65 

83 
62 

84 
60 

87 
63 

89 
65 

86 

65 

90 
71 

90 
72 

87 
70 

85 
69 

87 
70 

85 

69 

87 
69 

85 

73 

80 

70 

87 

71 

85 

72 

89 
71 

9J 
73 

93 
75 

93 
75 

87.9 
67.9 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

86 
69 

81 
58 

85 
51 

88 

62 

82 
68 

90 
58 

90 
64 

92 
67 

90 
64 

91 
67 

91 
61 

90 
57 

87 
58 

89 
66 

91 
67 

89 
67 

95 
66 

88 
68 

90 
66 

88 

62 

87 
66 

65 
66 

87 
65 

90 
67 

83 
66 

85 

6V 

86 

72 

88 
71 

91 
64 

94 
72 

95 
70 

88.5 
66.0 

MENA 

MAX 
MIN 

90 
71 

88 
69 

88 
64 

92 
67 

88 

75 

96 
67 

94 
67 

95 
69 

93 
67 

94 
68 

95 
67 

91 
61 

90 
65 

91 
70 

91 
68 

80 
67 

87 
64 

90 
68 

87 
67 

83 
68 

87 
68 

86 

68 

86 
66 

95 
71 

80 
69 

80 
69 

85 
71 

88 
68 

94 

70 

94 

72 

89 
71 

89.3 
68.  1 

MONT  I  CELLO  3  S 

MAX 
MIN 

93 
69 

86 

73 

87, 
63 

94 
58 

93 
70 

91 
68 

94 
66 

93 
65 

94 
69 

91 
71 

91 

67 

89 
63 

91 
67 

94 
63 

95 
67 

91 
70 

93 
67 

92 
67 

93 

70 

92 
66 

92 
65 

90 
69 

93 
71 

87 

70 

81 
68 

83 
64 

86 

72 

92 
71 

92 
71 

94 

71 

96 
70 

91.1 
67.9 

MORR I L  TON 

MAX 
MIN 

92 
71 

88 
68 

84 
58 

93 
62 

88 
74 

91 
65 

95 
68 

95 
66 

95 
70 

92 
69 

95 
70 

91 
64 

91 
63 

92 
68 

93 
66 

89 

70 

91 
70 

89 
67 

89 
69 

88 

70 

87 
69 

84 
70 

89 
69 

90 

70 

85 

71 

85 

70 

89 

70 

91 

72 

95 
72 

95 
72 

96 
75 

90.5 
68.6 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

92 
67 

87 
69 

86 
64 

93 
63 

93 
71 

91 
67 

92 
64 

93 
73 

94 
64 

93 
65 

93 
64 

89 
58 

89 
60 

92 
67 

91 
64 

85 
68 

94 

62 

92 
65 

82 
63 

87 
67 

86 
66 

92 
69 

87 
68 

90 
68 

85 

69 

82 
70 

88 

72 

89 
66 

93 
68 

94 
69 

96 

72 

90.0 
66.5 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

85 
66 

78 
58 

80 
61 

82 
62 

83 
65 

84 
65 

83 
63 

85 
65 

85 
65 

87 
66 

82 
60 

83 
63 

81 

63 

83 
62 

83 
64 

80 

62 

79 
63 

80 
62 

81 
62 

76 
61 

79 
61 

74 
61 

80 

60 

82 
68 

76 
59 

79 
62 

76 
62 

80 

63 

84 
68 

83 
65 

82 
64 

81.1 
62.9 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

MAX 
MIN 

87 

70 

82 
58 

85 

57 

88 
60 

85 
66 

90 
60 

90 
68 

91 

67 

89 

66 

88 
66 

89 
63 

87 
62 

87 
61 

89 
67 

90 
66 

86 
68 

91 
65 

87 
68 

88 
68 

90 
63 

87 
66 

81 
68 

86 
67 

91 
69 

80 
68 

83 
70 

85 
71 

87 
70 

91 
69 

93 
72 

92 
72 

87.6 
66.2 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

MAX 
MIN 

92 
70 

85 
59 

80 
52 

85 

57 

87 
66 

72 
60 

89 
65 

89 
64 

91 
64 

86 

67 

87 

60 

87 
60 

83 
58 

83 
66 

87 
64 

89 
68 

85 

65 

91 
68 

85 
66 

87 

63 

88 
66 

85 
69 

82 
68 

89 
69 

91 
69 

79 
70 

83 
72 

85 
69 

H8 
69 

92 
71 

94 
71 

86.  3 
.  65.3 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

93 
67 

94 

68 

89 
61 

88 

65 

92 
69 

94 

67 

94 
66 

94 
66 

97 
65 

94 
65 

93 
66 

96 
59 

89 
62 

90 
67 

91 
65 

93 
68 

86 
64 

93 
64 

92 
68 

82 
67 

86 

69 

90 
67 

89 
67 

92 
70 

90 
69 

79 
71 

84 

72 

88 
67 

91 
68 

94 

69 

95 
69 

90.7 
66.7 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

90 
69 

92 
69 

86 
65 

86 
66 

92 
71 

90 
68 

91 
69 

92 
70 

95 
67 

94 
67 

92 
69 

94 
60 

90 
67 

90 
69 

91 
67 

91 
67 

84 
66 

90 
66 

90 
67 

80 
68 

84 
70 

88 
68 

87 
68 

91 
71 

90 
69 

76 

70 

83 
70 

87 
69 

92 
70 

92 
70 

92 
70 

89.  1 
68.  1 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

96 
72 

84 
64 

87 
56 

91 

58 

82 
67 

92 
66 

94 
69 

95 
65 

94 

73 

90 
68 

92 
63 

88 
60 

88 
60 

90 
63 

94 

64 

e5 

71 

94 

ro 

90 
69 

89 

70 

92 
70 

88 

70 

85 
70 

90 
71 

89 

73 

80 
70 

91 
69 

90 

72 

92 
72 

97 
73 

98 

72 

98 
74 

90.5 
67.9 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

98 
66 

94 
66 

85 

55 

90 
59 

95 
72 

92 
63 

95 
65 

97 
61 

99 
65 

97 
65 

96 
66 

96 
59 

92 
59 

93 
66 

95 
62 

97 
68 

84 
67 

94 
64 

92 
66 

92 
65 

89 
66 

88 
68 

87 
65 

91 
68 

88 

68 

81 
69 

83 
70 

91 
66 

92 
68 

95 
69 

96 

72 

92.  1 
65.4 

OKAY 

MAX 
MIN 

95 

72 

89 
70 

87 
66 

95 
71 

93 
75 

95 
70 

96 

70 

95 
71 

94 
71 

93 
68 

95 
70 

91 
63 

91 
67 

93 
69 

94 
69 

93 
70 

92 
67 

94 
68 

83 
68 

87 
70 

90 
71 

91 
M 

95 

59 

92 

72 

77 
70 

83 
70 

90 

73 

92 
71 

96 
72 

95 
73 

95 
74 

91.6 
70.0 

OZARK 

MAX 
MIN 

92 
69 

85 
66 

89 
62 

95 
62 

95 
74 

95 
62 

96 

70 

98 

72 

98 
70 

96 
69 

96 
70 

93 
61 

91 
68 

93 
67 

92 
71 

83 
71 

93 
68 

87 
67 

89 
68 

88 

68 

87 
68 

r: 

7.8 

86 
65 

92 
68 

82 
67 

84 
69 

90 
71 

89 
70 

92 
72 

95 
72 

97 
72 

91.0 
68.3 

PARAGOULD   RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

96 

70 

90 

65 

86 
49 

90 
54 

87 
65 

90 
60 

92 
65 

94 

58 

94 
66 

89 
68 

87 
59 

85 

59 

86 
56 

90 
57 

92 
67 

89 
69 

92 
67 

90 
66 

91 
67 

92 
62 

90 
65 

87 
65 

89 
66 

87 
69 

83 
64 

87 
72 

85 

72 

90 
68 

94 

70 

96 
74 

95 
73 

89.8 
64.7 

PARIS 

MAX 
MIN 

93 
69 

87 
64 

88 
56 

93 
64 

92 
74 

92 
64 

95 
65 

97 
65 

95 
66 

94 
68 

94 

70 

90 
64 

91 
62 

93 
70 

87 
69 

81 
69 

93 
66 

90 
67 

90 
68 

89 
68 

88 
68 

85 
67 

88 
66 

91 
68 

87 
66 

85 
69 

91 

72 

91 
72 

94 
66 

98 

72 

97 
73 

90.9 
67.3 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

91 
74 

89 

68 

88 

67 

89 
69 

88 
68 

91 
69 

93 
68 

95 
68 

92 
66 

91 
68 

89 

63 

90 
66 

91 
67 

90 
68 

90 
69 

92 
70 

91 
70 

92 
71 

91 
69 

90 
69 

88 

69 

87 
70 

90.4 
68.5 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

95 
71 

84 

76 

86 

67 

92 
62 

91 
72 

92 
68 

96 

72 

96 
67 

94 

74 

92 
72 

93 
72 

91 
64 

92 
67 

93 
66 

95 
68 

90 
71 

93 
72 

94 

70 

88 
69 

85 
71 

89 

70 

92 
73 

94 

73 

89 
74 

85 

72 

84 
71 

88 
74 

90 
72 

94 
7* 

95 
76 

97 
77 

91.3 
70.9 

PINE   BLUFF   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

95 
69 

85 
69 

85 
62 

93 
58 

90 
72 

92 
67 

96 
69 

96 
64 

95 
70 

90 
70 

93 
66 

93 
63 

93 
63 

94 
63 

96 
64 

94 
68 

94 
68 

95 
67 

87 
67 

85 
69 

90 
68 

92 
72 

94 
71 

89 

72 

80 
71 

84 
69 

88 

73 

92 
70 

94 
73 

96 

72 

99 
74 

91.6 
68.2 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

92 
75 

83 

60 

84 

55 

90 
56 

87 
65 

89 
65 

91 
68 

92 
62 

91 

72 

88 

69 

91 
61 

84 
62 

86 
62 

88 
63 

92 
65 

86 

71 

92 
68 

90 
75 

91 

72 

91 
66 

87 
69 

84 

70 

89 
71 

90 
71 

84 

72 

86 

71 

87 

77 

90 
71 

95 
73 

97 
74 

95 

72 

89.1 
67.9 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

91 
72 

91 

70 

86 
64 

85 
64 

90 
70 

88 

70 

90 
71 

94 
68 

89 
70 

91 
71 

93 
70 

90 
68 

92 
70 

92 
67 

94 
66 

94 
68 

88 
68 

97 
71 

95 
68 

81 
69 

88 

70 

92 
70 

92 
72 

92 
73 

84 

72 

84 

7" 

84 

73 

87 
71 

91 
71 

93 
74 

94 
74 

90.  1 
69.8 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

96 

72 

92 
68 

88 
63 

95 
70 

96 
75 

95 

72 

100 
69 

98 
70 

96 
72 

94 
68 

94 
71 

90 
68 

92 
66 

96 
68 

93 
70 

92 
69 

90 
69 

91 
67 

90 
67 

88 
68 

90 
70 

B9 
68 

92 
69 

91 
70 

90 
70 

88 

71 

92 
70 

93 
72 

95 
74 

97 
75 

96 

72 

92.9 
69.8 

ROGERS 

MAX 
MIN 

85 
68 

78 

58 

83 
55 

84 
65 

82 
65 

85 

59 

88 
65 

89 
68 

85 

70 

85 
61 

87 
65 

82 
58 

78 
64 

85 
66 

BO 
66 

83 
65 

90 
65 

89 

69 

86 

82 
64 

80 
63 

78 
65 

86 
64 

88 

67 

80 
65 

78 
67 

84 
69 

86 
69 

90 
69 

91 
72 

91 
71 

84.  5 
65.3 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

94 
70 

90 
67 

86 

57 

90 

62 

89 
70 

90 
63 

92 
68 

94 
67 

94 
67 

93 
69 

92 
66 

90 
64 

69 
63 

90 
70 

91 
67 

82 
70 

93 
69 

90 
67 

70 
6  0 

88 
68 

88 
70 

87 
70 

90 
69 

91 
69 

87 
68 

85 
71 

90 
74 

91 
70 

95 
71 

96 

73 

96 
73 

90.4 
68.  1 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

99 
71 

96 
70 

86 
60 

87 
58 

92 
72 

87 
68 

90 
70 

94 

67 

94 

72 

94 

70 

92 
68 

94 

63 

92 
63 

92 
64 

95 
65 

97 
70 

94 

71 

95 
70 

94 
68 

83 

69 

85 
69 

92 
70 

93 
71 

92 
72 

85 

70 

BO 
6  i 

88 

73 

89 

72 

93 
72 

94 
74 

95 
75 

91.4 
68.  9 

SEARCY 

MAX 
MIN 

96 
70 

88 

65 

87 
56 

91 

56 

89 
68 

92 
65 

94 
68 

95 
64 

92 
68 

90 
68 

92 
64 

87 
61 

89 
62 

90 
64 

93 
64 

90 
71 

94 

71 

95 
69 

89 

69 

89 
69 

91 
71 

88 

70 

94 

70 

92 
71 

82 

70 

87 

7  0 

88 

73 

91 
70 

97 
72 

99 
7l 

100 
75 

91.3 
67.6 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

92 
73 

89 

67 

86 
65 

87 
67 

89 
74 

91 
70 

94 

75 

90 
63 

87 

72 

89 
75 

n 

67 

86 
60 

91 
62 

92 
71 

90 
69 

88 

74 

88 
68 

90 
71 

87 
60 

85 

72 

87 
74 

81 

76 

91 

73 

89 

74 

87 

71 

■■>'. 
It 

88 

73 

91 
73 

93 
75 

92 
76 

94 
74 

89.4 
70.6 

See  reference'  notes  (ollotlm  Station  Indei. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 

JULY  1959 


Station 

Day  Of  Month 

Average  j 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

79 

84 

87 

91 

91 

89 

93 

95 

88 

93 

90 

86 

80 

92 

77 

88 

93 

86 

90 

88 

84 

82 

87 

89 

85 

79 

87 

88 

91 

92 

93 

87.6 

M  I N 

68 

58 

58 

68 

66 

60 

66 

68 

70 

60 

60 

57 

66 

68 

66 

65 

65 

68 

63 

61 

65 

65 

63 

66 

63 

68 

70 

69 

67 

70 

70 

STUTTGAR  T 

MAX 

95 

90 

84 

92 

91 

91 

95 

97 

90 

92 

92 

91 

92 

94 

95 

92 

97 

96 

85 

85 

92 

91 

93 

87 

79 

85 

89 

92 

94 

95 

96 

91.3 

MIN 

73 

69 

63 

64 

64 

70 

73 

69 

75 

72 

72 

66 

67 

67 

70 

72 

73 

71 

69 

72 

70 

71 

72 

72 

72 

70 

73 

72 

75 

76 

77 

STUTTGART   9  ESE 

MAX 

95 

94 

84 

85 

91 

85 

89 

93 

94 

93 

90 

90 

90 

91 

92 

94 

91 

92 

94 

85 

85 

92 

91 

91 

85 

78 

86 

87 

89 

93 

94 

89.8 

M  1  N 

72 

68 

61 

59 

72 

68 

69 

67 

71 

70 

69 

63 

64 

63 

66 

70 

71 

69 

68 

68 

68 

72 

69 

73 

73 

68 

72 

71 

73 

74 

74 

SUB1AC0 

MAX 

93 

85 

86 

94 

92 

92 

94 

95 

92 

92 

89 

89 

93 

92 

89 

60 

92 

88 

87 

88 

89 

81 

88 

96 

61 

83 

90 

91 

92 

95 

95 

89.8 

MIN 

68 

65 

58 

62 

70 

63 

68 

68 

66 

67 

62 

63 

69 

67 

66 

67 

65 

64 

66 

67 

66 

64 

65 

66 

63 

67 

70 

68 

70 

72 

73 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 

93 

88 

88 

93 

93 

92 

93 

94 

93 

92 

94 

90 

91 

90 

92 

85 

92 

93 

82 

85 

89 

90 

92 

91 

75 

82 

90 

90 

93 

93 

95 

90.  1 

MIN 

7  3 

1 

68 

73 

73 

72 

71 

73 

73 

70 

68 

64 

68 

72 

71 

71 

70 

71 

70 

71 

71 

71 

71 

70 

71 

71 

73 

73 

75 

75 

76 

TURNPIKE 

MAX 

85 

78 

80 

82 

81 

84 

84 

82 

84 

85 

83 

83 

80 

al 

82 

77 

84 

84 

82 

82 

78 

76 

82 

83 

84 

80 

80 

82 

81 

81.7 

MIN 

67 

57 

63 

62 

62 

60 

59 

67 

63 

67 

65 

60 

61 

62 

64 

64 

63 

61 

62 

64 

62 

62 

63 

63 

65 

67 

62 

61 

62.6 

WALDRON 

MAX 

92 

87 

90 

97 

95 

93 

96 

98 

94 

95 

94 

93 

94 

94 

94 

82 

94 

90 

90 

87 

90 

88 

90 

91 

84 

82 

89 

90 

95 

97 

97 

91.7 

68 

57 

63 

72 

64 

68 

62 

62 

65 

64 

57 

58 

70 

63 

67 

61 

64 

65 

66 

66 

64 

64 

66 

65 

67 

67 

66 

70 

71 

71 

65.  1 

WALNUT   RIDGE    FAA  AP 

MAX 

91 

re 

85 

90 

78 

90 

91 

93 

91 

89 

92 

85 

86 

87 

91 

82 

90 

87 

90 

92 

86 

83 

89 

90 

77 

85 

88 

91 

95 

96 

96 

88.2 

MIN 

68 

62 

55 

59 

68 

67 

70 

67 

73 

70 

65 

63 

61 

65 

65 

72 

71 

70 

70 

67 

71 

71 

71 

73 

72 

72 

75 

73 

74 

76 

74 

68.7 

WARREN 

MAX 

94 

89 

89 

96 

96 

94 

96 

96 

95 

95 

94 

94 

94 

95 

97 

93 

95 

94 

85 

92 

89 

90 

93 

90 

83 

83 

90 

91 

9  4 

97 

97 

92.6 

MIN 

71 

71 

62 

63 

73 

70 

69 

66 

71 

71 

69 

64 

64 

65 

6  a 

70 

69 

69 

70 

70 

69 

71 

71 

72 

70 

69 

69 

71 

73 

73 

75 

69.3 

WHITE  ROCK 

MAX 

82 

79 

81 

83 

84 

84 

87 

88 

84 

»5 

83 

83 

80 

85 

82 

78 

87 

81 

82 

84 

79 

74 

79 

87 

75 

75 

81 

83 

87 

87 

89 

82.5 

MIN 

67 

60 

58 

64 

66 

64 

67 

68 

67 

68 

66 

66 

63 

66 

66 

64 

66 

64 

67 

61 

64 

63 

62 

70 

64 

62 

63 

63 

69 

70 

71 

65.  1 

WYNNE 

MAX 

94 

89 

89 

92 

91 

69 

90 

91 

89 

89 

87 

88 

89 

93 

91 

93 

9' 

87 

88 

91 

87 

89 

89 

87 

80 

88 

90 

94 

69 

90 

90 

89.5 

MIN 

69 

64 

64 

59 

72 

71 

70 

72 

71 

66 

68 

60 

59 

62 

6a 

6 'J 

70 

71 

67 

72 

68 

71 

70 

69 

70 

70 

72 

69 

70 

72 

71 

68.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Stabo 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

.24 

.22 

.27 

.23 

.20 

.25 

.26 

.22 

.28 

.16 

.27 

.23 

.24 

.26 

.18 

.09 

.14 

.25 

.14 

.07 

.15 

.14 

.19 

.10 

.05 

.03 

.  15 

.16 

.26 

.18 

5.80B 

26 

39 

31 

22 

26 

20 

18 

22 

19 

22 

23 

25 

20 

25 

23 

32 

16 

16 

32 

17 

13 

19 

17 

21 

18 

27 

47 

28 

15 

15 

16 

710 

.25 

.33 

.22 

.21 

.23 

.28 

.22 

.25 

.27 

.22 

.30 

.22 

.27 

.25 

.26 

.27 

.21 

.16 

.27 

.09 

.13 

.09 

.29 

.19 

.18 

.01 

.11 

.22 

.19 

.20 

.26 

6.65 

L9 

34 

19 

3 

16 

22 

6 

3 

5 

18 

17 

11 

8 

7 

7 

23 

14 

20 

29 

10 

10 

8 

15 

10 

13 

9 

20 

20 

12 

4 

13 

425 

.29 

.31 

.24 

.24 

.22 

.05 

.21 

.28 

.31 

.20 

.29 

.24 

.27 

.22 

.25 

.24 

.20 

.25 

.11 

.24 

.22 

.13 

.11 

.18 

.08 

.13 

.18 

.24 

.17 

.20 

6.52B 

35 

46 

25 

18 

33 

11 

15 

29 

30 

37 

21 

25 

26 

23 

25 

23 

21 

17 

16 

11 

17 

20 

19 

12 

23 

24 

38 

35 

30 

20 

15 

740 

.34 

.14 

.25 

.25 

.21 

.19 

.27 

.23 

.33 

.30 

.17 

.29 

.18 

.23 

.26 

.21 

.13 

.27 

.08 

.11 

.15 

.12 

.15 

.18 

.00 

.17 

.11 

.26 

.08 

.21 

6.07B 

26 

24 

23 

1  7 

25 

29 

18 

20 

19 

22 

18 

20 

15 

18 

22 

34 

17 

18 

34 

13 

16 

17 

21 

14 

14 

18 

55 

30 

21 

11 

11 

660 

.28 

.26 

.25 

.  19 

.11 

.16 

.27 

.24 

.27 

.24 

.17 

.17 

.21 

.15 

.22 

.13 

.33 

.16 

.08 

.13 

.14 

.14 

.03 

.07 

.19 

.16 

.20 

.21 

5.33B 

.33 

.39 

.22 

.22 

.17 

.18 

.30 

.40 

.18 

.22 

.32 

.28 

.24 

.31 

.38 

.10 

.15 

.15 

.38 

.14 

.15 

.24 

.16 

.18 

.12 

.22 

.36 

.29 

.28 

.37 

7.68B 

16 

25 

16 

11 

11 

10 

22 

8 

7 

9 

10 

13 

17 

27 

18 

10 

13 

11 

10 

18 

3 

14 

9 

7 

29 

46 

45 

21 

15 

9 

9 

489 

.19 

.30 

.35 

.20 

.22 

.08 

.15 

.37 

.20 

.18 

.15 

.28 

.15 

.17 

.36 

.12 

.30 

.14 

.23 

.13 

.08 

.20 

.21 

.15 

.02 

.24 

.12 

.15 

.09 

.21 

5.93B 

30 

38 

48 

56 

32 

21 

28 

35 

22 

28 

22 

20 

24 

39 

20 

22 

37 

12 

139 

35 

25 

22 

90 

41 

22 

35 

55 

37 

28 

18 

13 

1094 

Blakely  Mountain  Dam 

Hope  3  NE 

Mountain  Home  C  of  Eng 
Narrows  Dam 
Nimrod  Dam 
Russellville 
Stuttgart  9  ESE 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


3ee  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


-  89  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

L 

rc\i  ruTV  < 
LLJUIN  I  T  3 

LATITUDE 



LONGITUDE 

ITION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

ELEVJ 

TEMP. 

a. 

SPECIAL 

0006 

1   35  04 

9*  12 

624 

TA 

al  ICIA 

DOM 

LAWRENCE 

7  35  54 

91  05 

256 

C 

RUBY  B.  OWENS 

ALUM  FORK 

SALINE 

IP 

-,p 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

ALT 

1  1  it 

YELL 

3  3*  *7 

93  29 

864 

REBA  Y.  SMAIM 

AMITY  3  NE 

01  so 

CLARK 

3  3*  17 

93  25 

-* 

ALTA  F.  GARNER 

0178 

3  34  02 

93  25 

285 

a* 

c 

DREW  A  LAMB 

API  IN  1  W 

oiee 

PERRY 

1  3*  se 

93  00 

7A 

HOB Aft  T  MATTS 

APPLETON 

POPE 

522 

JOHN   A.  JONES 

ARKAOFLPHIA 

0220 

CLARK 

3  34  07 

93  03 

200 

6P 

c 

T  ILLMAN   E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

023* 

DESHA 

2   33  37 

91  12 

1*5 

JOHN  M.  THAMMELL 

028* 

LITTLE  RIVER 

*  33  40 

94  08 

329 

7P 

SM  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

ATHENS 

)  \C,U 

HOMARO 

*  3*  19 

93  58 

960 

'* 

ARRA   0.  PARKER 

AUGUSTA 

WOOORUFF 

CECIL  MILLIS 

BALD  KNOB 

0  J 50 

WHITE 

7  33  18 

91  34 

230 

6P 

pP 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESV 1  LLC  LIVESTOCK 

:,*sh 

INDEPENDENCE 

7  33  49 

91  47 

571 

V4 

9A 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

8A1 ESV ILLE  L  AND  D  NO  1 

INDEPENDENCE 

7  35  45 

91  38 

277 

SP 

7A 

C  M 

JAMES  J     M I TCHUM 

BEAR  CREEK  LAKE 

0*96 

LEE 

7  3*  4  3 

90  42 

220 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BE ATT  LAKE 

ST  FRANCIS 

5P 

L.  G.  ADAMSON 

BEEBE 

0530 

WHITE 

7  35  0* 

91  53 

250 

c 

MARVIN  MORRISON 

BEECH  GROVE 

OSS* 

GREENE 

T  36  09 

90  36 

298 

BA 

B.  B.  HAMMOND 

0516 

JACKSON 

7  35  26 

91  06 

221 

o* 

P     M     8RECKENR IDGE 

BENTON 

DS82 

SALINE 

6  3*  33 

92  37 

285 

50 

7 1 

ETTA  C.  BURKS 

BEnTONVILLE 

BENTON 

6P 

EAftLE    L.  flftOMNE 

BERRTV ILLE  *  NW 

^lll 

CARROLL 

7  36  26 

93  37 

1150 

C 

DAVID  L.  STIDHAM 

BIG  FORK 

3  3*  29 

93  56 

1100 

7A 

ANNA   M.  LILES 

0676 

MISSISSIPPI 

5  35  51 

90  08 

226 

74 

N     M  DOUGLAS 

BLACK  ROCK 

OTA  6 

L AMRENCE 

7  36  07 

91  06 

259 

LEE   W.  MCKENNET 

BLAKELT  MOUNTAIN  oan 

GARLAND 

'* 

8A 

*4 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

,: 

TELL 

1   35  06 

93  39 

*55 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SM 

0800 

NEVADA 

3  33  *1 

93  09 

360 

7A 

CATHERINE  WHITE 

BL  YTHEV ILLE 

.:  6  -ib 

MISSISSIPPI 

5  35  56 

89  35 

252 

6P 

IVT  H*  CRAWFORD 

BOONEV 1 LLE 

0130 

LOGAN 

1   35  09 

93  55 

51  1 

7P 

TA 

c 

CLEO  E.  TANDELL 

BOTKlNBURG  2  S 

VAN  BUREN 

MARY  C.  PEARSON 

BOUGHTON 

-  d-d 

NEVADA 

3   33  52 

93  20 

235 

EUNICE  INGERSOLL 

BRADFORD 

0872 

WHITE 

7  35  25 

91  26 

240 

7A 

MARSHALL  HICKMON 

0936 

MO NROE 

7  3*  53 

91  12 

205 

TP 

7P 

C  H 

RICHARD  K.  WEIS 

BUFFALO  TOMER 

10  10 

NEMTON 

7  35  52 

93  30 

2578 

" 

LOYD  a.  sparks 

BULL  SHOALS  DAM 

BAXTER 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BUROETTE 

1052 

MISSISSIPPI 

2   35  *9 

89  57 

2*0 

6P 

G.  A.  HALE 

CABOT  *  SW 

;  »;■.' 

PULASKI 

7  3*  57 

92  04 

289 

ip 

B.  M.  WALTHER 

mi 

I2ARD 

7  36  07 

92  06 

400 

7A 

AUSTIN  0.  HARRIS 

CAMDEN  1 

1192 

OUACHITA 

3  33  36 

H  *9 

116 

5P 

7A 

H 

LEONARD  B.  D ILWORTH 

CAMDEN  2 

OUACHITA 

EDITH  Z.  LEHMAN 

CARLISLE  1  SW 

122* 

LONOKE 

1   34  47 

91  45 

235 

A* 

JOHN  L  *  TAIT 

CARPENTER  DAM 

1  2  38 

GARLAND 

3  3*  27 

93  01 

405 

c 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

1**2 

MONROE 

7  3*  41 

91  IB 

172 

3.   F.  NORTHERN 

CL ARKSVILLE 

1*SS 

JOHNSON 

1  35  28 

93  28 

tP 

OR.    IRVING  T.  BEACH 

CLINTON 

VAN  BUREN 

510 

7« 

EARL  B.  RIDDICK 

COMBS  3  S£ 

1S7* 

MADISON 

7  35  *8 

93  48 

1*00 

C 

MAUDE  C.  QRASHEAftS 

COMPTON  2  NE 

15*2 

NEWTON 

93  IB 

2166 

c 

MILLIAM  L.    8 1  NAM 

1596 

FAULKNER 

1   35  05 

92  28 

316 

5P 

5P 

CLARENCE   S*  WILLIAMS 

CORNING 

1632 

CLAY 

7   36  2* 

90  35 

293 

6P 

C  H 

COVE 

POLK 

74 

JOE  C.  ALLEN 

CROSSETT  7  S 

1730 

ASHLEY 

3  33  02 

91  56 

175 

5P 

5P> 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

1750 

PULASKI 

1    3*  43 

92  25 

BILLIE  JO  YOUNG 

1  K8 

LINCOLN 

1   34  05 

91  35 

176 

*p 

CUMMINS  PRISON  FARM 

DA  I  ST 

1*1* 

PIKE 

3   34  14 

93  44 

629 

c 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

FAULKNER 

•4 

WILL  1AM  A.  BROWN 

DANVILLE 

183* 

YELL 

1   35  03 

93  24 

370 

TA 

J.    A.  MOUDY 

DANVILLE  SCS 

TELL 

1    35  04 

93  2* 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

1836 

1   35  13 

93  09 

330 

bC 

GERALD  GOOD  1 ER 

OE  CUE EN 

19** 

SEVIER 

4  34  02 

94  21 

5P 

7A 

H 

0.  TUCKER  VASSER 

DEHMOTT 

CHICOT 

140 

BA 

L.  M.  MILSON 

OES  ARC 

1  968 

PRAIRIE 

7  34  58 

91  30 

204 

7A 

7A 

C.  J.  RISTER 

DEVILS  KNOB 

19*2 

JOHNSON 

1   35  43 

93  24 

2350 

5P 

7A 

CORNEL IA  H.  DICKET 

2019 

4  3*  07 

9*  02 

422 

J  p 

7A 

THOMAS  F  HINSLET 

DUMAS   I  ESE 

2148 

DESHA 

2  33  53 

91  29 

162 

6f> 

7A 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

DUMAS 

DESHA 

ARK  POWER  AND  L IGHT  CO 

fEL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2  30C 

UNION 

3  33  13 

92  48 

252 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUREKA  SPRINGS 

1 1S6 

CARROLL 

7  36  24 

93  ** 

1465 

6P 

C  H 

MABEL   f .  SPRAY 

2366 

SHARP 

7  36  05 

91  37 

490 

OPHA  WOLFE 

F AYETT  EV ILLE 

2**2 

MASH1 NGTON 

1   36  05 

94  10 

1370 

7P 

7P 

CHARLES  F-  FORD 

FAYETTEVILLE   FAA  AP 

2**3 

MASH 1 NGT  ON 

*[f 

MID 

U    S   FED  AVIATION  AGENCY 

FAYETTEV  JLLE  EXP  ST A 

2*** 

WASHINGTON 

1    36  06 

94  10 

1270 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

2S28 

MARION 

7   36  18 

92  36 

700 

HID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

2  SAO 

3  33  49 

92  31 

5P 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

FOREMAN 

2544 

LITTLE  RIVER 

4  33  43 

94  24 

40C 

c 

LESLIE  P.  CALL ENS 

FORREST  CITY 

ST  FRANCIS 

THOMAS   A.  MOORE 

FORT    SMITH  MB  AIRPORT 

257* 

SEBASTIAN 

I   35  20 

94  22 

458 

-IC 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT    SMITH  MATER  PLANT 

257* 

CRAWFORD 

1   35  39 

94  09 

793 

7A 

JAMES  L •  CRISTEE 

2670 

4  33  37 

93  *e 

260 

BA 

INA  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

2760 

WHITE 

7  35  07 

91  26 

200 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

279* 

SE ARC  T 

7  35  59 

92  4  3 

j*t 

C  H 

C.  ELI  JORDAN 

GLENMOOO 

PIKE 

5*7 

8* 

WILLIAM  F.  SEVIER 

GRAVELLT 

YELL 

1    34  53 

93  42 

:a 

WILLIE  PENDERGR ASS 

2930 

1   36  24 

94  28 

1250 

SS 

SS 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  A  ESE 

2946 

CARROLL 

7  36  18 

93  22 

1300 

RALPH  L.  BANTA 

GREENBRIER 

2962 

FAULKNER 

1   35  1* 

»a 

MARVIN  C.  CANTRELL 

GREENWOOD 

2976 

SEBAST IAN 

1   35  13 

94  15 

518 

71 

DOROTHY  M.  BEEN 

GURDON  3  E 

3074 

CLARK 

3  33  5* 

93  06 

290 

'i 

ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 

1081 

3  33  14 

91  48 

177 

6P 

A*   JAMES  LINDER 

HARDY 

3132 

SHARP 

7  36  19 

91  29 

362 

c 

THERESA  DONALDSON 

HARRISON 

t.b* 

BOONE 

7  36  14 

TA 

BE*  GRAY  BEENE 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

3228 

CLEBURNE 

7  35  32 

92  01 

525 

7A 

LESTER  B.  LOGAN 

HEBER  SPRINGS  3  SM 

3230 

CLEBURNE 

7  35  28 

92  03 

c 

WAYNE  STARK 

3239 

1    35  28 

92  58 

555 

MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 

HELENA 

32*2 

PHILLIPS 

2  34  32 

90  35 

200 

<.P 

it 

CHARLEY  M.  FRIOOELL 

HENDERSON  2  W 

BAXTER 

7a 

LUCY  A.  BENT  2 1  EN 

HOPE  3  NE 

3*?e 

HEMPSTEAD 

*  33  43 

93  33 

375 

*A 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

HOPPER 

iMiS 

3  3*  22 

93  41 

700 

TA 

AVADELLE   WHl SENHUNT 

34*2 

*  33  36 

9*  22 

331 

6A 

ELI2ABETH  W.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

GARLAND 

3  3*  31 

93  03 

710 

5P 

50 

c  H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSV I LLE 

3941 

MADISON 

MAY   PEARL  MARKLET 

HUTTIG  DAM 

UNION 

3  33  02 

92  05 

6< 

»4 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

SS*4 

LITTLE  RIVER 

4  33  35 

9*  03 

300 

e« 

M.  E.  MCDOWELL 

7  36  01 

93  1J 

851 

7A 

LOTTIE  B.  DAVIS 

JESSIEvlLLE 

,70<, 

GARLAND 

3   34  42 

93  0* 

730 

7A 

LURA  B.  STKES 

JONESBORO 

3734 

CRAIGHEAD 

7  35  50 

90  *2 

34! 

71 

H 

BENEDICTINE  SISTERS 

REISER 

M  ISS1SSIPPI 

2  35  41 

90  05 

232 

5P  5P 

UNIVERSITT  OF  ARKANSAS 

CEO 

LONOKE 

1    34  36 

92  00 

230 

7C 

TP 

R.  A.  WALLER 

390* 

3  33  50 

92  16 

c 

ARKANSAS    FORESTRY  COMM 

LAKE  CUT 

CRAIGHEAD 

5  35  49 

90  26 

23C 

7* 

TRESS*  ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

-C  1 

PULASKI 

1   3*  51 

92  28 

305 

BA 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LAMAR  2  SM 

JOHNSON 

93  25 

55C 

c 

UNIVERSITT  OF  ARKANSAS 

L  ANGLE  T 

**6( 

PIKE 

3  34  19 

93  51 

791 

MABEL  L.  FORRESTER 

*10 

7  36  24 

92  54 

71( 

CLAY  A.  CLARY 

LEE  CREEK  GUARD  STAT  10* 

»  1  1 

CRAWFORD 

1   35  42 

94  19 

100C 

IDA  G.  RAMET 

LEOLA 

*13< 

GRANT 

3  34  10 

92  35 

26 

7A 

J.  R.  RHODES 

(LITTLE  ROCK  MB  AIRPORT 

42* 

PULASKI 

1   34  44 

92  14 

25 

M  1 , 

Hit 

C  H 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  FlLT  PLANT 

*25 

PULASKI 

1    34  46 

92  19 

ill 

MIC 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 

438 

NEWTON 

7  35  46 

93  03 

200 

8' 

LOLA  I.  DOLLAR 

MADISON 

*S2 

ST  FRANC  1 S 

5  35  00 

90  43 

21 

It 

JAMES  C.  HOOGES 

MAGNOLIA  3  H 

46* 

COLUMBIA 

4  33  19 

93  14 

31 

61 

It 

EARL  E.  GRAHAM 

MAGNOLIA  5  N 

-55 

COLUMBIA 

*  33  20 

93  13 

36C 

SM  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

MALVERN 

kbb 

MOT  SPRING 

3  3*  23 

92  49 

31 

5 

if 

RADIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

♦57 

FULTON 

7  36  29 

69C 

S 

7* 

JOHN  H.  MCKEE 

MAR  I  ANNA  2  S 

LEE 

2  34  44 

90  46 

23' 

6 

61 

C  H 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MARKED  TREE 

4*5 

POINSETT 

3  35  32 

90  23 

22 

61 

It 

OR ADA  L.   S  HE  A  RON 

MARSHALL 

666 

i  SEARCY 

7  35  54 

92  36 

105 

s 

7 

MINNIE  HORTON 

MARVELL 

1  PHILLIPS 

7  34  33 

90  55 

19 

e> 

ERNEST  H.  PUCKETT 

t  DRAINAGE  COM:     1.  tqtwn    2.  MISSISSIPPI    3.  OUACHITA    6.  UD    5.  SAINT  FUICIS    8.  SAL  I  HI    7.  WBTJTB 
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STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

LATITUDE 

U 

E 

O 
Z 

8 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PHEOP. 

SPECIAL 

HELEN  E.  ADAMS 

MELBOURNE 

4746 

IZARD 

36  04 

91  34 

610 

7A 

IVAN  L.  SHRADER 

MENA 

POLK 

34  33 

94  15 

120T 

'  A 

RICHARD  W.    ST.  JOHN 

MONT ICELLO  3  S 

OR  EM 

91  48 

5P 

RADIO  STATION 

MONTROSE 

ASHLEY 

91  29 

ABK   POWER   AND   LIGHT  CO 

M0R08AT  LOCK  AND  DAM  9 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRIL  TON 

*93B 

Conway" 

35  08 

92  44 

2  60 

9P 

7  A 

DANIEL  PERRY  MALLETT 

MOUNT  IDA 

34  33 

93  38 

663 

IP 

C  H 

MILLIAM  E.  BLACK 

MOUNT  MAGAZINE 

LOGAN 

93  41 

If- 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME    1  NNM 

BAXTER 

92  23 

RADIO  STAT  ION  KTLO 

3031 

36  20 

800 

n« 

6A 

0* 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN   VIEM    1  E 

-  66 

STONE 

35  52 

92  06 

768 

NELL  A.  TAPLEY 

MULBERRT  6  NNE 

}l  i: 

FRANKL IN 

35  34 

94  01 

300 

HENRY  G.  ARVIN 

NARROMS  DAM 

PIKE 

93  43 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

HOWARD 

93  36 

'A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

HOMARO 

33  5T 

3T3 

c 

NATHAN  4  MNW 

1151 

HOWARD 

34  07 

93  52 

350 

TA 

EDNA  J.  MESTFALL 

NEWHOPE  3  E 

U74 

PIKE 

34  14 

93  30 

830 

7A 

ELSIE  F.  HARD 

NEWPORT 

JACKSON 

91  16 

LUTHER  D*    SUMMERS.  JK 

NIMROD  DA* 

PERRY 

93  10 

480 

HA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFPRK  DAM 

3228 

36  15 

c 

U  S  CORPS  Of  ENGINEERS 

ODELL   3  N 

33}* 

WASHINGTON 

33  48 

94  24 

1300 

7A 

MRS.  REN20  HURST 

ODEN  2  M 

15  H 

MONTGOMERY 

34  38 

91  48 

800 

TA 

JOAN  S.  GRESMAM 

OK  AT 

HOWARD 

93  53 

3P 

J.   T.  HARG1S 

OSCEOLA 

MISSISSIPPI 

THOMAS    F.  MCK1NION 

OwFNSV ILL  E 

3*  37 

500 

BA 

OZARK 

5308 

FRANKL  IN 

15  29 

91  50 

6P 

6  4 

H 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

5514 

JOHNSON 

93  27 

VIRGIL  0.  KELSON 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

5  5(,.' 

jREENE 

36  03 

90  28 

276 

4P 

4P 

RADIO  STATION  KDRS 

PARIS 

5576 

LOGAN 

35  IB 

92.  43 

6P 

6F 

FRANK  TAYLOR 

:  ■■  t  b 

35  16 

7* 

PARKS 

5  5''1 

SCOTT 

34  48 

93  5T 

668 

80MAR   K.  HANSARD 

PARTHENON 

5602 

NEWTON 

35  57 

93  15 

923 

ARTHUR  B.  CARLTON 

PERRYVILLE 

35  00 

92  49 

325 

3P 

7A 

FRANCIS  F | NkBE INEft 

PINE  BLUFF 

JEFFERSON 

92  01 

213 

7P 

7A 

c 

HARRY  W.  WHITE 

5756 

34  10 

203 

HID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

PINE  RIDGE 

5760 

MONTGOMERY 

34  35 

93  54 

640 

7* 

J.  R.  HUDDLESTON 

POCAHONTAS  1 

3820 

RANDOLPH 

36  16 

90  59 

330 

5P 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

ASHLEY 

33  14 

122 

6P 

u 

PEARL  NEWTON 

PRESCOTT 

590  B 

NEVADA 

33  48 

93  23 

318 

5P 

5<»|0 

33  48 

318 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PYATT°|TNNWS 

S97I 

MARION 

36  16 

92  51 

800 

c 

ONA  v.  MCLEAN 

RATCLIFF 

LOGAN 

93  53 

TA 

LULA  M.  MEEKS 

RAVANA    1  NE 

60 1 1 

MILLER 

33  04 

94  02 

25C 

c 

BONNY    L.  ALLEN 

REMMEL  DAM 

6102 

HOT  SPRING 

34  26 

92  54 

319 

c 

ARK  POWER  A NO  LIGHT  CO 

62*8 

36  20 

1187 

SS 

SS 

RUSSELLVILLE 

6352 

POPE 

35  18 

93  08 

JfcO 

3P 

>p 

5P 

H 

MM.  w.  SPAULOING 

SAINT  CHARLES 

ARKANSAS 

91  08 

•A 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

SAINT  FRANCIS 

1. 1 B  C 

CLAY 

36  27 

90  08 

30C 

TA 

WILLIAM  S.  BUCKLEY 

SALEM 

FULTON 

36  23 

91  50 

666 

TA 

JAS.  B.  CALDWELL 

6306 

35  15 

245 

9P 

7A 

ADAM  C  MELTON 

SHERIDAN  TOWER 

GRANT 

34  27 

92  21 

290 

6P 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

65B( 

VAN  BUREN 

92  19 

]' 

REEOIS  ALLEN 

SIlOAM  SPRINGS 

BENTON 

16  11 

94  13 

1150 

7P 

JOHN  BROWN  UNIVERSITY 

SPARKMAN  *  E 

6  r6( 

DALLAS 

33  55 

92  48 

260 

MARGARET  F.  GOR00N 

680* 

LAFAYETTE 

33  22 

93  30 

270 

HUBERT  BAKER 

STAR   CITY   2  S 

6B2C 

LINCOLN 

33  54 

91  51 

192 

ti 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

STEVE 

6B56 

YELL 

34  33 

93  19 

T.  P.  SIMS 

STUTTGART 

6918 

ARKANSAS 

34  29 

91  32 

214 

^ 

1* 

GEORGE  L •  CLARK 

STUTTGART  9  ESE 

6920 

ARKANSAS 

34  28 

91  25 

198 

ft 

7A 

C  H 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SUB 1 ACO 

692  B 

15  16 

300 

SS 

'A 

NEW     UB1ACO  ABBEY 

TAYLOR 

70  3  8 

COLUMBIA 

33  06 

93  27 

2*7 

7A 

1 DELL A  0.  NORWOOO 

TEXARKANA  MB  AIRPORT 

MILLER 

33  27 

9*  00 

MID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TURNPIKE 

T26i 

35  40 

93  05 

208" 

61 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALDRON 

SCOTT 

34  54 

94  06 

WILLIAM  0.  BIVENS 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

ft 

LAWRENCE 

36  08 

90  56 

272 

"l\ 

MID 

H 

U    S   FED  AVIAT ION  AGENCY 

WARREN 

BRAOLEY 

33  36 

92  04 

206 

61 

WARREN  COTTON  OIL  CO 

UK 

MONTGOMERY 

34  39 

610 

NORA  LEE  maybERRy 

WEST  FORK 

T694 

WASHINGTON 

35  55 

94  11 

13*0 

EFF1E  D.  LITTLE 

WHEELING 

FULTON 

91  52 

THOMAS  Ha  CONE 

WHITE  ROCK 

77T. 

FRANKL IN 

33  41 

93  57 

226! 

9P 

12M 

U  S  FOREST  SERVICE 

WHITECL IFFS 

791? 

33  48 

290 

34  57 

330 

C 

iOfl 

35  14 

2  60 

SS 

SS 

YELLV ILLE 

a  v 

MARION 

36  13 

92  41 

760 

JESS  B •  JOHNSON 

CLOSED  STATIONS 

BOONEV ILLE  6  NM 

35  12 

93  39 

600 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEV I LLE    7  NE 

0S2i 

LOGAN 

33  13 

93  50 

730 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEV ILLE  6  NNE 

06? 

LOGAN 

35  13 

93  3* 

610 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  4  NM 

OBB 

FRANKL IN 

35  21 

9*  00 

470 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SM 

088 

FRANKLIN 

35  16 

93  59 

300 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARIS  *  MSM 

337 

LOGAN 

35  16 

93  48 

773 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF  2  S 

600! 

LOGAN 

33  17 

93  33 

*50 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF  3  NE 

',00' 

FRANKLIN 

35  21 

93  49 

420 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF  5  NNM 

lOG 

FRANKLIN 

33  22 

93  55 

460 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

81  - 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,   as  used  in  "Cl imatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  tbe  snowpack 
may  result   in  aooarent   inconsistencies   in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  tbe  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C      Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J       "Supplemental  Data"  Table. 


Other  Reference  Notes 


No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  tbe  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  "Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  dally  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 


Subscription  Price;  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington   25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  D.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  Indicated  above,  price 

15  cents. 
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See  reference  notes  following  StatioD  Index. 
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0 

4 

0 

0 

KEO 

91.3 

68.9 

80.1 

95 

24+ 

60 

10 

0 

;* 
0 

1  .46 

.64 

30 

.0 

0 

4 

1 

0 

MAR  I  ANNA  2  S 

90.7 

68.9 

79.8 

0.5 

94 

7+ 

60 

1 0 

o 

->•> 

J? 

.99 

•  0 

0 

6 

1 

0 

SAINT  CHARLES 

AM 

92.  6 

70.5 

81.6 

98 

7 

62 

10 

o 

t 

! 

in 

.0 

0 

6 

0 

0 

STUTTGART 

92.3 

72.5 

82.4 

0,5 

97 

2  4+ 

66 

10  + 

o 

24 

0 

1*17 

1  .94 

* 

•  0 

0 

4 

1 

0 

STUTTGART   9  ESE 

AM 

90.4 

69.5 

80.0 

95 

7+ 

63 

1  'If, 

•  Z.® 

.0 

0 

4 

1 

0 

WYNNE 

89.  9 

68.6 

79.3 

94 

60 

11  + 

o 

21 

0 

0 

0 

.0 

1.20 

19 

.  0 

0 

5 

3 

1 

0 1 V  I S  I  ON 

80.7 

0.1 

1.81 

1.15 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHOOWN 

92.7 

70.1 

81.4 

98 

30 

60 

10 

0 

5? 

1.10 

.44 

27 

.0 

o 

3 

0 

0 

OE  QUEEN 

93.0 

70.4 

81.7 

99 

30+ 

61 

9 

0 

2  5 

0 

o 

5.03 

2.46 

31 

.0 

0 

6 

4 

1 

DIERKS 

92. 4M 

67. 6M 

80.  OM 

98 

4 

58 

9 

0 

3.86 

1.01 

31 

.0 

0 

7 

4 

1 

HOPE  3  NE 

AM 

91.7 

69.4 

80.6 

1.6 

96 

31  + 

61 

11  + 

0 

26 

o 

o 

2.38 

- 

.83 

.81 

8 

.0 

0 

5 

2 

0 

MOUNT  IDA 

91.1 

67.3 

79.2 

0t5 

96 

6 

53 

9 

o 

23 

o 

o 

o 

1 ,  64 

1  .94 

.  84 

2  8 

.0 

0 

4 

1 

0 

NARROWS  DAM 

AM 

92.8 

67.6 

80.2 

97 

3  1  + 

57 

9 

o 

2  7 

o 

2,43 

,86 

31 

.0 

0 

5 

2 

0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

AM 

90.9 

68.4 

79.7 

96 

5 

6 1 

9 

o 

21 

0 

0 

0 

2  .  30 

•  78 

2  8 

.0 

0 

6 

2 

0 

OKAY 

93.9 

70.0 

82  .0 

0.1 

98 

22  + 

61 

9 

o 

29 

0 

0 

0 

1.68 

.97 

.50 

26 

.0 

0 

6 

1 

0 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

R// 

91.5 

71.9 

81.7 

_ 

1.0 

98 

30 

65 

1 0+ 

o 

2fr 

0 

0 

0 

1.56 

1.32 

•  74 

26 

.0 

0 

3 

2 

0 

D I V  I S  I  ON 

80.7 

- 

0.6 

2.46 

_ 

.60 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARK AOELPH I  A 

91.2 

71.0 

81.1 

96 

30  + 

63 

10+ 

0 

2.65 

_ 

.16 

1.65 

2 

.0 

0 

5 

2 

1 

CAMDEN  1 

92.5 

69.8 

81.2 

0.9 

97 

30+ 

62 

11  + 

0 

J: 

•* 

2.36 

- 

.23 

.90 

31 

.0 

0 

4 

2 

0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

91.8 

70.6 

81  .2 

1,6 

97 

5  + 

63 

11  + 

o 

2.24 

.78 

1.36 

2  fy 

.0 

0 

2 

2 

1 

FORDYCE  6  W 

92.6 

70.3 

81,5 

98 

24 

63 

10  + 

o 

3,16 

.96 

.0 

0 

6 

4 

0 

MAGNOLIA   3  N 

91  •  5M 

67  •  9M 

79  •  7M 

3.0 

97 

59 

9 

o 

.'0 

0 

0 

0 

2,32 

.07 

.0 

0 

6 

2 

0 

PRESCOTT 

93.2 

70.4 

81.8 

1.2 

99 

5 

61 

9 

o 

25 

0 

0 

0 

2,32 

.48 

1.25 

2  8 

.0 

0 

4 

1 

1 

WARREN 

93.8 

70.5 

82.2 

0,4 

98 

24 

62 

9 

o 

28 

0 

0 

0 

2,63 

.  76 

3 1 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

81.2 

- 

1.0 

2.53 

- 

.23 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

91.9 

66.9 

80.4 

1.0 

96 

30 

61 

9 

0 

26 

0 

0 

0 

4.75 

1  .60 

2.68 

31 

.0 

0 

5 

2 

2 

CUMMINS  FARM 

92.0 

69.8 

80.9 

97 

4 

59 

10+ 

0 

27 

0 

0 

0 

3.66 

1.52 

15 

.0 

0 

4 

4 

1 

DUMAS   1  ESE 

92.9 

68.9 

80.9 

1.7 

97 

24+ 

62 

1  1  + 

0 

28 

0 

0 

0 

5.22 

2.15 

2.06 

19 

.0 

0 

7 

3 

2 

MONT ICELLO  3  S 

91.7 

69.1 

80.4 

98 

6 

60 

11  + 

0 

26 

0 

0 

0 

3.99 

1.70 

31 

.0 

0 

6 

3 

1 

PINE  BLUFF 

92.6 

72.0 

82.3 

1.0 

96 

30+ 

64 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

1.62 

.88 

.59 

30 

.0 

0 

4 

1 

0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

92.8 

69.4 

81.1 

98 

10 

62 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

4.73 

1.77 

29 

.0 

0 

6 

2 

2 

PORTLAND 

90.8 

70.2 

80.5 

0.8 

95 

25+ 

64 

9 

0 

22 

0 

0 

0 

2.17 

.42 

.55 

8 

.0 

0 

7 

2 

0 

DIVISION 

80.9 

1.0 

3.73 

.87 

.0 

Piecipilation 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:     103°  on  the  1st  at  Batesville  Livestock 
Lowest  Temperature:     50°  on  the  9th  at  Lead  Hill 
Greatest  Total  Precipitation:     10.81  inches  at  Damascus 
Least  Total  Precipitation:     0.56  inch  at  Siloam  Springs 
Greatest  one-day  Precipitation:     6.20  inches  on  the  18th  at  Damascus 


See  reference  note,  following  St.tlon  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ABBOTT 
AL  IC1A 
ALUM  FORK 
ALT 

AMITY    3  NE 
ANTOTNE 

APLIN  1  W  2.91 
APKADELPHIA  2.65 
ARKANSAS  CITV  3.07 
ASHDOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BAT  ES V  I LL  E  LIVESTOCK 
8 AT  FS V  I LL  E  L   AND  D  NO  1 

BEAT Y  LAKE 
BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 

BERRYVtLLE  *t  NW 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
SLACK  ROCK 

9LAKELV  MOUNTAIN  DAM 

BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BOUGHTON 
BRADFORD 


3.36 

1.82 
1.71 
?.3< 
2.87 
1.39 

2.36 


BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BIIROETTE 
CABOT   4  SW 
CALICO  ROCK 

CAMDEN  1 
CARLISLE   1  SW 
CL  ARENOON 
CLARK  SV I LL  E 
CLINTON 

CONWAY 
CORN  1 NG 

cove 

CROSSETT   7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

CUMMINS  FARM 

DAISY 

DAMASCUS 

DANVILLE 

DARDANELLE 


DE  QUEEN  5.03 

DERMOTT  2. 47 

DES  ARC  2.66 
DEVILS  KMOB 
DIERKS 

DUMAS    1    ESE  5.22 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT  2,2* 

EUREKA  SPRINGS  2.02 

EVENING  SHADE    1  NE 
FAYETTEVILLE 

FAYFTTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  ST A 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 
FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 
FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 
6LENWOOD 

GRAVELLY 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST  *  ESE 
GREENBRIER 
GREENWOOD 

GURDON  3  E 
HAMBURG 
HA RR I  SON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 
HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE   3  NE 
HOPPER 
HOP AT  10 

HOT  SPRINGS   1  NNE 
HUTT IG  DAM 
I  NDE  t 
JASPER 
JESSIEVILLE 

JONESBORO 
KEISER 

KEO  1.46 
LAKE  CITY  6.71 
LAKE  MAUMELLE  1.56 

LANGLET 

LEAD  HILL  2.69 

LEE  CREEK  GUARD  STATION  *.55 

LEOLA  1.56 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R//  3.29 

LITTLE  ROCK  FlLT  PLANT 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA   3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MARVELL 

MELBOURNE 
MENA 

MONT ICELLO  3  S  3.99 
MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8  1,96 
MORR1LTON  2.36 


.55 
.48  .25 


.  17 
1.28 


.18 
.  14 


13      14  15 


.  13 
.05  .04 


.11 

.07 
.13  .19 
.09  .08 
.02 


.17     .38  .14 


.23  .15 
.OB  T 

.45 
.IB 


.30  .63 
T 

.70 


.87 

.03  .73 


1.9*   1.21  .25 


2.06  T 
.21  .07 


3.10 
.07  .06 
.78  T 


1.15  .20 


1.37 
1.26 


1.40 
1.26 


25     26     27     28  29 


.2*      .02  .05 


.04 
.  16 


.42 

.45 
.76 

1.43 

•  47 


.10 
1.26 
1.39 
.45 
.30 


.70 

.06 
.07 
.30 

.98 

1.65 

T 

.65 


.96 
1.70 

.89 
1.05 


.20 
•  96 


.28 

.20 

.49 

1.65 

2.51 
.35 


1.34  .01 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Station 

Total 

Day  of  month 

1    |   2   |  3 

4 

5  6 

7 

8  1  9 

10        11    1  12 
1 

13  1  14  1  15 

I     .  J 

18 

19 

 L 

20 

1 

21 

22 

23 

24 

27 

28 

1 

29 

1 

30 

31 

MOUNT  10* 

1  64 

03 

.18 



•  20 

MOUNT  MAGAZINE 

3*  42 

•  18 

■J! 
•  * 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

2.37 

.09 

*09 

*04 

* 

* 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  £NG 

•  74 

.09 

.02 

•  02 

*06 

T 

- 

_ 

06 

06 

_ 

MOUNTAIN  VIEW   1  E 

2.31 

.88 

T  .19 

•  OA 

.  12 

T 

.15 

.52 

MULBERRY  6  NNE 

3  A3 

T 

7 

NARROWS  DAM 

.08 

•  06 

NASHVILLE  PEACH  SU85TA 

2.30 

.09 

.02 

.  10 

:»? 

•  ZZ 

"  7B 

NATHAN  A  WNH 

2.93 

.35 

•  33 

.23 

* 

NEWHOPE   3  E 

2  .AS 

1.17 

1.26 

NEWPORT 

.03 

T  .07 

* 

•  02 

•  53 

•  IB 

N I MROO  DAM 

2  28 

■  07 

70 

OOELL    3  N 

2.05 

•  20 

* 

•  45 

OOEN  7  W 

1.9* 

.32 

09 

1  02 

24 

OK  AT 

1  .88 

T 

T 

.21 

.34 

.05 

.50 

.30 

.10 

.38 

OSCEOLA 

.25 

.  1  9 

•  34 

1  38 

.01 

T 

09 

0  7 

0 

* \n 

'  '\ 

OZARK 

1.S8 

T 

.04 

* 

* 

• 

OZONE 

1.76 

*  66 

1*10 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

- 

.97 

.06 

1.49 

1«« 

PAR  IS 

T 

05 

05 

2  22 

07 

.54 

I06  02 

•  28 

T 

.  80 

*03 

- 

'  10 

T 

07 

PARKS 

1.82 

PERRWILLE 

4.2? 

.30 

•  10 

04 

70 

10 

19 

49 

*40 

38 

30 

T 

PINE  BLUFF 

!  »62 

•  05 

.01 

T 

.15 

T 

•  36 

.46 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

73 

.04 

01 

* 

•  46 

P 1 NE  R I OGE 

2*03 

.03 

.55 

05 

* 

*  ?CI 

1 

76 

* 

POCAHONTAS  1 

2.97 

•  22 

# 

1  00 
* 

J 

* 

*  65 
* 

PORTLAND 

2.17 

T 

•  36 

.55 

T  .20 

•  27 

•  10 

07 

90 

PRESCOTT 

2.32 

•  02 

•  25 

.07 

.09 

.  1  1 

.05 

.A3 

1.25 

.05 

RATCL  IFF 

T 

.53 

T 

10 

* 

46 

* 

71 

1 

z 

RUSSELLVILLE 

2.26 

•  27 

T 

•  21 

06 

*  ^6 

22 

* 

'  ,  ! 

39 

* 

saint  Charles 

1.64 

.09 

•06  .37 

16 

■  1  1 

'  ]  f 

*05 

19 

*40 

SAINT  FRANCIS 

.05 

1.00 

*20 

.32 

•  42 

SALEM 

03 

02 

* 

* 

SHERIDAN  TOWER 

2.99 

*75 

*64 

*39 

"*0 

.  . 

SHIRLEY 

3.84 

.12 

SILOAN  SPRINGS 

.07 

•  01 

.02 

.08 

.11 

•  15 

SPAROTAN  A  E 

•  10 

•  40 

AO 

2~47 

*  38 

•  74 

* 

STAR  CI  TV  2  S 

3.27 

T 

1  .94 

•  43 

60 

STEVE 

1.66 

•  56 

1  10 

STUTTGART 

.16 

•  03 

.06 

.02 

.05 

.  12 

.11 

•  95 

.03 

STUTTGART   9  ESE 

1  *6 

.  35 

.12 

.06 

50 

05 

3.19 

.58 

x 

* 

* 

TAYLOR 

.31 

13 

58 

•  77 

*47 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  R// 

1.56 

T 

.  16 

.01  .01 

T 

.02 

.74 

.93 

.09 

TURNPIKE 

WALDftON 

3.78 

.52 

.07 

T 

T 

.66 

.03 

T 

2.48 

.02 

T 

T 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

5.42 

.AS 

T 

1.25 

.34 

T 

.84 

.94 

1.60 

WALNUT   RIDGE  FAA  AP 

2.47 

T 

•  40 

.08 

T 

.14 

1  .81 

•  04 

WARWEN 

2.63 

•  01 

T  T 

T 

.02 

T  .27 

T 

T 

T 

.41 

•  25 

.21 

.02 

.36 

.30 

.76 

WASHITA 

2.51 

.25  .42 

T 

1.42 

.42 

WHITE  NOCK  * 

3.48 

T 

.10 

.65 

2.00 

.73 

T 

WHITECLJFFS 

1.27 

•  10 

.30 

T 

T 

.20 

.25 

.42 

T 

WYNNE 

3.04 

.10 

.22  .05 

T 

•  65 

1.20 

•  05 

.02 

.01 

.04 

.70 

VELLVILLE 

4*34 

.05 

.08 

•  75 

1.35 

.39 

1.17 

T 

.04 

.60 

.09 

.02 

Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from  observations 
taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These  observations  are  mailed 
after  the  close  of  the  month  to  a  Weather  Records  Processing  Center, 
where  they  are  placed  on  punch  cards  and  checked  for  accuracy  and  com- 
pleteness. These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables. 
Printing  and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center  at 
Asheville,   North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.  Records  for  any  state  cannot  be  checked 
by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that  state  have  been  received. 
Printing  cannot  be  done  until  all  the  tables  for  an  issue  are  completed 
and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain  high 
quality  of  the  data.  A  realistic  deadline  for  mailing  the  printed 
Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of  the  second  following 
month  (45  days  after  the  end  of  the  month  for  which  data  are  published). 
If  any  recipient's  copy  is  unduly  delayed,  the  Director,  National  Weather 
Records  Center,  Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 

-  97  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST  1959 


Day  Oi  Month 


22     23     24  25 


82  87 
66  65 


93  90 
66  68 


91     91  85 

67      70  72 


ARK ADELPH I A 

MAX 

95 

91 

93 

95 

94 

94 

92 

87 

31 

88 

86 

91 

93 

90 

9  0 

90 

92 

94 

94 

93 

97 

95 

95 

96 

93 

86 

89 

91 

90 

96 

81 

91.2 

MIN 

75 

72 

74 

76 

76 

75 

76 

68 

63 

63 

65 

66 

69 

70 

70 

70 

72 

72 

72 

73 

70 

70 

71 

71 

68 

72 

73 

71 

74 

74 

70 

71.0 

ASHOOWN 

MAX 

96 

94 

96 

96 

96 

97 

94 

89 

87 

89 

93 

94 

94 

94 

94 

92 

93 

94 

95 

95 

92 

94 

93 

95 

91 

78 

86 

90 

93 

96 

90 

92.7 

MIN 

74 

72 

'  ) 

75 

76 

76 

74 

70 

61 

60 

62 

64 

64 

71 

o3 

72 

72 

72 

73 

73 

70 

69 

69 

68 

68 

71 

72 

70 

71 

74 

6  9 

70.1 

BALD  KNOB 

MAX 

88 

90 

94 

93 

9  3 

91 

90 

36 

88 

89 

90 

92 

90 

9  1 

92 

93 

91 

85 

89 

9  0 

92 

90 

92 

89 

66 

33 

69 

90 

88 

88 

90.0 

MIN 

70 

70 

6« 

72 

71 

70 

73 

63 

6  6 

61 

59 

62 

64 

66 

67 

69 

71 

6  9 

70 

71 

6  9 

67 

65 

70 

67 

67 

70 

70 

69 

68 

67 

67.9 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

103 

92 

9  5 

98 

101 

9  9 

98 

89 

9  2 

91 

90 

90 

91 

97 

90 

96 

96 

96 

89 

89 

89 

93 

93 

93 

95 

90 

8  6 

90 

92 

92 

86 

92.9 

MIN 

69 

66 

66 

71 

72 

72 

67 

57 

59 

56 

59 

58 

63 

62 

64 

67 

69 

65 

64 

66 

67 

66 

65 

66 

66 

68 

63 

68 

70 

69 

64 

65.5 

BATESVILLE  L   AND  D  NO  1 

MAX 

91 

93 

9  6 

98 

94 

91 

91 

88 

37 

90 

89 

93 

94 

92 

92 

93 

92 

9  0 

88 

89 

9  2 

94 

93 

95 

93 

91 

83 

86 

92 

90 

91 

91.5 

MIN 

72 

65 

66 

71 

70 

69 

60 

6  4 

58 

58 

59 

63 

64 

67 

70 

72 

68 

68 

70 

6  7 

68 

67 

67 

69 

70 

72 

70 

69 

71 

65 

67.2 

BENTON 

MAX 

93 

93 

9« 

95 

93 

94 

91 

84 

86 

88 

89 

92 

93 

91 

7.' 

93 

93 

9  6 

93 

93 

93 

96 

95 

95 

94 

90 

90 

90 

92 

94 

64 

91.9 

MIN 

74 

70 

71 

74 

75 

1  3 

74 

70 

6  9 

60 

63 

62 

65 

69 

69 

70 

71 

69 

70 

73 

69 

71 

70 

68 

68 

71 

71 

70 

72 

69 

64 

69.2 

BENT  ONV I LLE 

MAX 

92 

93 

OH 

95 

94 

9  5 

87 

81 

85 

87 

90 

91 

93 

92 

91 

91 

93 

77 

94 

95 

93 

95 

85 

90 

91 

86 

8! 

89 

95 

87 

76 

90.2 

MIN 

65 

64 

6? 

72 

70 

'1 

70 

54 

51 

54 

58 

60 

60 

62 

62 

66 

70 

6  7 

65 

67 

66 

65 

65 

63 

65 

63 

67 

68 

65 

60 

66 

64.0 

8LAKELY  MOUNTAIN  0AM 

MAX 

95 

97 

9  3 

97 

96 

9  4 

97 

93 

85 

87 

89 

90 

93 

94 

92 

94 

94 

96 

95 

94 

95 

93 

96 

96 

95 

94 

77 

86 

91 

94 

95 

92.8 

MIN 

71 

70 

71 

71 

72 

71 

73 

64 

6  8 

60 

60 

61 

63 

66 

66 

71 

70 

n6 

68 

70 

69 

66 

68 

63 

65 

65 

71 

68 

70 

71 

68 

67.5 

BL  YTHEV I LLE 

MAX 

90 

91 

95 

95 

95 

92 

88 

84 

3  3 

85 

86 

90 

91 

88 

87 

89 

89 

89 

87 

91 

92 

92 

93 

9* 

90 

67 

91 

87 

90 

90 

87 

89.6 

MIN 

74 

66 

70 

76 

75 

74 

73 

64 

6  9 

63 

63 

64 

70 

70 

72 

71 

72 

7  2 

71 

69 

74 

71 

70 

71 

71 

71 

74 

74 

74 

69 

70 

70.5 

80ONEV I LLE 

MAX 

96 

94 

99 

99 

96 

98 

93 

86 

6  9 

91 

93 

95 

97 

92 

9  3 

92 

94 

93 

93 

94 

93 

95 

91 

93 

92 

83 

78 

90 

94 

93 

33 

92.3 

MIN 

69 

69 

n 

74 

75 

73 

75 

59 

55 

59 

60 

61 

62 

68 

68 

68 

68 

71 

69 

72 

70 

69 

69 

67 

68 

71 

70 

70 

72 

70 

70 

68.2 

BR  I NKL  E Y 

MAX 

93 

92 

94 

94 

95 

95 

92 

90 

85 

87 

88 

91 

91 

90 

91 

93 

91 

93 

85 

91 

92 

93 

93 

94 

90 

84 

91 

91 

90 

92 

9  2 

91.1 

MIN 

73 

71 

72 

72 

75 

75 

75 

77 

65 

60 

65 

64 

65 

75 

67 

67 

70 

77 

69 

72 

74 

76 

67 

77 

68 

70 

71 

73 

72 

74 

76 

71.1 

CAMDEN  1 

MAX 

96 

94 

95 

96 

96 

97 

95 

89 

86 

88 

90 

91 

91 

90 

92 

93 

93 

9  6 

94 

92 

92 

93 

93 

95 

91 

87 

95 

92 

92 

97 

88 

92.5 

MIN 

73 

72 

73 

75 

74 

74 

77 

71 

63 

62 

62 

65 

68 

68 

67 

69 

71 

70 

72 

71 

69 

69 

70 

68 

67 

71 

71 

70 

75 

69 

69 

69.8 

CLARKSVILLE 

"A* 

95 

96 

95 

96 

95 

95 

95 

85 

87 

89 

90 

91 

92 

92 

91 

94 

95 

93 

93 

94 

95 

94 

93 

92 

92 

86 

81 

90 

93 

90 

83 

91.7 

MIN 

74 

66 

72 

72 

76 

74 

74 

62 

57 

61 

62 

64 

65 

66 

69 

72 

70 

70 

71 

75 

73 

71 

68 

66 

70 

71 

72 

71 

74 

72 

70 

69.5 

CONWAY 

MAX 

94 

93 

95 

95 

95 

95 

94 

91 

88 

88 

90 

91 

93 

91 

92 

94 

93 

92 

89 

90 

90 

94 

91 

93 

91 

90 

87 

90 

92 

94 

85 

91.6 

MIN 

73 

68 

71 

74 

75 

74 

74 

62 

61 

60 

61 

62 

65 

68 

6H 

72 

71 

70 

70 

72 

70 

69 

71 

69 

69 

72 

73 

70 

71 

70 

68 

69.1 

CORN  I NG 

MAX 

93 

96 

9  6 

98 

97 

95 

92 

86 

87 

88 

92 

94 

97 

90 

95 

95 

96 

3  7 

87 

90 

95 

95 

95 

9  7 

92 

85 

87 

86 

93 

92 

90 

92.2 

MIN 

72 

68 

64 

70 

67 

68 

72 

60 

64 

60 

60 

62 

64 

70 

67 

68 

72 

69 

70 

69 

71 

70 

70 

70 

72 

69 

72 

70 

73 

68 

70 

68. 1 

CROSSETT   7  S 

MAX 

95 

93 

95 

94 

95 

95 

93 

88 

85 

89 

89 

92 

92 

91 

91 

93 

93 

94 

92 

92 

91 

93 

92 

94 

90 

86 

90 

92 

92 

96 

91 

91.9 

MIN 

73 

71 

7  2 

73 

71 

70 

71 

72 

61 

63 

62 

64 

68 

66 

69 

70 

70 

70 

72 

71 

65 

68 

70 

67 

67 

70 

71 

70 

72 

70 

6  6 

68.9 

CUMMINS  FARM 

MAX 

94 

93 

95 

97 

96 

96 

95 

92 

87 

89 

92 

93 

93 

92 

87 

92 

91 

93 

92 

90 

91 

92 

92 

93 

92 

86 

92 

91 

90 

92 

90 

92.0 

MIN 

74 

73 

74 

75 

71 

71 

75 

68 

59 

59 

62 

65 

69 

71 

6  9 

69 

70 

72 

73 

70 

68 

69 

66 

69 

68 

72 

73 

71 

79 

66 

69 

69.8 

DARDANELLE 

MAX 

95 

93 

96 

95 

95 

97 

93 

86 

87 

89 

92 

92 

92 

91 

93 

94 

94 

90 

92 

93 

93 

93 

94 

95 

91 

82 

80 

90 

94 

92 

82 

91.5 

MIN 

74 

70 

73 

75 

76 

77 

76 

65 

59 

62 

64 

64 

66 

67 

69 

71 

71 

70 

71 

73 

71 

69 

70 

69 

68 

72 

73 

69 

74 

74 

70 

.  70.1 

OE  QUEEN 

MAX 

94 

94 

9  9 

99 

97 

98 

93 

89 

88 

91 

91 

91 

93 

92 

93 

93 

95 

96 

95 

96 

92 

95 

94 

96 

91 

84 

86 

86 

94 

99 

39 

93.0 

MIN 

72 

72 

73 

76 

77 

75 

75 

67 

61 

62 

67 

65 

68 

70 

69 

71 

72 

72 

72 

74 

71 

69 

70 

69 

69 

71 

71 

71 

71 

71 

69 

70.4 

OES  ARC 

MAX 

93 

92 

93 

95 

95 

96 

97 

93 

90 

85 

88 

89 

92 

93 

90 

90 

93 

92 

93 

83 

92 

93 

91 

92 

95 

91 

79 

92 

90 

91 

89 

91.4 

MIN 

71 

70 

73 

74 

72 

73 

74 

65 

64 

62 

63 

63 

67 

68 

68 

69 

69 

71 

69 

69 

68 

68 

67 

69 

68 

70 

70 

68 

70 

69 

69 

68.7 

DEVILS  KNOB 

MAX 

MIN 

D I ERKS 

MAX 

93 

94 

96 

98 

96 

95 

91 

87 

83 

89 

90 

92 

92 

93 

91 

92 

93 

9* 

94 

95 

9* 

95 

95 

97 

93 

67 

86 

87 

90 

95 

92.4 

MIN 

71 

73 

71 

7  2 

72 

72 

73 

65 

58 

59 

59 

61 

63 

66 

67 

67 

68 

70 

70 

71 

68 

65 

66 

64 

67 

70 

72 

70 

69 

66 

67.6 

DUMAS   1  ESE 

MAX 

97 

96 

97 

96 

95 

97 

95 

90 

89 

90 

92 

94 

93 

91 

90 

92 

93 

95 

85 

93 

93 

95 

95 

97 

92 

86 

91 

94 

90 

95 

92 

92.9 

MIN 

73 

71 

74 

74 

73 

71 

74 

67 

62 

62 

62 

64 

63 

70 

66 

70 

71 

72 

71 

69 

67 

69 

67 

68 

67 

70 

71 

70 

71 

70 

67 

68.9 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

94 

93 

97 

97 

97 

95 

92 

88 

86 

90 

90 

92 

93 

89 

93 

91 

91 

93 

93 

93 

92 

93 

94 

95 

92 

79 

89 

91 

93 

94 

86 

91.8 

MIN 

75 

74 

75 

77 

75 

73 

73 

70 

63 

64 

63 

66 

69 

68 

70 

70 

72 

72 

72 

72 

6  8 

69 

68 

69 

69 

72 

72 

72 

74 

72 

71 

70.6 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

90 

90 

94 

94 

93 

95 

88 

82 

86 

87 

90 

91 

90 

90 

89 

90 

92 

93 

95 

94 

93 

94 

89 

95 

91 

88 

82 

88 

91 

88 

80 

90.1 

MIN 

65 

65 

69 

74 

72 

74 

69 

55 

54 

57 

61 

64 

64 

65 

6  7 

70 

72 

6S 

69 

7 1 

7C 

67 

68 

66 

67 

65 

6  8 

68 

65 

70 

66 

66.  6 

FAYETTEVILLE 

MAX 

92 

90 

93 

95 

93 

94 

86 

81 

86 

87 

89 

91 

89 

91 

89 

91 

91 

91 

92 

92 

91 

93 

88 

94 

91 

85 

79 

84 

91 

84 

79 

89.1 

MIN 

72 

68 

72 

76 

75 

75 

72 

60 

55 

58 

59 

61 

62 

67 

70 

71 

70 

70 

71 

71 

71 

69 

69 

65 

69 

69 

71 

70 

70 

69 

68 

68.2 

FAYETTEVILLE   FAA  AP 

MAX 

91 

90 

93 

95 

94 

9  6 

87 

81 

85 

88 

90 

90 

89 

90 

88 

90 

92 

91 

91 

93 

90 

92 

87 

92 

89 

84 

79 

84 

90 

85 

79 

88.9 

MIN 

72 

65 

67 

75 

71 

73 

61 

57 

53 

57 

58 

59 

60 

65 

69 

70 

68 

6? 

68 

69 

70 

66 

67 

64 

67 

66 

70 

70 

71 

68 

64 

66.  1 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

90 

90 

93 

94 

92 

9  3 

92 

83 

85 

86 

88 

89 

89 

89 

87 

89 

90 

89 

90 

91 

90 

91 

88 

91 

89 

86 

80 

85 

89 

87 

82 

88.6 

MIN 

69 

64 

66 

7  4 

73 

73 

69 

55 

52 

58 

58 

59 

60 

62 

67 

70 

66 

67 

67 

68 

69 

66 

65 

63 

65 

64 

68 

69 

67 

67 

64 

65.4 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

MAX 

89 

94 

96 

9  6 

97 

98 

88 

77 

86 

90 

91 

93 

94 

90 

93 

94 

90 

92 

85 

86 

92 

93 

91 

93 

90 

85 

79 

88 

91 

84 

87 

.  90.1 

MIN 

69 

64 

68 

72 

73 

73 

70 

60 

60 

59 

59 

60 

62 

65 

6  7 

70 

70 

69 

69 

71 

68 

68 

69 

69 

69 

70 

71 

70 

73 

70 

6" 

67.5 

FORDYCE  6  W 

MAX 

94 

93 

96 

96 

95 

96 

95 

90 

87 

88 

91 

92 

93 

90 

91 

92 

92 

95 

95 

92 

94 

95 

95 

98 

93 

90 

90 

91 

92 

94 

85 

92.6 

MIN 

74 

72 

75 

76 

75 

74 

74 

70 

6  3 

63 

64 

65 

68 

70 

68 

70 

71 

72 

72 

72 

69 

71 

69 

69 

66 

71 

72 

70 

76 

71 

66 

70.3 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

96 

95 

98 

9  9 

97 

98 

93 

85 

88 

88 

91 

93 

94 

91 

92 

94 

94 

9? 

95 

94 

93 

94 

91 

94 

93 

85 

80 

90 

93 

91 

81 

92.0 

MIN 

78 

73 

74 

7  6 

77 

77 

71 

65 

62 

66 

65 

67 

68 

69 

71 

72 

73 

73 

72 

74 

72 

72 

72 

71 

72 

72 

72 

72 

75 

74 

69 

71.5 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

93 

92 

9* 

91 

94 

93 

92 

85 

87 

88 

90 

90 

90 

90 

89 

89 

91 

91 

92 

93 

91 

94 

93 

92 

69 

83 

80 

87 

91 

88 

81 

89.9 

MIN 

71 

66 

67 

76 

72 

71 

71 

58 

55 

59 

60 

59 

61 

63 

67 

67 

68 

67 

67 

70 

68 

66 

67 

65 

66 

67 

72 

69 

70 

69 

69 

66.6 

GILBERT 

MAX 

93 

95 

98 

1  no 

99 

100 

93 

87 

90 

93 

95 

96 

95 

93 

94 

9  5 

97 

96 

92 

84 

96 

98 

94 

98 

94 

85 

80 

91 

95 

89 

88 

93.3 

MIN 

70 

65 

65 

68 

68 

70 

72 

55 

55 

55 

59 

57 

59 

62 

66 

67 

72 

65 

66 

67 

65 

64 

65 

65 

66 

70 

69 

71 

68 

65 

64 

65.0 

GRAVETTE 

MAX 

92 

91 

94 

95 

94 

95 

87 

82 

85 

88 

90 

90 

91 

92 

90 

93 

94 

91 

93 

94 

93 

94 

89 

9  4 

92 

87 

85 

90 

94 

90 

83 

90.7 

MIN 

67 

65 

68 

73 

71 

71 

69 

55 

51 

54 

58 

59 

60 

63 

66 

68 

71 

68 

67 

69 

68 

66 

66 

64 

66 

65 

66 

70 

66 

65 

65 

65.2 

HARRISON 

MAX 

91 

90 

95 

9  6 

95 

96 

93 

86 

89 

88 

89 

92 

93 

90 

90 

93 

93 

92 

89 

89 

90 

93 

92 

93 

92 

88 

82 

89 

92 

66 

85 

90.7 

MIN 

68 

62 

65 

71 

69 

71 

72 

58 

52 

58 

60 

56 

57 

59 

66 

66 

70 

67 

67 

67 

69 

66 

66 

69 

65 

69 

61 

71 

68 

68 

65 

65.1 

HELENA 

MAX 

95 

94 

93 

95 

95 

95 

90 

86 

85 

89 

90 

93 

92 

90 

89 

89 

90 

90 

83 

91 

92 

94 

92 

95 

92 

87 

91 

92 

86 

93 

92 

91.0 

MIN 

75 

73 

75 

77 

75 

77 

77 

70 

68 

64 

65 

68 

73 

70 

70 

75 

72 

73 

71 

70 

71 

72 

69 

72 

69 

71 

74 

7» 

76 

75 

72 

72.0 

HOPE  3  NE 

MAX 

94 

95 

93 

95 

96 

94 

95 

93 

85 

85 

38 

90 

90 

93 

91 

92 

92 

91 

93 

94 

93 

92 

94 

93 

96 

92 

79 

88 

90 

92 

96 

91.7 

MIN 

73 

71 

72 

73 

76 

75 

75 

70 

61 

61 

61 

64 

66 

70 

67 

71 

72 

71 

71 

66 

69 

69 

68 

66 

68 

70 

70 

74 

73 

6  8 

69.4 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

1 

1  R 

16  | 

1  7 

19 

21 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

3 1 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

MAX 

96 

92 

95 

97 

96 

97 

93 

88 

92 

92 

94 

93 

93 

94 

94 

92 

95 

96 

96 

95 

95 

94 

93 

97 

94 

89 

85 

89 

94 

93 

63 

93.2 

M  I N 

74 

71 

74 

78 

76 

78 

79 

66 

62 

64 

65 

66 

69 

71 

70 

72 

72 

72 

71 

74 

72 

71 

70 

70 

68 

71 

71 

70 

74 

72 

70 

71.1 

JONESBORO 

MAX 

9? 

94 

96 

98 

98 

96 

94 

88 

88 

91 

90 

94 

96 

92 

93 

96 

95 

92 

90 

93 

95 

95 

95 

98 

97 

89 

93 

89 

93 

93 

90 

93.3 

MIN 

75 

71 

71 

76 

76 

77 

73 

65 

68 

63 

64 

66 

71 

69 

69 

70 

72 

71 

71 

69 

71 

71 

70 

72 

72 

70 

73 

72 

69 

71 

71 

REISER 

MAX 

96 

91 

95 

96 

96 

93 

89 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

se 

89 

89 

89 

90 

86 

92 

^: 

94 

94 

96 

95 

93 

91 

91 

91 

90 

90 

91.0 

MIN 

75 

67 

70 

74 

73 

72 

7? 

63 

62 

62 

63 

63 

64 

66 

70 

70 

71 

72 

69 

68 

71 

69 

69 

73 

72 

71 

73 

72 

73 

68 

6  9 

K  EO 

MAX 

93 

93 

95 

95 

95 

95 

90 

87 

85 

BB 

89 

91 

93 

90 

90 

93 

90 

95 

91 

90 

91 

95 

93 

95 

92 

86 

90 

S9 

89 

94 

88 

91.3 

MIN 

73 

70 

72 

74 

72 

72 

76 

65 

62 

60 

62 

64 

67 

70 

67 

69 

70 

69 

70 

71 

68 

68 

68 

69 

68 

71 

72 

70 

72 

69 

68 

68.9 

L  EAD  HILL 

MAX 

92 

78 

86 

38 

90 

93 

94 

95 

94 

96 

97 

95 

93 

90 

92 

93 

91 

93 

90 

90 

89 

90 

91.3 

MIN 

71 

53 

50 

54 

56 

59 

59 

60 

62 

63 

67 

69 

70 

67 

60 

62 

62 

60 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

92 

93 

97 

95 

96 

96 

93 

84 

86 

89 

90 

92 

93 

)2 

93 

91 

92 

96 

88 

90 

92 

93 

93 

94 

91 

78 

88 

90 

91 

93 

9( 

91.2 

M  IN 

77 

74 

76 

77 

77 

77 

78 

69 

68 

65 

68 

69 

73 

73 

69 

73 

73 

72 

71 

73 

70 

73 

72 

74 

73 

73 

7? 

72 

75 

73 

70 

72.5 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 

96 

94 

96 

95 

95 

97 

95 

89 

88 

88 

86 

89 

92 

92 

88 

96 

91 

93 

95 

92 

"1 

96 

91 

85 

88 

89 

89 

90 

gg 

91.5 

MIN 

72 

70 

71 

73 

74 

71 

72 

68 

59 

61 

64 

66 

66 

68 

69 

6') 

68 

68 

66 

65 

68 

63 

64 

68 

10 

66 

71 

69 

68 

MALVERN 

MAX 

96 

95 

96 

96 

96 

95 

95 

93 

91 

87 

92 

91 

93 

93 

90 

92 

91 

94 

95 

93 

93 

96 

95 

96 

96 

88 

90 

90 

92 

98 

88 

93.1 

MIN 

72 

68 

69 

69 

69 

72 

71 

72 

64 

58 

60 

60 

63 

65 

64 

66 

68 

68 

67 

70 

66 

65 

68 

65 

68 

70 

70 

69 

70 

68 

65 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

91 

91 

96 

97 

97 

98 

9'1 

80 

87 

89 

90 

93 

95 

90 

94 

97 

95 

HP 

90 

89 

92 

93 

93 

94 

93 

84 

H4 

88 

93 

92 

91 

91.4 

MIN 

73 

61 

64 

71 

71 

71 

72 

58 

59 

57 

58 

58 

61 

66 

65 

69 

73 

67 

69 

6  8 

68 

67 

67 

67 

68 

68 

69 

71 

70 

67 

67 

66.  5 

MAR  I  ANNA   2  S 

MAX 

93 

93 

93 

93 

94 

94 

94 

92 

90 

87 

88 

91 

91 

B9 

85 

89 

88 

92 

90 

91 

92 

92 

92 

93 

90 

87 

89 

90 

86 

92 

91 

90.  7 

MIN 

73 

71 

72 

74 

72 

72 

72 

68 

65 

60 

64 

65 

71 

69 

68 

69 

69 

71 

68 

68 

69 

69 

65 

68 

66 

68 

71 

70 

70 

70 

68 

MARKED  TREE 

MAX 

89 

89 

94 

94 

93 

95 

90 

88 

85 

83 

85 

87 

90 

B6 

89 

90 

87 

88 

87 

87 

89 

90 

89 

90 

89 

88 

89 

87 

90 

89 

88 

86.8 

MIN 

74 

70 

72 

75 

74 

72 

73 

64 

68 

64 

64 

65 

69 

69 

69 

70 

70 

71 

70 

67 

71 

70 

69 

72 

68 

70 

73 

73 

74 

69 

69 

69.9 

MARSHALL 

MAX 

91 

92 

95 

91 

93 

96 

91 

85 

87 

SO 

90 

93 

93 

90 

91 

92 

95 

93 

88 

87 

90 

93 

94 

92 

89 

85 

80 

88 

92 

90 

'.' 

90.5 

MIN 

70 

68 

73 

74 

74 

77 

72 

56 

55 

56 

59 

61 

63 

67 

71 

72 

74 

66 

71 

72 

69 

68 

69 

65 

69 

71 

71 

71 

73 

69 

64 

MENA 

MAX 

94 

92 

95 

95 

93 

94 

90 

85 

88 

90 

92 

92 

91 

90 

90 

90 

91 

93 

93 

93 

92 

96 

91 

96 

91 

84 

79 

63 

90 

94 

80 

90  ■  5 

MIN 

71 

71 

72 

75 

75 

76 

73 

63 

58 

62 

62 

63 

65 

6fl 

70 

71 

71 

7  4 

71 

72 

72 

68 

68 

67 

68 

70 

71 

70 

72 

73 

67 

MONT ICELLO  3  S 

MAX 

93 

94 

95 

93 

94 

98 

96 

87 

91 

86 

88 

91 

90 

90 

91 

93 

92 

95 

91 

92 

9  2 

92 

92 

93 

91 

87 

91 

92 

91 

94 

9  8 

91.7 

MIN 

71 

74 

73 

76 

75 

78 

72 

75 

60 

61 

60 

62 

73 

66 

67 

73 

70 

71 

72 

70 

65 

68 

67 

68 

65 

70 

70 

70 

72 

65 

64 

69.1 

MORR I LTON 

MAX 

95 

93 

97 

97 

98 

96 

95 

92 

89 

90 

91 

94 

93 

93 

92 

93 

95 

92 

92 

92 

93 

95 

94 

96 

93 

89 

86 

88 

92 

91 

84 

92.6 

MIN 

75 

70 

73 

74 

75 

75 

78 

67 

63 

62 

63 

64 

67 

6  9 

69 

71 

72 

69 

70 

72 

70 

70 

71 

72 

70 

72 

72 

70 

75 

74 

70 

70.  5 

MOUNT  IDA 

MAX 

95 

91 

95 

95 

94 

96 

92 

86 

86 

88 

90 

90 

92 

91 

91 

92 

92 

94 

94 

94 

93 

95 

92 

94 

88 

80 

85 

88 

92 

95 

85 

91.1 

MIN 

71 

69 

69 

72 

73 

72 

75 

63 

53 

56 

60 

60 

62 

65 

69 

70 

71 

71 

68 

71 

68 

66 

66 

61 

65 

70 

71 

70 

71 

70 

69 

67.  3 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

85 

80 

86 

86 

87 

84 

90 

74 

76 

80 

81 

81 

82 

82 

84 

83 

89 

80 

83 

83 

84 

85 

85 

85 

84 

77 

72 

75 

83 

85 

75 

82.  1 

MIN 

68 

67 

66 

71 

66 

75 

74 

59 

58 

60 

62 

60 

64 

65 

63 

64 

63 

60 

64 

65 

64 

65 

65 

65 

67 

65 

62 

63 

65 

64 

63 

64.  7 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

MAX 

90 

90 

93 

94 

95 

93 

87 

85 

B9 

89 

91 

91 

96 

91 

94 

93 

93 

84 

86 

94 

93 

93 

94 

94 

86 

81 

87 

92 

90 

91 

90.4 

M  I  N 

71 

65 

69 

72 

73 

74 

73 

61 

60 

60 

62 

64 

66 

67 

67 

70 

70 

68 

69 

69 

70 

68 

69 

68 

67 

69 

70 

68 

73 

69 

67 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

93 

89 

89 

93 

94 

94 

97 

88 

75 

84 

88 

89 

91 

9  4 

87 

90 

94 

91 

91 

84 

84 

93 

93 

91 

94 

92 

84 

78 

89 

92 

87 

69.4 

MIN 

71 

69 

68 

71 

72 

73 

73 

58 

60 

57 

59 

59 

63 

65 

66 

70 

73 

67 

68 

70 

67 

66 

67 

66 

66 

68 

70 

70 

71 

69 

67 

67.  1 

NARROWS  OAM 

MAX 

95 

96 

94 

96 

95 

97 

97 

92 

87 

90 

90 

91 

90 

92 

92 

93 

93 

93 

95 

95 

95 

94 

96 

95 

96 

91 

83 

88 

89 

91 

97 

92.6 

MIN 

70 

70 

70 

71 

72 

70 

72 

66 

57 

69 

60 

61 

63 

66 

66 

66 

68 

68 

69 

70 

68 

66 

67 

66 

66 

70 

71 

70 

70 

69 

69 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

92 

92 

92 

05 

96 

95 

94 

92 

87 

87 

88 

89 

89 

92 

91 

89 

90 

92 

93 

92 

91 

92 

92 

92 

94 

90 

76 

88 

89 

89 

95 

90.9 

M  I  N 

71 

73 

72 

73 

74 

74 

74 

69 

61 

62 

62 

65 

68 

6« 

67 

68 

69 

68 

69 

71 

69 

66 

68 

66 

66 

67 

68 

69 

69 

71 

64 

NEWPORT 

MAX 

91 

94 

97 

98 

97 

95 

89 

90 

89 

91 

92 

95 

95 

93 

94 

95 

96 

95 

90 

94 

95 

98 

96 

99 

96 

89 

88 

89 

92 

93 

92 

93.5 

M  I  N 

72 

67 

71 

74 

75 

74 

72 

63 

66 

61 

63 

63 

67 

6  8 

67 

71 

70 

7  0 

70 

68 

71 

69 

69 

70 

74 

71 

72 

70 

71 

70 

68 

69.3 

NIMROD  OAM 

MAX 

97 

95 

93 

97 

98 

98 

99 

93 

85 

88 

91 

92 

94 

96 

95 

95 

96 

99 

97 

92 

95 

95 

95 

96 

98 

94 

80 

85 

92 

96 

95 

93.9 

M  I  N 

70 

67 

68 

71 

72 

72 

74 

62 

57 

68 

62 

61 

64 

67 

68 

71 

71 

6  8 

69 

72 

68 

67 

69 

69 

67 

70 

71 

70 

73 

72 

68 

68.3 

OKAY 

MAX 

96 

94 

98 

98 

95 

97 

95 

90 

88 

90 

90 

91 

95 

92 

90 

97 

94 

96 

96 

96 

94 

98 

96 

97 

94 

92 

89 

91 

92 

97 

93 

93.9 

MIN 

73 

73 

75 

76 

75 

75 

74 

70 

61 

62 

62 

64 

65 

70 

68 

70 

71 

73 

73 

72 

70 

70 

69 

69 

67 

71 

71 

70 

71 

71 

68 

70.0 

OZARK 

MAX 

95 

92 

96 

96 

95 

96 

93 

87 

88 

90 

92 

92 

94 

92 

92 

95 

92 

94 

95 

97 

94 

96 

91 

97 

93 

87 

80 

90 

94 

92 

85 

92.3 

MIN 

73 

69 

73 

75 

76 

75 

74 

62 

58 

60 

68 

65 

66 

6  ' 

68 

67 

70 

70 

70 

74 

73 

68 

69 

68 

72 

71 

72 

72 

75 

73 

72 

69.  8 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 

92 

93 

95 

95 

96 

94 

93 

90 

88 

88 

90 

93 

94 

30 

92 

94 

94 

91 

88 

91 

92 

94 

92 

97 

95 

91 

90 

88 

92 

91 

90 

92.0 

MIN 

73 

67 

66 

74 

72 

71 

72 

62 

66 

59 

58 

61 

66 

68 

67 

71 

70 

70 

70 

68 

6H 

68 

68 

68 

70 

67 

72 

70 

72 

72 

69 

68.2 

PARIS 

MAX 

96 

92 

98 

97 

96 

98 

94 

88 

88 

91 

91 

94 

95 

92 

92 

97 

95 

95 

96 

94 

96 

96 

93 

96 

95 

90 

80 

92 

95 

92 

86 

93.2 

MIN 

72 

67 

70 

74 

73 

77 

76 

60 

57 

59 

61 

61 

62 

6' 

66 

70 

68 

7  0 

68 

69 

69 

66 

69 

67 

67 

71 

72 

71 

74 

72 

70 

68.  2 

PERRYVILLE 

MAX 

99 

OB 

97 

98 

94 

84 

88 

92 

91 

94 

95 

'» 

95 

94 

95 

9  4 

95 

93 

92 

95 

92 

95 

94 

84 

82 

84 

88 

94 

92 

92.5 

MIN 

74 

65 

71 

69 

71 

67 

60 

64 

58 

60 

60 

61 

63 

63 

74 

66 

66 

74 

73 

64 

71 

64 

63 

68 

66 

65 

74 

63 

65 

66.3 

PINE  BLUFF 

MAX 

94 

94 

96 

96 

95 

96 

93 

88 

87 

89 

90 

92 

93 

92 

90 

92 

96 

96 

92 

92 

95 

95 

94 

96 

92 

85 

92 

92 

91 

96 

90 

92.6 

MIN 

75 

73 

75 

78 

76 

76 

77 

69 

65 

64 

65 

67 

70 

72 

72 

76 

72 

73 

74 

72 

'O 

73 

70 

72 

71 

73 

73 

71 

75 

72 

70 

72.0 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

MAX 

93 

94 

97 

06 

96 

97 

93 

88 

87 

89 

91 

94 

93 

93 

93 

94 

92 

98 

92 

92 

95 

95 

96 

97 

93 

79 

92 

93 

91 

95 

oo. 

.  92.8 

74 

71 

74 

74 

73 

72 

74 

65 

63 

62 

63 

65 

69 

69 

68 

70 

70 

71 

71 

71 

6  ' 

69 

69 

69 

68 

71 

72 

70 

72 

68 

6  J 

69.  4 

POCAHONTAS  1 

MAX 

90 

93 

97 

95 

95 

98 

9  2 

89 

87 

88 

91 

95 

96 

91 

94 

92 

95 

87 

92 

99 

94 

95 

94 

95 

93 

90 

87 

88 

94 

92 

97 

92.7 

74 

67 

66 

7"' 

73 

73 

7* 

62 

64 

60 

60 

62 

68 

6  8 

68 

72 

72 

6  9 

74 

69 

6  9 

69 

68 

69 

72 

68 

72 

70 

72 

68 

'0 

68.8 

PORTLAND 

MAX 

95 

94 

92 

94 

93 

92 

94 

94 

87 

84 

87 

88 

92 

92 

89 

90 

90 

89 

92 

89 

10 

92 

93 

94 

95 

90 

85 

91 

92 

91 

83 

90.8 

76 

74 

72 

12 

73 

73 

72 

72 

64 

65 

66 

66 

69 

69 

69 

72 

74 

71 

71 

71 

68 

69 

70 

69 

68 

68 

72 

72 

72 

71 

66 

70.2 

PRESCOTT 

MAX 

91 

95 

98 

98 

99 

98 

95 

88 

86 

89 

90 

91 

96 

94 

93 

96 

97 

97 

95 

92 

94 

93 

97 

98 

93 

89 

84 

91 

91 

92 

■2 

93.2 

74 

72 

75 

79 

76 

76 

77 

70 

61 

63 

64 

66 

68 

69 

67 

69 

73 

72 

74 

72 

68 

69 

68 

70 

67 

70 

71 

69 

70 

73 

71 

70.4 

ROGERS 

MAX 

90 

90 

94 

95 

93 

94 

aa 

83 

83 

88 

90 

92 

91 

91 

88 

92 

94 

93 

94 

94 

92 

94 

90 

93 

90 

87 

84 

90 

92 

90 

ao 

90.3 

65 

68 

69 

75 

73 

74 

72 

59 

57 

60 

62 

63 

63 

6  5 

68 

70 

72 

69 

67 

70 

6  8 

68 

68 

65 

68 

68 

68 

70 

6  8 

68 

68 

67.4 

RUSSELLVILLE 

MAX 

96 

92 

97 

97 

96 

98 

96 

91 

89 

90 

92 

92 

93 

92 

93 

94 

93 

94 

94 

95 

93 

95 

95 

96 

93 

90 

82 

92 

96 

94 

83 

93.  1 

MIN 

74 

70 

69 

74 

75 

76 

76 

63 

60 

62 

63 

64 

65 

67 

69 

70 

71 

69 

70 

73 

71 

69 

70 

70 

68 

73 

73 

70 

74 

72 

70 

69.7 

SAINT  CHARLES 

MAX 

9  8 

93 

95 

94 

92 

94 

90 

69 

95 

82 

92 

92 

94 

96 

97 

92 

81 

92 

92 

86 

93 

92.6 

MIN 

74 

72 

73 

74 

73 

73 

75 

73 

72 

62 

64 

66 

70 

71 

69 

71 

70 

72 

70 

70 

68 

70 

71 

68 

68 

70 

71 

72 

74 

71 

70 

70.5 

SEARCY 

MAX 

"1 

94 

97 

97 

97 

96 

95 

89 

88 

90 

92 

93 

94 

93 

96 

96 

96 

94 

89 

92 

'5 

92 

93 

96 

93 

90 

90 

91 

95 

93 

91 

93.2 

MIN 

73 

70 

72 

74 

74 

73 

73 

62 

63 

62 

63 

63 

68 

69 

67 

69 

71 

69 

69 

71 

70 

70 

69 

71 

69 

71 

73 

69 

71 

71 

69 

69.4 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

9  8 

95 

96 

96 

94 

98 

94 

88 

85 

90 

88 

91 

92 

91 

93 

94 

95 

96 

89 

92 

93 

94 

88 

96 

94 

92 

39 

90 

92 

93 

93 

92.3 

MIN 

77 

76 

75 

79 

77 

79 

80 

65 

67 

63 

67 

68 

72 

7S 

74 

71 

73 

71 

73 

74 

72 

71 

73 

75 

76 

74 

72 

71 

11 

73 

76 

73.0 

3m  reference  noin  following  Station  Ind#S. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

13 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  | 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

92 

92 

95 

95 

94 

95 

85 

82 

84 

87 

90 

91 

91 

92 

91 

94 

96 

95 

95 

96 

94 

96 

92 

97 

93 

90 

86 

90 

95 

85 

82 

91.4 

M  I N 

70 

68 

70 

75 

73 

74 

71 

57 

54 

56 

60 

6  1 

64 

65 

68 

70 

74 

70 

69 

70 

68 

67 

67 

65 

68 

66 

70 

71 

69 

70 

69 

67.4 

STUTTGART 

MAX 

93 

93 

96 

96 

97 

96 

94 

90 

87 

88 

89 

92 

94 

92 

87 

95 

92 

93 

84 

93 

9* 

95 

95 

97 

94 

89 

93 

92 

90 

92 

88 

92.3 

MIN 

76 

74 

76 

77 

75 

75 

77 

68 

66 

66 

67 

70 

74 

71 

72 

72 

74 

72 

73 

7 1 

71 

74 

71 

74 

73 

75 

72 

70 

72.  5 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

95 

93 

93 

94 

94 

94 

95 

92 

85 

86 

87 

88 

92 

91 

90 

88 

91 

89 

92 

83 

91 

91 

91 

93 

94 

90 

79 

91 

90 

88 

93 

90.4 

MIN 

72 

72 

74 

74 

74 

7  3 

74 

67 

63 

63 

63 

66 

68 

71 

68 

70 

70 

72 

69 

70 

68 

67 

68 

70 

68 

70 

71 

70 

72 

69 

68 

69.5 

SUBIACO 

MAX 

94 

91 

97 

96 

95 

96 

90 

91 

86 

89 

90 

90 

94 

92 

90 

95 

95 

94 

93 

97 

95 

94 

94 

92 

92 

84 

78 

90 

93 

90 

80 

91.5 

MIN 

67 

67 

68 

70 

74 

75 

73 

62 

59 

61 

62 

61 

64 

66 

66 

72 

68 

68 

67 

72 

69 

6  B 

62 

65 

67 

70 

70 

68 

72 

72 

69 

67.5 

TEX ARK ANA   WB  AIRPORT 

MAX 

95 

93 

97 

95 

94 

95 

93 

86 

86 

88 

90 

91 

94 

90 

92 

92 

92 

94 

93 

93 

93 

93 

94 

94 

90 

79 

90 

90 

93 

98 

80 

91.5 

MIN 

75 

75 

77 

77 

77 

76 

74 

72 

65 

65 

66 

68 

72 

72 

70 

71 

72 

73 

74 

72 

7 1 

71 

71 

70 

68 

72 

71 

72 

74 

75 

70 

71.9 

TURNPIKE 

MAX 

MIN 

WALDRON 

MAX 

95 

95 

98 

98 

97 

97 

95 

91 

88 

90 

94 

95 

95 

94 

94 

95 

97 

98 

98 

96 

95 

97 

95 

96 

93 

88 

82 

90 

94 

92 

81 

93.6 

MIN 

71 

70 

70 

73 

73 

74 

75 

6  1 

55 

58 

59 

60 

61 

64 

64 

70 

70 

72 

70 

70 

7 1 

70 

69 

67.4 

WALNUT   RIDGE  FAA  AP 

MAX 

92 

93 

97 

95 

94 

95 

93 

80 

86 

88 

91 

94 

9* 

89 

92 

9* 

92 

87 

90 

90 

93 

95 

94 

95 

92 

82 

88 

89 

92 

91 

90 

91.2 

MIN 

71 

67 

68 

76 

76 

75 

72 

63 

65 

61 

63 

64 

68 

72 

69 

71 

73 

71 

72 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

73 

72 

74 

71 

71 

70.3 

WARREN 

MAX 

96 

95 

95 

95 

96 

97 

95 

90 

88 

90 

91 

93 

93 

93 

92 

94 

94 

97 

97 

96 

94 

95 

96 

98 

93 

87 

93 

93 

97 

97 

87 

93.8 

MIN 

75 

75 

74 

76 

75 

74 

75 

69 

62 

63 

65 

65 

69 

69 

69 

71 

71 

72 

73 

72 

68 

70 

69 

69 

6=) 

71 

72 

72 

73 

72 

68 

70.5 

WHITE  ROCK 

MAX 

88 

85 

89 

90 

89 

88 

89 

79 

81 

82 

84 

84 

85 

85 

84 

84 

87 

87 

87 

88 

84 

87 

85 

87 

85 

78 

72 

78 

85 

82 

74 

84.3 

MIN 

73 

68 

73 

72 

73 

74 

73 

59 

58 

63 

64 

66 

67 

63 

67 

67 

67 

68 

67 

70 

69 

69 

68 

68 

f,f 

67 

67 

67 

67 

69 

66 

67.6 

WYNNE 

MAX 

9* 

92 

90 

92 

92 

91 

86 

85 

86 

89 

90 

91 

90 

91 

89 

90 

90 

91 

88 

90 

91 

91 

92 

93 

91 

85 

90 

88 

89 

92 

89 

89.9 

MIN 

70 

68 

69 

75 

75 

70 

69 

68 

68 

60 

60 

61 

61 

71 

6b 

69 

72 

69 

68 

69 

70 

69 

67 

67 

69 

70 

73 

71 

73 

69 

70 

68.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oxanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

Blakely  Mountain  Dam 

EVAP 

.20 

.22 

.18 

.23 

.22 

.19 

.25 

.25 

.25 

.23 

.20 

.20 

.20 

.25 

.20 

.19 

.22 

.23 

.26 

.  18 

.22 

.17 

.  19 

.26 

.18 

.20 

.02 

.13 

.12 

.17 

.14 

6.15 

WIND 

33 

28 

12 

17 

19 

6 

24 

27 

34 

25 

20 

19 

17 

26 

18 

25 

30 

30 

30 

18 

21 

20 

23 

24 

25 

22 

7 

17 

18 

25 

28 

688 

Hope  3  HE 

EVAP 

.37 

.19 

.17 

.22 

.24 

.30 

.16 

.37 

.30 

.21 

.21 

.22 

.22 

.23 

.20 

.24 

.24 

.22 

.22 

.22 

.20 

.22 

.22 

.20 

.25 

.23 

.03 

.17 

.17 

.29 

6.95P 

WIND 

12 

11 

2 

6 

3 

8 

10 

30 

41 

20 

10 

9 

9 

6 

19 

18 

39 

32 

11 

7 

8 

6 

5 

9 

11 

1 

18 

18 

14 

19 

412 

Mountain  Home  C  of  Eng 

EVAP 

.16 

.25 

.24 

.24 

.22 

.25 

.24 

.32 

.13 

.17 

.21 

.23 

.24 

.17 

.20 

.26 

.32 

.16 

.22 

.07 

.12 

.23 

.18 

.17 

.21 

.22 

.15 

.01 

.12 

.18 

.12 

6.01 

WIND 

18 

24 

18 

21 

14 

14 

20 

40 

32 

14 

16 

18 

20 

21 

21 

37 

67 

29 

23 

18 

21 

19 

17 

17 

14 

22 

33 

17 

19 

18 

13 

695 

Narrows  Dam 

EVAP 

.21 

.22 

.19 

.24 

.19 

.20 

.22 

.17 

.28 

.19 

.17 

.20 

.21 

.23 

.19 

.24 

.26 

.22 

.20 

.21 

.26 

.18 

.28 

.21 

.29 

.20 

.05 

.12 

.09 

.15 

.23 

6.30 

WIND 

15 

15 

9 

15 

12 

14 

17 

22 

29 

16 

16 

19 

19 

22 

25 

25 

28 

26 

26 

22 

26 

22 

26 

21 

29 

28 

17 

37 

15 

22 

29 

664 

Nimrod  Dam 

EVAP 

.11 

.09 

.22 

.20 

.20 

.20 

.14 

.05 

.18 

.23 

.18 

.28 

.20 

.19 

.19 

.21 

.23 

.24 

.23 

* 

.26 

.24 

.16 

.19 

.20 

.16 

.112 

.05 

.16 

.15 

5.33E 

WIND 

Russellville 

EVAP 

.22 

.27 

.28 

.27 

.24 

.27 

.25 

.21 

.24 

.25 

.34 

.18 

.24 

• 

.59 

.07 

.26 

.26 

.27 

.26 

.28 

.70 

.13 

.07 

.08 

.17 

.22 

.11 

7.191 

WIND 

11 

21 

13 

12 

12 

11 

20 

16 

5 

9 

* 

22 

9 

30 

40 

19 

24 

28 

20 

10 

17 

34 

10 

16 

11 

10 

10 

11 

451 

Stuttgart  9  ESE 

EVAP 

.31 

.22 

.21 

.13 

.23 

.34 

.25 

.21 

.18 

.19 

.28 

.13 

.22 

.20 

.18 

.12 

.17 

.23 

.07 

.05 

.19 

.22 

.20 

.34 

.28 

.21 

.12 

.09 

.20 

.09 

.16 

6.02 

WIND 

15 

35 

14 

42 

25 

39 

57 

36 

17 

33 

18 

22 

21 

43 

45 

43 

95 

53 

39 

30 

44 

23 

31 

20 

38 

31 

14 

9 

116 

33 

28 

1109 

See  reference  notes  following  Station  Index. 

-  100  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


-  101  - 


-  102  - 


STATION  INDEX 


OBSERVATION 

g 

U 

Z 

O 

TIME  AND 

o 

p 

P 

TABLES 

STATION 

m>Ex 

COUNTY 

< 

15 

< 



OBSERVER 

ON1 

s 

H 

3  P 

B" 

D 

2 

E 

a  I 

ABBOTT 

SCOTT 

35  0* 

9*  12 

624 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICl* 

■  06* 

LAWRENCE 

35  5* 

91  05 

256 

7  A 

c 

RuSv  B.  OwENS 

ALUM  FORK 

01  30 

SAL INE 

3*  *8 

92  52 

780 

3P 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

YELL 

3*  *T 

REBa  y.  swaIm 

AMITY  3  NE 

I  w 

CLARK 

3*  IT 

93  25 

- 

ALTA  F.  GARNER 

MTOlM 

j]  76 

PIKE 

3*  02 

93  25 

265 

a* 

c 

DREW  A.  LAMB 

A PL  IN   1  w 

PERRY 

3*  56 

93  00 

400 

7  A 

HOB AR  T  WATTS 

APPLETON 

0  i  *b 

POPE 

35  25 

92  53 

522 

c 

JOHN  A.  JONES 

AflKADELPHlA 

CLARK 

3*  07 

200 

6? 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

)iS» 

OESHA 

33  37 

91  12 

145 

JOHN  W.  TRAMMELL 

ASHDOWN 

■  .  86 

LITTLE  RIVER 

33  *0 

94  08 

329 

TP 

SW  GAS  ANO  ELECTRIC  CO 

ATHENS 

0300 

HOWARD 

3*  19 

93  58 

960 

7A 

ARRA  D.  PARKER 

AUGUSTA 

0326 

WOODRUFF 

33  18 

91  22 

218 

c 

CECIL  WILLIS 

BALD  KNOB 

WHITE 

35  18 

2  30 

CP 

BATESVlLLE  LIVESTOCK 

0*51 

INDEPENDENCE 

35  *9 

91  47 

371 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  L  ANO  D  NO  1 

-!,(,.! 

INDEPENDENCE 

35  *5 

91  38 

277 

SP 

7A 

JAMES  J.  MITCHUM 

BEAR  CREEK  LAKE 

)496 

LEE 

3*  *3 

90  42 

220 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BEAT  Y  LAKE 

0512 

ST  FRANCIS 

35  05 

90  43 

L.  G.  AOAMSON 

BEEBE 

WHITE 

35  OA 

250 

MARVIN  MORRISON 

BEECH  GROVE 

093* 

GREENE 

36  09 

90  38 

298 

B.    8.  HAMMOND 

BEEOEv 1 LLE 

0536 

JACKSON 

33  26 

91  06 

221 

SA 

P.  M.  BRECKENR IDGE 

BENTON 

SALINE 

3*  33 

92  37 

285 

5P 

6A 

ETTA  C.  BURKS 

8ENTONV 1 LL  E 

D566 

BENTON 

36  22 

94  13 

1295 

6P 

EARLE  L.  BROWNE 

BERRYVILLE    4  NW 

CARROLL 

36  26 

1150 

c 

0AV1D  L.  STIDHAM 

BIG  FORK 

066* 

POLK 

3*  29 

93  58 

1  100 

ANNA  M.    L ILES 

BIG  LAKE  OUTLET 

0676 

MISSISSIPPI 

35  51 

90  08 

228 

7A 

N.  M.  DOUGLAS 

BLACK  ROCK 

..-,(, 

LAWRENCE 

36  07 

91  06 

259 

7  A 

LEE    W.  MCKENNEY 

BLAKELT  MOUNTAIN  DAM 

"I  '6- 

GARLAND 

3*  36 

93  11 

426 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE   MOUNTAIN  DAM 

YELL 

35  06 

455 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY    ■.  SM 

0600 

NEVADA 

33  41 

93  09 

360 

CATHERINE  WHITE 

8LYIMEVILLE 

oao« 

MISSISSIPPI 

35  56 

69  55 

252 

7A 

IVY  W.  CRAWFORO 

BOONEv 1 LLE 

0630 

LOGAN 

35  09 

93  55 

511 

7P 

7A 

c 

CLEO  E.  YANOELL 

80TK INBuRG  2  S 

0642 

VAN  BUREN 

35  39 

92  28 

1200 

c 

MARY  C.  PEARSON 

BOUGHT ON 

NEVADA 

33  52 

EUNICE  INGERSOLL 

BRADFORD 

0672 

WHITE 

35  25 

91  28 

240 

MARSHALL  HICKMON 

BR  INKLE Y 

0936 

MONROE 

3*  53 

91  12 

205 

7P 

C  H 

RICHARD  K.  HEIS 

BUFFALO  TOWER 

1010 

NEWTON 

35  52 

93  30 

;S78 

7A 

LOYO  A.  SPARKS 

BULL   SHOALS  DAM 

BAXTER 

36  22 

92  34 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BUROETTE 

ios; 

MISSISSIPPI 

35  49 

240 

G.    A.  HALE 

CABOT  A  SW 

1102 

PULASK I 

3*  57 

92  0* 

289 

B.    M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

1132 

I2ARD 

36  07 

92  08 

400 

'  A 

AUSTIN  D.  HARRIS 

CAMDEN  1 

1  152 

OUACHI Ta 

33  36 

92  49 

116 

5P 

7A 

H 

LEONARO  8.  DILWORTH 

CAMDEN  2 

115* 

33  35 

92  51 

155 

EDITH  I.  LEHMAN 

CARLISLE    1  - 

LONOKE 

3*  *7 

235 

JOHN  L.  TAIT 

CARPENTER  OAM 

1236 

GARLAND 

3*  27 

93  01 

'  405 

ARK  POWER  AMD  LIGHT  CO 

CLARENDON 

1*62 

MONROE 

3*  *l 

91  18 

172 

7A 

B.   F.  NORTHERN 

CLARKSV 1 LLE 

1**5 

JOHNSON 

35  28 

93  28 

6P 

6P 

DR.    IRVING  T.  BEACH 

CLINTON 

1*92 

VAN  BUREN 

35  35 

92  28 

310 

EARL  B.  RIOOICK 

COMBS  3  SE 

MADISON 

35  *6 

1400 

C 

MAUOE  C.  6RASHEARS 

COMPTON  2  NC 

1562 

NEWTON 

36  06 

93  18 

2166 

C 

WILLIAM  L.  8 1  NAM 

CONWAY 

1596 

FAULKNER 

35  05 

92  28 

316 

5P 

SP 

CLARENCE  S.  WILLIAMS 

CORNING 

1632 

CLAY 

36  2* 

90  35 

293 

6P 

7A 

C  H 

LAURA  POLK 

COVE 

LtU 

POLK 

3*  26 

9*  25 

1050 

JOE  C.  ALLEN 

CROSSETT  7  S 

ASHLEY 

33  02 

175 

5P 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY  2  NF 

1750 

PULASKI 

3*  A3 

92  25 

3  80 

B  ILL  I  E  JO  YOUNG 

CUMMINS  FARM 

1766 

LINCOLN 

34  05 

91  35 

176 

6P 

hp 

CUMMINS  PRISON  FARM 

DAISY 

1B1* 

PIKE 

3*  1* 

93  ** 

629 

7A 

C 

FERNA  JONES  TEDOER 

DAMASCUS 

1  629 

FAULKNER 

35  22 

92  25 

705 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

YELL 

35  03 

370 

J.  A.  MOUDY 

DANVILLE  SCS 

1  S3  5 

YELL 

35  0* 

93  2* 

370 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1838 

YELL 

35  13 

93  09 

330 

6P 

7A 

GERALD  GOOD  I ER 

OE  QUEEN 

19*8 

SEVIER 

3*  02 

9*  21 

420 

3P 

H 

0.    TUCKER  VASSER 

OERMOTT 

CHICOT 

33  31 

91  26 

1*0 

it 

L.  W.  WILSON 

OES  ARC 

IMI 

PRAIRIE 

3*  56 

20* 

M 

C.  J.  RISTER 

DEVILS  KNOB 

1982 

JOHNSON 

35  *3 

93  2* 

2350 

CORNELIA  H.  DICKEY 

OIERKS 

2015 

HOWARD 

3*  07 

9*  02 

*22 

SP 

THOMAS   F.  HINSLEY 

OumaS  1  ESE 

21*8 

OESf:A 

33  53 

91  29 

162 

60 

7A 

H 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

2150 

DESHA 

33  53 

91  30 

165 

C 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

IEL  DORADO  FAA  AIRPORT 

UNION 

33  13 

232 

MIO 

MID 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCY 

EUREKA  SPRINGS 

23S6 

CARROLL 

36  24 

93  44 

1*65 

6P 

7A 

MA8EL  F.  SPRAY 

EVENING  SHADE   1  NE 

2366 

SHARP 

36  05 

91  37 

*90 

OPHA  WOLFE 

FAYE  TTEVlLLE 

2442 

WASHINGTON 

36  05 

9*  10 

1370 

TP 

7P 

CHARLES  F.  FORD 

FAYETTE V ILLE  FAA  AP 

2**3 

WASHINGTON 

36  00 

94  10 

1253 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FAYCTTEV ILLE  ElP  STA 

WASHINGTON 

36  06 

12  70 

5P 

5P 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

2528 

MARION 

36  18 

92  36 

700 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FORDYCE  6  W 

25*0 

DALLAS 

33  49 

92  31 

260 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

FOREMAN 

LITTLE  RIVER 

33  43 

9*  24 

c 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

2564 

ST  FRANCIS 

35  01 

90  47 

THOMAS  A.  MOORE 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

SE8AST I  AN 

35  20 

MIO 

C  MJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT    SMITH   WATER  PLANT 

2571 

CRAWFORD 

35  39 

94  09 

793 

JAMES  L.  CRISTEE 

FULTON 

2670 

HEMPSTEAD 

33  37 

93  *6 

260 

BA 

INA  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

Z  F60 

WHITE 

35  07 

91  26 

200 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

2794 

SEARCY 

35  59 

92  *3 

595 

*P 

Jl 

C  H 

C.   ELI  JOROAN 

PIKE 

34  19 

5*7 

st 

WILLIAM  f .  SEVIER 

GRAVELLY 

!  923 

YELL 

34  53 

93  *2 

498 

TA 

WILLIE  PENDERGRASS 

GRAVETTE 

2930 

BENTON 

36  2* 

94  28 

1250 

SS 

GLENN  5.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  A  ESE 

CARROLL 

36  18 

93  22 

1100 

RALPH  L.  8 ANT A 

GREENBRIER 

2961 

FAULKNER 

35  1* 

92  2  3 

360 

BA 

MARVIN  C.  CANTRELL 

GREENWOOD 

SEBAST 1  AN 

35  13 

516 

71 

DOROTHY  M ■  BEEN 

GORDON  1  E 

3074 

CLARK 

33  5* 

93  06 

290 

ROY  S.  R08BS 

HAMBURG 

30B8 

ASHLEY 

33  1* 

91  46 

177 

6P 

A.   JAMES  L1NOER 

HARDY 

3132 

sharp 

36  19 

91  29 

362 

C 

THERESA  DONALDSON 

HARRISON 

BOONE 

36  1* 

93  07 

1190 

6P 

TA 

BEA  GRAY  BEENE 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

3221 

CLEBURNE 

39  32 

LESTER  8.  LOGAN 

HE8ER  SPRINGS   3  SM 

32  3( 

CLEBURNE 

39  28 

92  03 

WAYNE  STARK 

HECTOR 

3235 

ROPE 

35  28 

92  56 

555 

MRS.   BOBBY  A.  BRYAN 

HELENA 

3242 

PHILLIPS 

3*  32 

90  35 

200 

6P 

CHARLEY  M.  FRIODELL 

HENDERSON  2  W 

3251 

BAXTER 

36  22 

92  16 

960 

LUCY  A.  BENTZIEN 

HOPE   3  NE 

HEMPSTEAD 

33  *3 

373 

SA 

7A 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

HOPPER 

3431 

MONTGOMERY 

3*  22 

93  41 

700 

AVADELLE  WHISENHUNT 

HORAT 10 

3442 

SEVIER 

33  56 

9*  22 

337 

6A 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS    1  NNE 

3466 

GARLAND 

3*  31 

93  03 

710 

SP 

SP 

H 

U  S   NATL    PARK  SERVICE 

HUNTSV ILL  E 

354( 

MAO I SON 

36  05 

93  44 

1*33 

C 

MAY   PEARL  MARKLEY 

MUTT IG  DAM 

UNION 

33  02 

60 

6J 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

inoex 

356< 

LITTLE  RIVER 

33  35 

94  03 

300 

W.  E.  MCDOWELL 

JASPER 

NEWTON 

36  01 

93  11 

837 

LOTTIE  B.  DAVIS 

JESSIEvlLLE 

3704 

GARLANO 

3*  *2 

93  0* 

730 

LURA  B.  SVKES 

JONESBORO 

3  73* 

CRAIGHEAD 

35  50 

90  42 

3*5 

6F 

H 

BENEDICTINE  SISTERS 

MISSISSIPPI 

35  41 

232 

SP 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

KEO 

364; 

LONOKE 

34  3* 

92  00 

230 

R.  A.  WALLER 

KINGSLAND  3  S5E 

3904 

CLEVELAND 

33  50 

92  16 

214 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

1  LAKE  CITY 

3998 

CRAIGHEAD 

35  49 

90  26 

230 

TA 

TRE5SA  ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

PULASK 1 

3*  91 

92  28 

305 

6A 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,  as  used  in  "Cl imatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Loog-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result   in  apparent   inconsistencies   in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data   in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C      Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J       "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 


No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  "Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 


General  weatner  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C-  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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0 

0 
0 

0 
0 

3, 
5 . 

36 
26 

1  .40 
1.73 

9 
1 

.  0 

4 
6 

2 
5 

2 
2 

BATESV I LLE  L  AND  D  NO  1 
BL  YTHEV I LLE 
CORN ING 

85.7 
84.  1 

60 
63 

.7 

7  3.7?"' 

r*e+ 

47 

ii 

5 

8 

0 

0 

0 

6. 

i  3 

2 

.97 

1.30 

26+ 

*0 

* 

_ 

8 

6 

3 

85.6 

61 

.0 
.6 

73.6 

0 

93 

8 
23  + 

50 
49 

1 1 

12 

4 
3 

4 
8 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4  t 

n  R 
4  5 

.92 
•  63 

1.45 
1.42 

29 
26 

n 

4 
4 

4 
2 

1 

J0NESB0R0 

85.  7M 

63 

.9 

74. 8M 

1 

.  i 

94 

2 

52 

1  7+ 

3 

0 

0 

0 

3. 

49 

.36 

1.23 

2  6 

0 

J 

6 

3 

K  E I SER 

85.2 

62 

■  6 

73.9 

94 

8+ 

49 

11 

3 

6 

0 

0 

0 

3. 

53 

1.21 

9 

.0 

0 

5 

3 

]_ 

MARKED  TREE 

84.9 

62 

.1 

73.5 

0 

.  7 

90 

25  + 

51 

18 

0 

3 

0 

0 

0 

3. 

72 

.  76 

1.36 

5 

.0 

0 

4 

3 

2 

NEWPORT 

86.9 

62 

.6 

74.8 

0 

95 

8 

50 

1 1 

3 

12 

0 

0 

0 

5. 

0  3 

2 

.20 

1.35 

29 

.0 

0 

6 

4 

3 

PARAG0ULD  RADIO  KDRS 

85.0 

61 

.3 

73.2 

92 

2 

50 

1 1 

3 

4 

0 

0 

0 

4. 

33 

2.14 

26 

.0 

0 

4 

3 

POCAHONTAS  1 

86.4 

61 

.0 

73.7 

o 

,  7 

93 

28+ 

50 

1  3 

2 

8 

0 

0 

0 

3. 

68 

.  85 

2.48 

2  6 

.0 

0 

6 

1 

SEARCY 

86.9 

63 

.5 

75.2 

o 

.  7 

94 

2 

52 

1 1 

1 

1  2 

0 

0 

0 

4. 

3Q 

"2 

1.19 

.0 

0 

5 

4 

WALNUT   RIDGE  FAA  AP 

84.  8 

62 

.  5 

73.7 

2 

49 

1 1 

3 

5 

0 

0 

0 

4. 

07 

1.58 

?5 

.0 

0 

5 

3 

D I V  I S I  ON 

73.8 

0 

.6 

4. 

09 

1 

.16 

.0 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

B00NEV I LLE 

87.0 

62 

.2 

74.6 

-  0 

,5 

93 

7+ 

44 

1 1 

3 

11 

0 

0 

0 

2. 

s: 

.60 

.65 

2 

.0 

0 

7 

2 

0 

CL ARKSV I LLE 

86.8 

63 

.0 

74.9 

92 

8+ 

47 

11 

3 

1  1 

0 

0 

0 

3. 

.0 

0 

DARDANELLE 

85.8 

64 

.1 

75.0 

-  0 

.5 

92 

2 

52 

12+ 

0 

5 

0 

0 

0 

3. 

79 

.87 

1.11 

29 

.0 

0 

7 

2 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

R// 

86.8 

63 

.7 

75.3 

0 

.3 

95 

5 

49 

11 

0 

12 

0 

0 

0 

4. 

47 

.76 

2.76 

25 

.0 

0 

5 

3 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

84.7 

60 

.6 

72.8 

90 

7  + 

43 

12  + 

8 

4 

0 

0 

0 

3. 

5  5 

1.49 

25 

.0 

0 

7 

3 

MENA 

83.9 

64 

.3 

74.1 

-  0 

.1 

90 

2 

52 

11 

0 

1 

0 

0 

0 

1 , 

91 

-  2 

.48 

1.00 

29 

.0 

0 

6 

1 

MOUNT  MAGAZINE 

77.  1 

60 

.5 

68.8 

84 

8+ 

49 

12  + 

15 

0 

0 

0 

0 

2. 

27 

.85 

29 

.0 

0 

7 

2 

OZARK 

87.6 

64 

.3 

76.0 

1 

.2 

94 

6 

50 

11 

0 

13 

0 

0 

0 

4. 

30 

.93 

1.62 

29 

.0 

0 

4 

3 

PARIS 

89.4 

62 

.  1 

75.8 

96 

43 

12 

2 

17 

0 

0 

0 

2. 

31 

.  77 

29 

.0 

0 

5 

2 

RUSSELLVILLE 

87.2 

63 

.3 

75.3 

1 

49 

11 

1 

11 

0 

0 

0 

4. 

83 

1  .40 

29 

.0 

0 

7 

4 

SUBIACO 

87.3 

61 

.5 

74.4 

-  0 

.8 

97 

27 

48 

12 

3 

1  1 

0 

0 

0 

1. 

67 

-  1 

.7.; 

.53 

29 

.0 

0 

6 

1 

TURNPIKE 

76.4 

61 

.2 

68.8 

85 

7 

47 

1 1 

18 

0 

0 

0 

0 

5. 

66 

1.95 

25 

.0 

0 

6 

4 

WALDRON 

87.9 

60 

.9 

74.4 

93 

23+ 

42 

12 

8 

1  1 

0 

0 

0 

2. 

9  8 

1.47 

30 

.0 

0 

7 

1 

WHITE  ROCK 

78.9 

61 

.8 

70.4 

86 

2 

50 

12  + 

12 

0 

0 

0 

0 

5. 

24 

1.80 

25 

.0 

0 

6 

4 

2  j 

DIV  IS  ION 

73.6 

-  0 

.1 

3. 

5  3 

.04 

.0 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

84.4 

63 

.3 

73.9 

92 

3  + 

55 

11 

0 

5 

0 

0 

0 

6. 

f.h 

2.95 

26 

.0 

0 

6 

4 

3 

BENTON 

85.7 

63 

.0 

74.4 

91 

8  + 

45 

11. 

7 

6 

0 

0 

0 

5. 

04 

1.59 

26 

.0 

0 

5 

3 

3 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

AM 

86.0 

62 

.1 

74.  1 

92 

8+ 

49 

11 

1 

a 

0 

0 

0 

4. 

25 

1.08 

5 

.0 

0 

8 

4 

2 

CONWAY 

85.4 

63 

.6 

74.5 

-  1 

.  1 

91 

7+ 

49 

11 

2 

7 

0 

0 

0 

4. 

67 

1 

.50 

1.85 

9 

.0 

0 

4 

2 

2 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

86.6 

64 

.8 

75.7 

-  0 

.7 

93 

7 

51 

17 

0 

11 

0 

0 

0 

6. 

53 

2 

.91 

1.92 

?6 

.0 

0 

7 

5 

3 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

R// 

84.  8 

65 

.6 

75.2 

0 

92 

2 

55 

11 

0 

3 

0 

0 

0 

7. 

02 

4 

.17 

2.12 

9 

.0 

0 

8 

5 

4 

MALVERN 

86.  1 

62 

,4M 

74. 3M 

92 

5 

53 

16 

0 

6 

0 

0 

0 

4. 

36 

2.00 

25 

.0 

0 

6 

3 

1 

MORR IL  TON 

85.8 

64 

.2 

75.0 

0 

.5 

92 

7+ 

52 

11 

1 

10 

0 

0 

0 

*• 

47 

1 

.56 

1.42 

4 

.0 

0 

6 

3 

2 

NIMROD  DAM 

AM 

87.2 

62 

.4 

74.8 

95 

7 

50 

11 

0 

11 

0 

0 

0 

4. 

98 

1.60 

9 

.0 

0 

7 

3 

2 

PERRYV I LLE 

87.4 

63 

.  M 

75. 2M 

1 

.8 

94 

7 

4 

10 

0 

0 

0 

5. 

65 

2 

.37 

1  .  78 

9 

.0 

0 

6 

4 

3 

SHERIDAN  TOWER 

85.7 

64 

.5M 

75. 1M 

94 

1 

55 

12 

0 

5 

0 

0 

0 

8. 

57 

3.39 

29 

.0 

0 

8 

6 

2 

DIVISION 

74.  7 

0 

.3 

5. 

67 

2 

.55 

.0 

See  reference 
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Station 

Terr 

peratute 

Pracipilttion 

1  I 
s  « 
<  s 

•  e 

5  1 
<  S 

1 
< 

Tern  Means 

"i. 

i 

£ 
J 

Q 

□ 

No  ol  Dan 

— 

S 

1  J  s 
See 
a  £  £ 

Q 

6 

Snow,  Sleel 

No  ol  Dan 

Max 

Mm 

_ 

J  3 
j  6 
s  8 

1 

8 
o 

• 

i 

o 

j 
I 

J.J 

•tact    rcwT  dat     n  i  im  c  i 
CAol     ttN 1  KAL    U 1 V 1 5 1  UN 

ft  0  I  Kir  1  F  V 

86.3 

64.3 

75.3 

1.1 

93 

8 

50 

11 

3 

7 

0 

0 

0 

4.17 

1.24 

1.13 

9 

.0 

0 

6 

5 

1 

AM 

85.3 

62.2 

73.8 

92 

9+ 

49 

11 

2 

5 

0 

0 

o 

5.35 

1.40 

27 

.0 

0 

8 

5 

2 

HELENA*" 

86  •  7 

66  •  4 

76.6 

1.5 

94 

8 

54 

1  1 

0 

1  4 

0 

o 

0 

6.87 

4.30 

5.09 

27 

.0 

0 

5 

2 

.2 

KEO 

84.8 

63.4 

74.1 

90 

25  + 

49 

11 

4 

3 

0 

0 

0 

9.04 

2.87 

26 

.0 

0 

6 

5 

5 

MAR  I  ANNA   2  S 

86  •  0 

63.1 

74.6 

0.6 

92 

8 

47 

11 

4 

B 

0 

0 

0 

4.81 

2.36 

2.36 

26 

.0 

0 

5 

5 

1 

SAINT  CHARLES 

AM 

86.9 

64.4 

75.7 

94 

9 

I  1 

15 

0 

o 

0 

2  7 

.  0 

0 

6 

3 

2 

STUTTGART 

86  •  2 

65.9 

76.  1 

0.5 

92 

8  + 

52 

1  \ 

1 

10 

0 

c 

0 

n*n9 

7 

7.31 

5  55 
* 

2  7 

.0 

0 

f 

3 

3 

STUTTGART   9  ESE 

AM 

84.9 

61  .9 

73.4 

92 

9  + 

49 

I  1 

3 

5 

0 

0 

0 

1  1  B4 

6.95 

2  7 

.0 

0 

7 

6 

3 

WYNNE 

85.7 

62.  7M 

74. 2M 

92 

8+ 

48 

j  2 

6 

0 

0 

0 

3.12 

.  79 

1 

.  0 

0 

5 

4 

0 

DIVISION 

74.9 

0.6 

6.93 

4.28 

.  0 

SOUTHWEST   D IV  IS  ION 

ASHDOWN 

87.  1 

65.3 

76.2 

93 

1 

51 

1  1 

0 

8 

0 

0 

0 

3.98 

1.60 

4 

.0 

0 

6 

2 

DE  QUEEN 

87.2 

65.1 

76.2 

94 

7+ 

50 

12  + 

0 

11 

0 

0 

0 

3.08 

1.15 

5 

.0 

0 

5 

3 

J 

74.3 

93 

8 

46 

1  1 

4 

LO 

0 

0 

0 

4.22 

1.15 

27 

.0 

0 

6 

S 

HOPE   3  NE 

AM 

86.3 

64.4 

75.4 

- 

0.3 

92 

20 

53 

1  1 

0 

7 

0 

0 

0 

4.75 

2.03 

2.41 

26 

MOUNT  IDA 

1.1 

92 

20+ 

46 

12  + 

7 

8 

0 

0 

0 

4.51 

.72 

1.01 

27 

*0 

NARROWS  DAM 

AM 

87.2 

62.8 

75.0 

93 

8 

52 

1 1 

0 

9 

0 

0 

0 

5  .05 

2.00 

26 

.  0 

o 

£ 

3 

NASHVILLE  PEACH  SU8STA 

AM 

90 

20+ 

52 

1 1 

0 

3 

0 

0 

0 

4.63 

1  .  62 

OKAY 

88.7 

64.8 

76.8 

0.6 

94 

7 

53 

12  + 

o 

16 

0 

0 

0 

4.12 

*  82 

2.32 

"n 

J? 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

R// 

86.9 

67.4 

77.2 

0.0 

92 

28  + 

55 

1 1 

o 

9 

0 

0 

0 

1 .  70 

-  1.09 

.48 

25 

0 

D I V  I S I  ON 

75.  5 

0.8 

4 

59 

•  0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

86 .  6 

65.1 

75.9 

92 

23 

54 

1  1 

, 
0 

8 

0 

0 

0 

6.95 

4.12 

2.70 

26 

.0 

0 

7 

2 

CAMDEN  1 

87.3 

65.2 

76.3 

0.7 

92 

27+ 

53 

11 

0 

11 

0 

0 

0 

4.40 

1  .77 

1.75 

29 

EL   DORADO  FAA  AIRPORT 

86  •  5 

66.4 

76.  5 

0.4 

92 

27+ 

53 

11 

1 

10 

0 

0 

0 

1.59 

-  .82 

.67 

4 

.  0 

j? 

2 

o 

FORDYCE  6  W 

85. 2M 

65. OM 

75. 1M 

52 

1 1 

o 

0 

0 

0 

3.38 

J: 

o 

MAGNOLIA   3  N 

86.  1 

63.1 

74.6 

_ 

2.5 

94 

8 

51 

1 1 

0 

8 

0 

0 

0 

1.93 

•  24 

•  76 

5 

.0 

2 

o 

PRESCOTT 

87.0 

65.3 

76.2 

_ 

0.4 

92 

6 

54 

1 1 

o 

11 

0 

0 

0 

5.  80 

2.99 

1.90 

WARREN 

87.  1 

65.2 

76.2 

_ 

0.  3 

93 

27 

5  1 

1 1 

1 

1  2 

0 

0 

0 

4.27 

•  95 

•  0 

o 

7 

5 

o 

DIVISION 

75.8 

0.2 

4.05 

1.36 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

86.4 

65.3 

75.9 

0.1 

93 

8 

53 

1 1 

0 

7 

0 

0 

0 

1.50 

•  78 

•  42 

4 

.0 

0 

5 

0 

0 

CUMMINS  FARM 

86.  3 

63.9 

75.1 

92 

8 

51 

11 

2 

11 

0 

0 

0 

4.78 

1.97 

27 

.0 

0 

4 

4 

DUMAS  1  ESE 

0.3 

94 

8 

49 

11 

1 

17 

0 

0 

0 

2.50 

-  .26 

1.35 

27 

.0 

0 

5 

2 

MONT ICELLO  3  S 

85.9 

63. 6M 

74. 8M 

92 

27+ 

51 

1  1 

2 

8 

0 

0 

0 

3.70 

1.31 

7 

.0 

0 

7 

3 

PIUE  BLUFF 

86.7 

66.3 

76.5 

0.7 

93 

8 

54 

11 

0 

1  1 

0 

0 

0 

2.71 

-  .13 

1.09 

29 

.0 

0 

4 

2 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

86.2 

63.5 

74.9 

93 

8  + 

51 

1  1 

2 

10 

0 

0 

0 

3.76 

2.52 

29 

.0 

0 

3 

2 

PORTLAND 

85.5 

63.9 

74.7 

0.8 

92 

28  + 

54 

12  + 

0 

0 

0 

0 

2.95 

.63 

1.50 

6 

.0 

0 

6 

2 

DIVISION 

75.4 

0.4 

3.13 

.56 

.0 

MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:     97°  on  the  27th  at  Sublaco 
Lowest  Temperature:     40°  on  the  12+  at  2  Stations 
Greatest  Total  Precipitation:     11.84  inches  at  Stuttgart  9  ESE 
Least  Total  Precipitation:     0.94  inch  at  Parks 

Greatest  one-day  Precipitation:     6.95  inches  on  the  27th  at  Stuttgart  9  ESE 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 

ARKANSAS 
SEPTEMBER  195! 


Station 

* 

1 

Day  of  month 

To 

1  | 

2  | 

3 

4  | 

5 

6 

7    |    8    |  9 

10    |    11    j  12 

13  | 

14  | 

15 

16 

17  |  18 

19  |  20  |  21 

22  |  23  | 

24 

25  | 

26 

27 

28  | 

29  | 

30 

1 

qn 

•  65 

.51 

.22 

.52 

ALICIA 

3 

51 

.30 

.03 

.71 

1.12 

.85 

.05 

.49 

ALUM  FORK 

6 

86 

.22 

T 

T 

T 

1.00 

.90 

2.95 

1  .  36 

.43 

3 

30 

.15 

.16 

.30 

.68 

.46 

.58 

■  22 

.73 

AM  I T  Y    3  NE 

s 

02 

.66 

.27 

.06 

.04 

]  .  ?n 

.36 

T 

T 

1.60 

.29 

.24 

T 

T 

ANTO I NF. 

7 

23 

2.3B 

.  34 

.14 

.48 

3.01 

.48 

.40 

APLIN   1  W 

5 

39 

T 

.23 

.  .06 

1.38 

1.12 

.  86 

.70 

ARKADELPHIA 

6 

95 

2.00 

.70 

.15 

.20 

T 

2.70 

.40 

.80 

ARKANSAS  C  ITY 

2 

45 

.78 

.06 

.14 

T 

T 

.23 

T 

1.07 

.17 

ASHDOWN 

3 

96 

.35 

■  33 

1.60 

.08 

T 

T 

T 

1.20 

.27 

.  1  5 

T 

T 

2 

26 

.07 

.34 

.09 

.60 

.40 

.60 

.14 

•  02 

AUGUSTA 

2 

A7 

.12 

.15 

T 

.65 

.60 

.68 

T 

.47 

BALD  KNOB 

3 

36 

.05 

1  .40 

1.39 

.14 

.36 

3 

26 

1.73 

.22 

■  59 

.77  .04 

1.11 

.80 

6 

13 

1  .30 

.15 

.75 

.63 

.87 

1.30 

.13 

T 

1.00 

T 

BEATY  LAKE 

3 

55 

2  .00 

T 

T 

.10 

.72 

.09 

,20 

.44 

BEECH  GROVE 

3 

61 

T 

.42 

.68 

1.65 

.50 

.56 

BEEDEV ILLE 

5 

04 

.23 

.03 

•  33 

1.56 

.02 

1.59 

1.23 

.05 

T 

RFNTON 

4 

92 

.82 

1  .50 

1.65 

,08 

.67 

BERRYV I LL  F  4  NW 

3 

52 

.17 

.64 

•  39 

1.73 

.22 

.37 

BIG  FORK 

3 

02 

.37 

,18 

.29 

.74 

.36 

1.06 

BIG  LAKE  OUTLET 

.04 

.04 

.50 

- 

.12 

1.05 

.84 

* 

T 

.  1  8 

.60 

•  16 

.  36 

2.28 

.50 

.05 

.42 

BLAKEL       OU  I 

7C. 

.16 

.20 

T 

1.06 

T 

.52 

.10 

1.07 

.28 

T 

.84 

BLUFF  C I TY  3  SW 

2 

52 

1.00 

.37 

.05 

.25 

.30 

.02 

.09 

T 

.22 

.22 

BLYTHEVILLF 

4 

08 

.05 

.01 

.01 

.83 

.77 

•  96 

T 

1.45 

800NEV ILLE 

2 

B2 

.11 

•  63 

T 

.14 

•  42 

.03 

T 

.63 

.29 

•  07 

.48 

4 

70 

1  .9? 

.25 

.  1  2 

2.18 

.19 

.04 

BRADFORD 

5 

2  0 

1  .00 

.03 

1.66 

1.12 

.95 

.44 

BR  I  NKL  E  Y 

17 

.17 

.65 

H3 

.05 

.70 

.76 

.71 

BUFFALO  TOWER 

4 

60 

T 

• 

.44 

.60 

1.62 

.  16 

1.78 

BURDETTE 

6 

32 

.10 

1.89 

2.79 

1.54 

T 

•  11 

1.65 

.16 

.63 

5 

90 

.46 

.05 

.72 

.05 

1  .  99 

.35 

T 

1.67 

.06 

.93 

.02 

CAMDEN  1 

A 

40 

1.35 

.60 

.16 

T 

.05 

.28 

7 

.11 

.10 

1.75 

CARLISLE    1  SW 

7 

72 

.91 

.05 

•  30 

1.02 

.07 

3.70 

.67 

1.00 

CLARENDON 

3 

92 

•  33 

.51 

.04 

P.  lb 

•  67 

.11 

r l \pr  ^ v [ LLE 

■  4  0 

.  14 

T 

.  0  2 

•  74 

.44 

.24 

• 

1.25 

C  L I  NT ON 

6 

28 

.99 

1.69 

I  .  90 

.60 

.87 

•  10 

.63 

CONWAY 

4 

67 

•04 

T 

.03 

.06 

T 

1.83 

.08 

1.75 

.  46 

.40 

CORNING 

2 

45 

.27 

.03 

.13 

1.42 

.08 

.52 

COVE 

95 

.04 

•  20 

.24 

.16 

.10 

.15 

.06 

rPYSTsVuL  m 

1 

50 

.  19 

.05 

.42 

.01 

.03 

.14 

.08 

.36 

T 

.17 

.05 

8 

1  * 

.69 

T 

.05 

.10 

.28 

.31 

1.26 

1.38 

T 

T 

1.63 

1.40 

T 

1  .04 

T 

CUMM INS    FA  BM 

4 

7B 

.71 

1.05 

1.97 

1.05 

DAISY 

6 

15 

2.27 

.48 

.03 

.09 

.65 

.03 

2.03 

•  53 

.01 

.03 

DAMASCUS 

5 

4^ 

.20 

1.82 

T 

.  1  1 

.  14 

1.22 

.33 

.90 

.05 

T 

•  46 

OANV ILLE 

2 

95 

.68 

.05 

.24 

.05 

.20 

•  16 

.35 

.  10 

.42 

.15 

.53 

DARDANELLE 

3 

79 

.30 

T 

.46 

.38 

T 

•  99 

.10 

T 

.39 

•  02 

1.11 

•  04 

DF  QUEEN 

3 

oa 

.55 

.40 

1.15 

.28 

.65 

.05 

T 

T 

DERMOTT 

2 

82 

1.19 

.14 

.87 

.62 

DES  ARC 

5 

35 

.15 

.02 

.53 

.10 

•  29 

1.35 

.60 

1.40 

.66 

.09 

(MERITS  KN°B 

22 

.60 

.91 

.06 

.  14 

•  74 

T 

T  T 

T 

T 

T 

1.15 

.57 

.03 

DUMAS  1  GSE 

2 

50 

.  18 

T 

.12 

T 

T 

.12 

1.35 

.73 

El  dorado  faa  airport 

1 

59 

.05 

.51 

.67 

.15 

T 

.17 

T 

.02 

T 

•  01 

.01 

T 

EUREKA  SPRINGS 

3 

46 

.16 

•  35 

•  04 

.62 

1  •  66 

.63 

r V^N TNG   SHADE    1  NE 

1.29 

.98 

.25 

.23 

1*54 

.99 

.  59 

T 

FAYETTEVILLE 

3 

37 

.03 

.31 

1  .90 

T 

T 

.  38 

.75 

fayetteville  faa  ap 

3 

97 

.06 

.19 

•  12 

2.14 

T 

.90 

T 

.56 

FAYETTEVILLE  ExP  STA 

3 

4  7 

T 

T 

T 

.  .1C> 

2.01 

.42 

.79 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

4 

ft  5 

.12 

.65 

•  01 

1.74 

1.34 

.64 

.30 

•  04 

.01 

FORDYCE   6  W 

' 

T 

.43 

•  94 

.50 

T 

T 

.  18 

.73 

FORT  SMITH  WB  A  I RPOR T     R / / 

47 

.01 

.01 

. :  9 

.02 

.55 

T 

•  20 

2.76 

T 

.22 

.62 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

3 

55 

.11 

.16 

,02 

•  12 

1.49 

1.01 

•  54 

.10 

FULTON 

5 

*4 

.54 

.  12 

2.10 

1.76 

.  14 

.18 

1.00 

T 

GEORGFTOWN 

5 

54 

.33 

T 

.56 

.55 

.86 

1.45 

l  ,09 

.70 

T 

93 

.04 

.49 

.04 

1.90 

.41 

1.20 

.21 

.62 

.02 

GL  ENWOOD 

3 

.78 

.31 

.59 

•  16 

.61  .14 

1.01 

.02 

GRAVELLY 

4 

01 

.90 

.  84 

.29 

.12 

.10 

.23 

.40 

.35 

.30 

.48 

GRAVETTE 

7 

02 

T 

.06 

.50 

.97 

2.48 

1.10 

.10 

1.81 

GREEN  FOREST   4  ESE 

GPEE  NBR I ER 

.20 

.30 

1.10 

.30 

GREENWOOD 

3 

42 

.2? 

.  10 

.  10 

1.75 

.74 

.51 

GURDON  3  E 

74 

1.73 

.09 

.13 

.21 

•  11 

.05 

T 

1  .08 

1.13 

T 

•  21 

HAMBURG 

2 

*e 

1.02 

.19 

•  26 

.12 

.33 

.47 

•  29 

HARRISON 

3 

20 

.61 

.03 

.26 

1  .70 

.05 

.51 

•  04 

HFRfR  SPRINGS  3  NE 

2.29 

.08 

.26 

.  10 

1.06 

.  12 

1  .08 

5 

99 

1.1! 

.42 

.84 

.  9  7 

1  .40 

.31 

.94 

HELENA 

6 

.22 

.  19 

.19 

.02 

.02 

•  02 

.01 

5.09 

1.11 

HENDERSON  2  W 

5 

02 

.36 

.90 

T 

1.08 

.40 

1  .58 

.70 

HOPE    3  NE 

* 

75 

.69 

.68 

.10 

.  71 

.08 

2.41 

.08 

T 

HOPPER 

20 

2.55 

.  44 

T 

.23 

•  17 

.33 

1.83 

.13 

.52 

T 

HOP AT  1 0 

3 

96 

1.11 

.21 

.25 

1.23 

•  14 

.92 

.04 

.06 

HOT   SPR INGS   1  NNE 

6 

53 

.  1  1 

.13 

.86 

T 

.01 

.64 

T 

1  .53 

1.92 

.09 

1.24 

HUTTIG  DAM 

3 

65 

1.92 

.30 

1.03 

.09 

T 

.05 

.07 

.16 

T 

.03 

INDEX 

5 

13 

.30 

.30 

1*34 

1.64 

1.05 

.10 

"ifss'tfvti 

3 

63 

.  14 

.66 

.22 

.07 

•  66 

1.67 

.01 

It 

6 

84 

.06 

.03 

2.10 

.92 

.  33 

1.75 

1.35 

.30 

T 

JONESBORO 

3 

49 

.28 

•  10 

.76 

T 

1.23 

•  37 

.75 

KEISER 

3 

53 

.18 

T 

.02 

1  .21 

T 

.60 

.40 

.92 

KEO 

9 

04 

1.27 

.05 

.17 

T 

.03 

1  .03 

2.67 

1.19 

2.43 

6 

as 

.22 

.14 

1  .03 

.33 

3.08 

1.20 

.88 

LAKE  MAUMELLE 

90 

.  14 

.34 

.65 

.11 

1.80 

1.68 

1.53 

.65 

LANGL  EY 

5 

23 

.59 

1*06 

.16 

.35 

.97 

.49 

T 

1.20 

.24 

.15 

T 

T 

LEAD  HILL 

3 

49 

•  35 

.36 

.40 

1  .52 

.48 

.38 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

1 

80 

.09 

1  .10 

.61 

3 

99 

.72 

•  22 

•  10 

■  78 

.05 

.94 

.12 

1.06 

LITTLE  ROCK   WB  A  I RPORT  R / / 

7 

0  2 

T 

.01 

.06 

.10 

.76 

T 

.31 

2.12 

1.16 

1.32 

1.03 

.15 

L I TTL E  ROCK    FILT  PLANT 

6 

40 

.03 

.15 

1.03 

.23 

1.06 

1.75 

1.30 

.73 

.10 

LURTON 

92 

.19 

.45 

.18 

1.50 

.02 

.95 

■01 

1.62 

MADISON 

3 

71 

2.26 

.19 

T 

.15 

T 

.23 

T 

.49 

.37 

.02 

M AGNOL I A   3  N 

1 

93 

.04 

.51 

.76 

.08 

.37 

.  17 

T 

MALVERN 

4 

36 

.26 

.  19 

.48 

1 

.87 

.03 

2.00 

T 

T 

.51 

T 

MAMMOTH  SPRING 

14 

1  .05 

•  03 

.53 

.06 

MAR  1  ANNA  2  S 

4 

81 

.^6 

T 

.55 

.56 

2.36 

.76 

MARKED  TREE 

3 

72 

35 

MARSHALL 

5 

58 

.15 

1.01 

.11 

.63 

2^41 

.44 

.83 

MARVELL 

7 

51 

.20 

.01 

.90  T 

.60 

5.30 

T 

.50 

MFLROURNE 

5 

89 

.66 

1  .04 

T 

1.04 

1.34 

1.26 

.55 

MENA 

1 

91 

.  37 

.10 

T 

•  17 

T 

T  T 

.05 

.11 

•  11 

T 

1.00 

MONT ICELLO  3  S 

3 

70 

.17 

.07 

.17 

.94 

1.31 

■  16 

.71 

.17 

MOROBAY  LOCK    AND  DAM  8 

2 

61 

.50 

.09 

.18 

1.05 

.04 

•  11 

T 

MORR I L  TON 

47 

1  .42 

.02 

.08 

T 

T 

.85 

.35 

1.07 

.07 

.29 

.36 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


4  | 

5 

6 

7  | 

8 

g 

10  |  11 

12 

13  |  14  ] 

15 

16  |  17  |  16 

19  J  20  |  21 

22  |  23  |  24 

25 

26 

27 

28 

29  | 

30 

.90 

•  34 

.32 

.45 

1.01 

.70 

.15 

.25 

50 

.20 

.36 

1  .41 

1  .40 

T 

"  91 

.67 

.05 

.75 

.49 

1*71 

.04 

.46 

.02 

1  *  73 

20 

1.10 

•  15 

.19 

1.53 

2.55 

.12 

.12 

.03 

.06 

•  07 

.15 

.34 

•  37 

.21 

■  09 

i 

T 

T 

?*  jq 

*  *^ 

- 

.16 

T 

.06 

2*  10 

•  20 

.50 

.47 

1  *24 

.30 

1.12 

1.32 

.40 

1.35 

•01 

.40 

.05 

1.60 

.02 

.93 

"** 

1  .06 

01 

1  50 

1  *49 

2.32 

.  19 

.0 

.  50 

T 

•  09 

.07 

20 

'*5 

1.12 

.96 

.43 

1.42 

.15 

.50 

.05 

.05 

3.50 

.40 

.01 

.05 

•  2 

* 

.93 

•  95 
* 

T 

.34 

2  14 

06 

T 

T 

•  03 

.59 

.31 

T 

.77 

•  41 

.92 

1.22 

.45 

.21 

•  71 

1  *  76 

1.28 

1.39 

■  24 

T 

T 

T 

1  09 

•  01 

T 

T 

•  40 

T 

2.52 

.05 

.55 

.24 

.  16 

■  56 

.08 

.30 

•  24 

2.48 

* 

•  39 

T 

.  10 

■  10 

.20 

T  1  3 

.10 

.66 

T 

.92 

I  90 

60 

•  02 

•  10 

.27 

.16 

.49 

.31 

.47 

T 

1.13 

2.22 

1  •  70 

13 

* 

.81 

T 

.17 

1.29 

•  21 

•  39 

1  .40 

.35 

T 

1.30 

•  30 

4  .40 

.  0  1 

.  16 

2.25 

•  07 

•  39 

.42 

1.65 

.10 

.75 

T 

.86 

.64 

1.  19 

•  99 

•  4  1 

.40 

.08 

.51 

T 

.63 

1  .40 

•  64 

3.  39 

2.13 

.34 

•  70 

1.18 

T 

.17 

•  90 

1.83 

2  *66 

•  40 

.31 

.  1  1 

■  76 

.05 

.10 

•  28 

.10 

1.67 

.  53 

3.65 

1  .40 

1.54 

.67 

•  93 

1.35 

.45 

.42 

•  05 

.24 

■  78 

.23 

T 

1  .55 

5.55 

•  10 

2.25 

.70 

1  .06 

■  02 

6.95 

•  21 

1.50 

•  93 

.14 

.22 

.12 

.09 

.40 

.53 

.84 

.81 

.31 

.69 

.16 

.03 

.10 

T 

T  .01 

T 

.46 

•  36 

T 

T 

T 

1.02 

1.02 

1.95 

■  28 

1.11 

.10 

.14 

.13 

•  24 

.39 

L.47 

.20 

T 

.62 

.44 

1.69 

.76 

1.24 

.34 

T 

1.56 

.56 

.26 

.07 

.20 

.93 

.95 

.55 

.01 

.11 

T  T 

.03 

•  07 

•03 

.63 

.OH 

.26 

•  07 

.64 

1.80 

1.36 

•  22 

.87 

.20 

1.27 

.10 

.10 

1.12 

.30 

.65 

.7* 

.64 

.23 

.09 

.57 

1.25 

.13 

•  35 

1.35 

.29 

MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
■•nUNTAtN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 

MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  0AM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTa 
NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 
NIMROD  DAM 
ODELL    3  N 
OOEN  2  W 
OKAY 

OSCFOLA 
OWENSVILLE 
OZARK 
OZONE 

PAR AGOUL D  RADIO  KDRS 
PARIS 

PARK  1 N  2  W 
PARKS 

PERRWILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFP  CAA  AIRPORT 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 

RATCLIFF 
ROGERS 

RU5SELLV ILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 

SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN   4  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STEVE 
STORY 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEX ARK ANA  WB   AIRPORT  R// 

TURNPIKE 
WALDRON 

WALNUT  GROVE  2  NNE 
WALNUT   RIDGE   F AA  AP 
WARREN 

WHITF  ROCK 
WHITECL IFFS 
WYNNE 
YELLV ILLE 


9.05 
4.63 
6.31 
5.01 


1.84 
1.62 
2.65 
1.98 


2.97 
3.68 
2.95 
5.60 


1.45 
6.50 
5.34 


10.09 
11.84 
1.67 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1959 


DUMAS   1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEV ILLE 

FAYETTEVILLE   FAA  AP 

FAYETTEV ILLE   EXP  STA 

FLIPPIN   FAA  AIRPORT 

FORDYCE   6  W 

FORT   SMITH  WR  AIRPORT 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 


91  87 
71  69 


88  89 
61  64 


61      63  64 


89  89 
64  68 


89  87 
67  70 


92  90 
67  68 


93  92 
64  65 


90  90 
59  65 


67      64  64 


83  85  88 
64      66  68 


84  90  92 
59      65  67 


86  90  91 
62      69  68 


85  89  90 
60      65  66 


86  89  90 
57      64  67 


65      65  66 


84  83  86 
66     70  68 


85  95  94 
66      70  70 


82  90  90 
62      68  67 


85  92  93 
65     62  63 


89      93  95 


87      90  91 


93  94  85 
65      66  72 


70      67  72 


91  90  85 
62      67  67 


92  90  89 
69      70  71 


65     68  79 


91  90  87 
65      67  67 


87  90  84 
66     67  72 


93      90  90 

70      70  73 


90  89  87 
64      65  69 


93  94  82 
63      65  67 


95  92  90 
65      66  66 


94      91  81 


82  75 
64  53 


78  77 
52  41 


76  72 
56  49 


84  77 
66  52 


74  86  88 
64     65  53 


79  83  86 
65     63 |  57 


81  86  87 
48     49  54 


81  85!  86 
44     47  51 


80  84 i  86 
49     45!  50 


80  82:  85 
51     50;  50 


77  84  1  85 
61     65|  58 


80  83!  87 
50     50i  48 


80  92 
57  58 


55  56 
85  86 


54  55 
80  82 


85  87 
61  61 


82  76 
58  40 


78  75 
62  40 


72     68  69 


87  79  90 
64     65  66 


69      70  72 


91  91  91 
67      66  69 


62  63 
86  86 


92  90 
63  63 


92  92 
65  67 


86  87 
59  66 


88  87 

62  69 


86  86 
57  70 


87  87 
61  66 


89  87 
62  66 


91  90 
64  68 


88  87 
61  63 


88  85 
54  62 


89  87 

67  65 


Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2  | 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

ALUM  FORK 

MAX 

90 

92 

92 

80 

6  5 

90 

89 

88 

85 

78 

78 

76 

7  7 

80 

83 

85 

82 

83 

86 

85 

85 

88 

87 

88 

84 

79 

81 

88 

90 

78 

64.4 

M  1  N 

65 

64 

67 

68 

65 

65 

65 

66 

67 

67 

56 

59 

64 

61 

57 

60 

60 

6 

64 

68 

62 

60 

63.3 

ARK  ADELPH I  A 

MAX 

88 

87 

87 

78 

90 

91 

91 

91 

86 

84 

78 

8  0 

79 

81 

85 

88 

86 

89 

91 

90 

90 

66 

92 

89 

89 

87 

88 

89 

85 

83 

66.6 

MIN 

66 

66 

66 

68 

67 

66 

69 

66 

70 

66 

58 

62 

62 

60 

4 

60 

67 

64 

67 

68 

66 

63 

64 

69 

69 

68 

68 

6 

63 

65.1 

ASHDOWN 

MAX 

93 

86 

8' 

79 

JO 

91 

92 

91 

88 

8? 

so 

82 

84 

85 

86 

86 

86 

87 

92 

89 

87 

87 

89 

.  64 

86 

88 

90 

90 

89 

82 

87.  1 

MIN 

68 

66 

67 

65 

6  6 

66 

6  7 

66 

70 

6  9 

5 1 

54 

61 

63 

66 

60 

57 

59 

63 

67 

68 

6 

63 

66 

70 

72 

69 

2 

67 

65.3 

BALD  KNOB 

MAX 

89 

93 

88 

90 

90 

89 

90 

91 

84 

79 

74 

77 

78 

82 

63 

85 

81 

84 

87 

86 

88 

88 

88 

89 

87 

81 

84 

88 

85 

78 

85.  2 

MIN 

70 

68 

64 

68 

6  5 

66 

67 

65 

69 

67 

54 

58 

59 

60 

6  0 

58 

56 

62 

6  3 

62 

65 

63 

58 

61 

69 

6 

7 

4 

60 

63.6 

BATESV1LLE  LIVESTOCK 

MAX 

90 

89 

92 

88 

88 

89 

90 

91 

90 

77 

77 

77 

80 

85 

86 

85 

86 

85 

86 

87 

86 

88 

88 

88 

89 

86 

78 

67 

86 

79 

85.6 

MIN 

64 

64 

61 

64 

60 

64 

65 

63 

63 

6  0 

49 

50 

50 

50 

49 

51 

61 

64 

62 

59 

57 

68 

67 

63 

& 

6 

54 

58.4 

BATESV ILLE   L   AND  D  NO  1 

MAX 

90 

92 

8  9 

84 

90 

92 

92 

92 

82 

78 

75 

78 

79 

85 

85 

87 

85 

85 

88 

87 

87 

90 

90 

89 

85 

60 

82 

89 

85 

79 

85.7 

M  I  N 

67 

67 

62 

68 

62 

65 

6  6 

64 

66 

64 

4  7 

50 

54 

5  5 

53 

52 

53 

55 

56 

6 

6 

63 

59 

58 

6 

67 

60 

62 

56 

60.7 

BENTON 

MAX 

89 

90 

8  8 

79 

90 

91 

91 

91 

84 

80 

75 

78 

77 

82 

84 

86 

84 

86 

89 

87 

88 

89 

89 

90 

68 

84 

88 

89 

84 

81 

85.7 

MIN 

68 

69 

66 

69 

67 

65 

6  6 

66 

67 

66 

45 

48 

61 

61 

63 

5  5 

59 

5  8 

61 

64 

66 

67 

68 

61 

61 

67 

66 

4 

65 

60 

63.0 

BENT  ONV I LLE 

MAX 

10 

82 

87 

90 

91 

93 

93 

90 

86 

9  6 

70 

82 

80 

80 

84 

85 

88 

88 

88 

89 

89 

88 

89 

81 

78 

82 

83 

87 

83 

63 

84.  6 

MIN 

57 

6  7 

63 

60 

63 

60 

63 

66 

70 

60 

* 

41 

50 

* 

42 

59 

62 

65 

65 

6 

62 

63 

60 

62 

51 

64 

52 

58.0 

BLAKELY   MOUNTAIN  DAM 

MAX 

84 

91 

9  7 

86 

79 

90 

92 

92 

89 

89 

81 

76 

79 

79 

82 

84 

88 

84 

87 

91 

88 

87 

90 

90 

89 

86 

82 

86 

89 

77 

66.0 

MIN 

65 

66 

64 

66 

65 

65 

65 

68 

6 

49 

51 

62 

62 

54 

56 

55 

59 

64 

69 

65 

60 

61 

6 

65 

63 

64 

60 

62.1 

BLYTHEVILLE 

MAX 

84 

86 

87 

88 

90 

90 

90 

92 

83 

73 

72 

76 

80 

81 

80 

82 

79 

80 

86 

84 

86 

88 

89 

89 

87 

86 

87 

88 

82 

77 

84.  1 

MIN 

7  1 

71 

65 

70 

6 

68 

70 

69 

66 

50 

53 

5 

6  8 

5  3 

56 

58 

63 

62 

64 

6 

65 

66 

67 

67 

65 

56 

63.0 

BOONEV ILLE 

MAX 

91 

88 

80 

84 

93 

93 

93 

92 

89 

83 

80 

82 

84 

80 

88 

90 

85 

88 

92 

89 

87 

90 

92 

83 

80 

89 

90 

92 

84 

60 

87.0 

MIN 

66 

63 

63 

66 

6  7 

68 

67 

67 

69 

68 

** 

49 

50 

54 

* 

53 

59 

59 

62 

62 

69 

68 

65 

66 

65 

66 

57 

75 

63 

6 1 

62.2 

BR1NKLEY 

MAX 

B  9 

92 

90 

89 

92 

90 

90 

93 

87 

78 

74 

79 

80 

81 

83 

86 

84 

86 

90 

87 

89 

89 

89 

89 

85 

89 

88 

89 

81 

81 

86.3 

MIN 

70 

68 

65 

66 

6 

67 

6 

° 

56 

5 

60 

54 

56 

65 

65 

63 

64 

67 

64 

71 

67 

64 

69 

76 

65 

5  8 

64.3 

CAMDEN  1 

MAX 

89 

92 

91 

85 

90 

90 

91 

92 

87 

64 

80 

81 

78 

80 

64 

86 

86 

89 

90 

88 

88 

88 

90 

89 

88 

90 

92 

91 

87 

83 

87.3 

MIN 

6  9 

7  1 

68 

65 

65 

67 

6 

66 

68 

65 

63 

* 

57 

57 

56 

61 

65 

66 

64 

63 

63 

66 

72 

74 

72 

68 

66 

65.2 

CLARKSV I LLE 

MAX 

90 

90 

85 

85 

90 

92 

92 

92 

88 

83 

77 

81 

83 

82 

86 

87 

89 

86 

91 

90 

90 

89 

91 

88 

78 

88 

89 

91 

85 

76 

86.8 

MIN 

65 

67 

68 

69 

68 

69 

69 

68 

69 

50 

52 

54 

59 

59 

62 

69 

69 

66 

66 

66 

6G 

69 

56 

72 

61 

63.0 

CONWAY 

MAX 

90 

91 

90 

81 

90 

90 

91 

90 

84 

79 

76 

79 

80 

83 

65 

85 

84 

85 

88 

86 

87 

86 

88 

87 

83 

83 

84 

89 

86 

80 

85.4 

MIN 

4 

70 

70 

69 

66 

67 

66 

66 

53 

55 

58 

58 

6 

66 

68 

68 

63 

62 

71 

68 

62 

7 

4 

58 

63.6 

CORNING 

MAX 

87 

92 

86 

85 

92 

90 

92 

93 

83 

75 

75 

78 

82 

84 

64 

85 

80 

81 

88 

88 

90 

91 

93 

88 

87 

81 

86 

88 

89 

76 

MIN 

70 

70 

55 

50 

54 

S7 

64 

65 

65 

61 

6 

61.6 

CROSSETT    7  S 

SO 

89 

90 

8  9 

84 

83 

'. 

93 

89 

84 

78 

80 

77 

71 

81 

65 

8! 

90 

8S 

9C 

88 

89 

8? 

89 

86 

at 

91 

91 

81 

83 

MIN 

65 

58 

65.3 

CUMMINS  FARM 

MAX 

8  9 

90 

90 

90 

91 

90 

90 

92 

88 

82 

75 

79 

78 

75 

81' 

86 

8! 

88 

8< 

8E 

88 

9C 

B'. 

90 

9C 

9C 

89 

85 

91 

78 

MIN 

69 

71 

68 

6  6 

66 

66 

61 

63^ 

DARDANELLE 

MAX 

69 

92 

89 

8  1 

87 

90 

9.1 

90 

84 

81 

77 

82 

80 

82 

84 

86 

83 

84 

8  9 

86 

88 

89 

90 

89 

83 

86 

88 

89 

85 

78 

85.8 

M  I  N 

66 

68 

71 

6  6 

68 

68 

6  9 

68 

69 

69 

52 

52 

60 

6C 

9 

6  . 

68 

68 

67 

63 

63 

7C 

69 

61 

7' 

63 

60 

64.  1 

DE  QUEEN 

MAX 

93 

88 

83 

82 

93 

94 

94 

87 

92 

86 

80 

81 

83 

65 

86 

9  0 

86 

89 

92 

89 

85 

« 

90 

86 

80 

91 

91 

92 

81 

79 

87.2 

MIN 

6  1 

65 

68 

63 

67 

69 

68 

68 

70 

6  8 

50 

50 

59 

61 

64 

61 

59 

61 

65 

68 

69 

67 

65 

67 

69 

70 

70 

75 

66 

67 

65.1 

DES  ARC 

MAX 

89 

89 

92 

89 

87 

89 

91 

90 

92 

89 

78 

74 

78 

78 

80 

63 

81 

82 

89 

88 

87 

88 

89 

90 

89 

87 

85 

87 

89 

74 

85.3 

MIN 

67 

69 

66 

6  8 

65 

68 

65 

66 

67 

6" 

69 

54 

56 

57 

59 

55 

54 

54 

69 

63 

64 

64 

62 

63 

68 

68 

64 

67 

64 

57 

62.2 

DEVILS  KNOB 

MAX 

MIN 

DIERKS 

MAX 

91 

88 

83 

8  3 

91 

92 

92 

93 

90 

84 

78 

79 

8  1 

84 

87 

86 

86 

89 

91 

91 

85 

81 

92 

87 

82 

87 

87 

91 

84 

80 

86.8 

MIN 

61 

65 

64 

6  6 

6* 

66 

6  9 

64 

67 

65 

46 

48 

58 

58 

60 

51 

54 

56 

60 

65 

65 

64 

6C 

61 

68 

66 

66 

71 

65 

65 

61.6 

90  90 
64  66 


89  83 
66  63 


88  83 

68  61 


87  83 
66  64 


88  66 
61  60 


90  89 
64  64 


92  89 
68  70 


88  87 
57  56 


88  91 
63  64 


89  87 
65  71 


86  89 
69  74 


73  84 
63  68 


74  89 
66  60 


80  85 
66  65 


90  90 
68  67 


86  85 
66  70 


86  80 
64  61 


86  84 
71  67 


79  63 
57  53 


66     60  55 


72  63 
60  56 


72     58  53 


90  84  76 

70  65  62 

91  82  74 

66  65  63 

86  83  75 

76  63  59 

88  82  76 

71  64  53 


80  71 
60  50 


90  85  80 
74     66  59 


74     68  66 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Slation 


ARKANSAS 
3KPTKMBKR  1958 


Day  Oi  Month 


1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

90 

91 

87 

79 

89 

91 

93 

92 

64 

H  I 

79 

63 

68 

1.5 

68 

69 

66 

68 

69 

70 

68 

6  8 

52 

56 

60 

63 

88 

94 

88 

88 

92 

93 

92 

93 

86 

75 

73 

77 

ao 

83 

71 

72 

66 

71 

68 

68 

69 

70 

71 

67 

52 

56 

58 

60 

86 

90 

88 

91 

91 

92 

94 

94 

85 

74 

74 

75 

79 

83 

71 

68 

63 

68 

67 

68 

6  6 

68 

67 

67 

49 

54 

58 

56 

86 

B9 

89 

86 

68 

69 

8  9 

89 

82 

78 

73 

77 

7  6 

81 

67 

70 

67 

71 

67 

66 

65 

65 

69 

66 

49 

55 

61 

56 

89 

92 

88 

79 

90 

68 

8  9 

90 

80 

■'9 

79 

69 

11 

70 

71 

70 

68 

68 

69 

69 

62 

55 

39 

6  1 

64 

89 

90 

88 

84 

90 

92 

9  3 

94 

85 

7  9 

83 

78 

80 

76 

66 

63 

63 

61 

62 

63 

64 

64 

68 

66 

51 

54 

6. 

63 

89 

87 

88 

81 

92 

91 

91 

86 

83 

77 

82 

82 

80 

62 

68 

66 

63 

63 

68 

65 

62 

67 

65 

54 

61 

60 

58 

90 

92 

87 

89 

89 

90 

92 

90 

80 

77 

75 

78 

8  1 

82 

68 

65 

62 

66 

62 

64 

64 

64 

67 

60 

47 

44 

48 

86 

91 

89 

90 

90 

90 

91 

92 

65 

77 

75 

79 

79 

79 

68 

68 

65 

69 

64 

65 

64 

67 

68 

67 

47 

55 

58 

62 

85 

89 

85 

87 

87 

87 

68 

90 

69 

76 

73 

77 

78 

60 

71 

69 

65 

67 

68 

67 

68 

71 

67 

64 

56 

54 

56 

57 

89 

89 

86 

82 

86 

88 

8  9 

95 

83 

J  6 

74 

76 

79 

79 

62 

64 

63 

64 

67 

69 

66 

71 

68 

62 

43 

43 

48 

50 

87 

90 

84 

85 

88 

86 

89 

66 

86 

83 

77 

79 

82 

83 

64 

64 

66 

62 

66 

67 

66 

67 

66 

67 

52 

55 

59 

63 

90 

89 

89 

90 

91 

87 

96 

92 

64 

80 

75 

80 

76 

73 

68 

71 

66 

65 

61 

63 

64 

64 

70 

68 

51 

57 

62 

64 

91 

92 

89 

80 

86 

92 

92 

90 

84 

61 

75 

79 

8  0 

83 

68 

72 

70 

67 

68 

67 

67 

68 

66 

68 

52 

54 

57 

63 

90 

90 

82 

83 

90 

91 

91 

92 

89 

80 

76 

76 

80 

61 

64 

66 

64 

63 

64 

63 

68 

65 

68 

»  ( 

46 

46 

54 

59 

83 

81 

78 

81 

81 

81 

84 

64 

79 

69 

69 

72 

7  6 

70 

63 

62 

62 

62 

62 

63 

65 

65 

64 

59 

49 

49 

64 

60 

88 

90 

88 

83 

88 

90 

90 

87 

82 

76 

73 

79 

8  1 

82 

63 

67 

66 

64 

64 

66 

65 

66 

66 

6: 

48 

50 

52 

54 

88 

89 

89 

87 

83 

87 

89 

90 

86 

80 

75 

72 

77 

79 

64 

66 

67 

65 

64 

66 

65 

66 

67 

64 

50 

50 

52 

52 

84 

89 

90 

84 

82 

90 

92 

93 

92 

91 

90 

79 

82 

81 

62 

66 

64 

61 

62 

64 

68 

64 

69 

66 

52 

54 

61 

61 

80 

89 

86 

6  J 

82 

87 

9  0 

90 

68 

89 

83 

76 

79 

80 

62 

65 

66 

62 

65 

66 

66 

67 

68 

68 

52 

55 

61 

61 

91 

9  4 

90 

90 

90 

93 

93 

95 

84 

78 

74 

79 

80 

85 

69 

70 

65 

69 

65 

68 

68 

68 

70 

63 

50 

54 

54 

56 

84 

92 

94 

89 

81 

93 

95 

93 

93 

86 

80 

77 

79 

83 

67 

66 

68 

68 

66 

65 

66 

65 

68 

68 

50 

52 

55 

60 

93 

90 

87 

84 

91 

93 

98 

90 

91 

9  0 

83 

82 

82 

85 

66 

65 

67 

63 

65 

66 

6  6 

67 

69 

6  1 

53 

53 

60 

61 

91 

91 

85 

8  1 

92 

94 

92 

93 

89 

B5 

82 

85 

86 

85 

67 

66 

71 

6  6 

70 

68 

71 

70 

70 

6  9 

50 

51 

8! 

55 

87 

92 

88 

89 

90 

89 

9  0 

90 

87 

75 

74 

78 

80 

63 

70 

69 

63 

69 

67 

68 

6  : 

67 

68 

6  6 

50 

54 

56 

56 

92 

91 

86 

8  8 

91 

91 

9  6 

93 

92 

8o 

86 

83 

6  5 

83 

65 

67 

67 

6  6 

67 

66 

6  6 

67 

70 

66 

49 

43 

49 

52 

89 

88 

93 

90 

89 

91 

94 

93 

84 

80 

85 

83 

71 

68 

68 

69 

69 

6  ' 

61 

63 

67 

61 

65 

6  1 

49 

61 

56 

89 

90 

91 

8  6 

86 

88 

90 

93 

85 

8  1 

76 

81 

78 

78 

70 

72 

71 

78 

67 

68 

68 

68 

72 

69 

54 

59 

62 

62 

89 

9? 

89 

90 

93 

89 

9  i 

93 

81 

80 

75 

79 

75 

77 

68 

69 

67 

70 

64 

66 

6  6 

66 

71 

59 

51 

57 

6? 

59 

88 

93 

88 

68 

90 

92 

92 

92 

87 

77 

74 

79 

81 

84 

70 

68 

65 

68 

66 

66 

66 

67 

68 

65 

51 

52 

50 

57 

86 

87 

89 

88 

91 

88 

92 

89 

89 

60 

62 

77 

79 

72 

68 

68 

68 

64 

65 

60 

63 

66 

67 

69 

54 

54 

60 

65 

90 

89 

85 

78 

90 

92 

9  1 

91 

90 

8  ' 

79 

79 

76 

82 

65 

68 

66 

6  8 

64 

65 

66 

68 

70 

67 

54 

56 

6? 

64 

90 

!o 

84 

9  0 

92 

93 

94 

93 

89 

86 

76 

78 

61 

81 

60 

66 

65 

61 

65 

67 

6( 

67 

70 

6  0 

48 

46 

51 

52 

95 

94 

93 

87 

84 

7C 

82 

62 

84 

66 

68 

71 

61 

6E 

67 

67 

6E 

69 

68 

49 

51 

55 

59 

92 

92 

9C 

91 

93 

9  1 

92 

94 

8  1 

68 

67 

71 

70 

70 

66 

67 

72 

6 

51 

57 

61 

62 

93 

94 

91 

87 

93 

92 

91 

92 

86 

80 

76 

78 

80 

83 

69 

69 

67 

70 

69 

66 

67 

66 

69 

66 

52 

56 

56 

60 

94 

91 

92 

89 

92 

89 

91 

82 

81 

81 

78 

76 

77 

83 

61 

68 

56 

55 

65 

1 

66 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

JONESBORO 

KEISER 

REO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOL I A   3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 


MAR  I  ANNA   2  S 
MARKED  TRFF 
MARSHALL 
MENA 

MONT  I  CELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROW?  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULD   RADIO  KORS 
PARIS 

PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

RUSSFLLVILLF 
SAINT  CHARLES 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


88  86  69 

60  51  62 

87  82  82 

58  52  58 

84  84  82 

57  57  62 

65  80  84 

55  58  60 


84  82  85 
60     60  62 


84  81  93 
53     53  58 


86     85  88 


87  84  82 
50      49  54 


51     56  64 


91  90  90 
64      67  70 


90  89  90 
60     63  65 


82     64  87 


85     84  84 


89     90  89 


88  90 
60  65 


88  90 
64  62 


90  91  90 
70      68  68 


64     62  64 


63     64  64 


88     90  90 


83  85  92 
63     61  62 


89  91  89 
65     68  60 


90  91  90 
63     60  60 


89  90 
65  68 


85 

61 

88 

89 

86 

87 

89 

39 

90 

55 

52 

6  1 

58 

61 

6  7 

64 

67 

61 

83 

62 

82 

85 

63 

85 

85 

86 

86 

49 

55 

66 

60 

66 

6  ) 

66 

6  6 

66 

67 

64 

85 

87 

85 

81 

S3 

87 

8  2 

59 

57 

60 

63 

70 

7  1 

70 

6  6 

66 

83 

65 

89 

89 

88 

84 

86 

98 

9  0 

66 

55 

6  0 

65 

64 

65 

63 

86 

90 

89 

8  8 

90 

91 

90 

57 

5  1 

8  9 

60 

65 

68 

66 

64 

64 

8  6 

85 

85 

91 

92 

86 

87 

88 

86 

56 

52 

69 

57 

67 

F2 

71 

8  7 

62 

75 

78 

78 

80 

79 

80 

80 

78 

79 

59 

62 

64 

64 

63 

64 

6  1 

6  2 

6  1 

86 

61 

82 

66 

85 

84 

85 

86 

67 

53 

6  1 

6  } 

59 

64 

61 

64 

5  3 

6  3 

83 

65 

79 

60 

86 

84 

85 

85 

86 

51 

53 

54 

59 

62 

6  ' 

63 

62 

5  9 

87 

87 

a  i 

89 

92 

92 

86 

8  6 

89 

57 

56 

5  7 

63 

63 

64 

62 

60 

61 

8  6 

86 

84 

86 

90 

86 

65 

36 

88 

60 

5  6 

6,2 

65 

65 

6  8 

65 

63 

6  4 

68 

84 

86 

69 

88 

89 

90 

92 

9  7 

56 

52 

56 

59 

61 

65 

62 

61 

95 

87 

84 

67 

92 

90 

87 

9? 

9  1 

55 

57 

56 

59 

65 

67 

66 

62 

61 

89 

8B 

91 

93 

91 

90 

69 

92 

87 

60 

57 

59 

63 

67 

6  9 

68 

64 

65 

89 

86 

90 

92 

9'. 

88 

91 

93 

36 

6  6 

61 

64 

64 

68 

70 

67 

66 

69 

85 

B2 

81 

86 

85 

67 

68 

8  9 

68 

54 

51 

5  6 

57 

56 

59 

61 

60 

6  8 

91 

92 

8  8 

95 

92 

88 

93 

94 

91 

57 

61 

56 

58 

65 

68 

70 

61 

69 

86 

85 

88 

89 

89 

91 

90 

9  0 

9? 

61 

56 

65 

68 

69 

70 

63 

67 

86 

86 

84 

88 

91 

89 

89 

90 

! 

9  0 

57 

6  1 

62 

65 

66 

66 

69 

64 

66 

85 

85 

89 

90 

88 

B  9 

90 

90 

90 

55 

6  9 

59 

62 

62 

6/ 

65 

6  1 

62 

6  6 

81 

7  9 

89 

88 

8  9 

90 

91 

88 

53 

5  7 

55 

58 

58 

6^ 

62 

6  4 

64 

87 

92 

84 

67 

85 

66 

85 

65 

88 

86 

69 

89 

65 

63 

6  6 

65 

67 

67 

86 

69 

91 

89 

6.9 

90 

91 

90 

66 

68 

60 

63 

65 

67 

66 

69 

70 

9  0 

85 

88 

81 

88 

6  9 

67 

9  9 

80 

54 

58 

59 

61 

67 

70 

68 

6  7 

62 

66 

8* 

8' 

90 

88 

67 

91 

91 

89 

55 

59 

59 

60 

65 

66 

68 

64 

63 

60 

85 

85 

89 

89 

-,o 

90 

90 

92 

68 

59 

6t 

65 

61 

65 

66 

62 

66 

88 

84 

84 

89 

87 

6  9 

90 

91 

92 

56 

56 

6C 

62 

63 

6' 

66 

61 

62 

82 

85 

8  6 

69 

88 

86 

89 

67 

86 

6) 

65 

67 

65 

64 

69 

7- 

67 

85  83  82 

69  66  65 

66  66 

89  68 

66  66 

90  85  67 
68  69  65 


87  85 
69  69 


64      64  56 


81  83  69 
63     65  55 


69  85 
65  65 

72  65 


67 

67 


73     64  58 


89  77  79 
65     66  61 


88     89  81 


86  87  79 
68     63  56 


8  4 

6  7 


86  79  75 
68      64  53 


76  83  63 
70     69  60 


89  88 
65 


85     80  84 

71     68  6? 


82  80  86 

70  68 

76  75 

60  61  60 


86  74  61 
65     63  52 


85  87 
68  69 


83  80  87 
68     67  68 


90  62  86 
67     66  63 


90     84  86 

69     67  60 


86  88 

70  70 


88  78 
65  62 


66  79 
64  59 


83  90 

66  68 

91  88 

61  69 

90  89 

70  74  69 

89  88  89 

67  71  67 

89  88  83 

64  65  63 

88  86 

66  65 

88  85 

68  71 

71  85  88 

62  67  58 

83  87  67 

70  69  58 

92  90 
62  69  65 


86  87 

6= 


83  79 
64  56 


83  77 
62  61 


84  78 

65  56 


89  84  66 
63     65  59 


91  86  62 
75     66  62 


90  77  62 
72     64  60 


92  91  82 
73     65  66 


67  80  65 

70  56  55 

90  67  78 

76  61  59 

88  90  77 

71  65  59 


85  83  62 
63     61  63 


3««  r»f«rence  sot**  folloilM  Station  Ioo*x. 
-    Ill  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1959 


Day  01  Month 

rage 

Station 

p 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SILOAH  SPRINGS 

MAX 

92 

89 

85 

90 

93 

95 

96 

95 

93 

80 

78 

80 

83 

83 

86 

91 

87 

89 

91 

92 

91 

89 

91 

83 

74 

86 

90 

88 

81 

65 

87.0 

M  I  N 

61 

63 

67 

58 

67 

68 

68 

67 

62 

42 

44 

43 

44 

47 

50 

57 

58 

62 

66 

68 

67 

66 

63 

63 

67 

53 

65 

58 

5  5 

59.3 

STUTTGAR  T 

89 

92 

90 

89 

90 

89 

91 

92 

85 

80 

76 

79 

78 

77 

B3 

84 

83 

86 

89 

88 

89 

90 

90 

90 

90 

89 

86 

90 

83 

79 

86.2 

M  I  N 

70 

78 

69 

73 

70 

68 

68 

70 

68 

69 

52 

58 

62 

61 

62 

58 

60 

62 

65 

65 

66 

68 

65 

67 

69 

68 

68 

73 

65 

60 

65.9 

STUTTGART   9  ESE 

85 

86 

90 

67 

88 

92 

88 

90 

92 

78 

79 

75 

79 

73 

76 

81 

84 

83 

86 

89 

87 

88 

88 

90 

89 

88 

86 

86 

89 

75 

84.9 

M  I  N 

68 

68 

66 

67 

65 

65 

65 

66 

69 

65 

49 

51 

58 

62 

58 

54 

55 

58 

60 

63 

63 

64 

61 

60 

65 

63 

63 

65 

63 

58 

61.9 

SUB  I ACO 

90 

91 

84 

84 

i' 

95 

90 

91 

87 

80 

76 

79 

82 

82 

87 

89 

87 

88 

95 

90 

85 

88 

92 

87 

76 

88 

97 

93 

89 

83 

87.3 

M  I N 

64 

65 

66 

65 

62 

66 

61 

65 

68 

67 

49 

48 

52 

55 

55 

54 

59 

58 

59 

66 

72 

67 

65 

63 

64 

64 

57 

71 

59 

58 

61.5 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

91 

85 

86 

84 

91 

92 

92 

88 

88 

87 

78 

81 

79 

84 

85 

87 

86 

86 

92 

90 

88 

88 

90 

84 

87 

89 

91 

92 

84 

81 

86.9 

M  I N 

68 

68 

68 

66 

69 

72 

70 

71 

72 

66 

55 

57 

63 

64 

68 

63 

61 

61 

65 

69 

69 

71 

68 

69 

72 

71 

70 

75 

71 

69 

67.4 

TURNP IKE 

82 

84 

83 

74 

84 

84 

85 

84 

80 

73 

73 

74 

7* 

72 

75 

80 

75 

76 

73 

70 

79 

80 

80 

79 

72 

68 

70 

70 

70 

70 

76.4 

MIN 

64 

65 

64 

63 

65 

65 

67 

66 

65 

64 

47 

48 

48 

55 

60 

60 

55 

63 

64 

64 

66 

63 

64 

70 

62 

60 

63 

60 

61 

54 

61.2 

WALDRON 

93 

93 

67 

86 

92 

93 

93 

91 

88 

88 

•R 

79 

82 

82 

87 

90 

87 

89 

92 

90 

88 

89 

93 

89 

60 

89 

89 

92 

88 

81 

87.9 

M  I N 

65 

66 

64 

62 

65 

65 

64 

65 

67 

67 

43 

42 

49 

54 

54 

52 

53 

54 

56 

65 

73 

71 

61 

63 

65 

69 

54 

75 

61 

63 

60.9 

WALNUT    RIDGE    FAA  AP 

B6 

93 

88 

88 

89 

91 

31 

92 

77 

76 

75 

79 

80 

83 

85 

86 

82 

82 

88 

85 

88 

88 

90 

88 

86 

80 

85 

88 

77 

78 

84.  8 

MIN 

71 

69 

66 

69 

68 

70 

70 

70 

69 

55 

49 

54 

55 

57 

54 

56 

52 

56 

58 

64 

67 

66 

64 

62 

67 

68 

64 

67 

61 

58 

62.5 

WARREN 

MAX 

90 

90 

90 

89 

91 

89 

92 

92 

86 

82 

77 

80 

78 

75 

85 

85 

86 

90 

90 

89 

89 

90 

89 

90 

89 

89 

93 

92 

87 

78 

87.1 

MIN 

69 

72 

68 

69 

64 

65 

66 

66 

74 

66 

51 

59 

59 

64 

66 

59 

58 

60 

64 

64 

64 

67 

63 

65 

67 

72 

69 

7* 

65 

66 

65.2 

WHITE  ROCK 

MAX 

82 

86 

79 

79 

84 

85 

85 

85 

82 

76 

71 

74 

76 

76 

80 

82 

77 

80 

82 

82 

77 

80 

83 

75 

70 

77 

80 

79 

76 

66 

78.9 

MIN 

63 

66 

65 

63 

66 

68 

68 

67 

65 

60 

50 

50 

54 

59 

59 

63 

57 

60 

62 

64 

66 

65 

64 

65 

62 

62 

59 

53 

60 

54 

61.8 

WYNNE 

MAX 

89 

92 

91 

90 

89 

91 

92 

92 

85 

79 

78 

77 

80 

82 

82 

84 

82 

84 

87 

86 

85 

88 

87 

86 

88 

87 

85 

89 

63 

79 

85.7 

MIN 

70 

70 

68 

65 

64 

68 

67 

70 

68 

49 

48 

54 

58 

55 

54 

53 

60 

63 

63 

62 

68 

65 

67 

71 

62 

61 

7* 

65 

57 

62.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


azanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

Blake ly  Mountain  Dam 

EVAP 

.04 

.  1  9 

.  I  8 

.  1.: 

.02 

.15 

L9 

.16 

.  1  2 

.13 

.20 

.24 

.16 

.  17 

.14 

15 

.14 

.  13 

.11 

.18 

17 

.10 

.17 

.19 

.  14 

.08 

.07 

.03 

.17 

.05 

4.10 

WIND 

20 

29 

20 

16 

9 

19 

19 

17 

24 

15 

44 

44 

54 

39 

20 

18 

10 

19 

17 

21 

31 

23 

24 

25 

22 

25 

24 

26 

39 

11 

724 

Hope  3  NE 

EVAP 

.14 

.10 

.07 

.15 

.18 

.16 

.14 

.11 

.28 

.25 

.13 

.16 

.18 

.17 

.  1H 

.  15 

.  19 

.16 

.18 

.20 

.18 

.13 

.10 

.12 

.16 

.09 

4.68B 

WIND 

8 

13 

5 

8 

5 

7 

7 

3 

3 

2 

48 

12 

107 

37 

16 

11 

5 

8 

4 

9 

13 

18 

21 

14 

10 

35 

38 

33 

20 

3 

523 

Mountain  Home  C  of  Eng 

EVAP 

.39 

.19 

.  1  9 

.24 

.11 

.14 

.  17 

.20 

.18 

.11 

.25 

.  19 

.18 

.20 

.16 

.16 

.18 

.14 

.18 

.  17 

.20 

.  18 

.15 

.17 

.14 

.11 

.11 

.13 

.07 

5.16B 

WIND 

21 

19 

33 

30 

14 

18 

20 

18 

19 

19 

55 

45 

39 

23 

29 

14 

29 

17 

26 

24 

39 

36 

32 

23 

28 

25 

63 

73 

60 

47 

938 

Narrows  Dajn 

EVAP 

.19 

.'-•5 

.14 

.06 

.17 

.  18 

.18 

1 1 

.19 

.15 

.20 

.20 

.  15 

.17 

.15 

.17 

.15 

.18 

.21 

.21 

.06 

.15 

.14 

.09 

.10 

.07 

.17 

.07 

4.56B 

WIND 

85 

31 

1  1 

15 

9 

17 

15 

11 

15 

16 

31 

42 

39 

30 

9 

13 

13 

19 

21 

23 

34 

23 

27 

25 

20 

44 

33 

47 

49 

15 

784 

Nimrod  Dam 

EVAP 

.08 

.18 

.20 

.14 

.01 

.11 

.15 

.12 

.10 

.20 

.16 

.11 

.13 

.09 

.18 

.14 

.13 

.14 

.09 

.12 

.11 

.09 

.20 

.12 

.05 

.25 

.12 

.07 

3  .84B 

WIND 

Russellvllle 

EVAP 

.15 

.22 

.27 

.11 

.  12 

.20 

.23 

.22 

.24 

.29 

.28 

.22 

.22 

.20 

.16 

.22 

.23 

.19 

.11 

.19 

.18 

.18 

.30 

.16 

.10 

.35 

.20 

.15 

.25 

.16 

6.10 

WIND 

10 

21 

21 

17 

20 

17 

19 

14 

15 

19 

22 

27 

32 

19 

9 

13 

28 

22 

16 

29 

17 

19 

19 

14 

16 

33 

27 

32 

20 

23 

610 

Stuttgart  9  ESE 

EVAP 

.11 

.22 

.IS 

.25 

.14 

.27 

* 

.12 

.17 

.12 

.20 

.17 

.21 

.10 

.10 

.05 

.12 

.16 

.13 

.26 

.18 

.19 

.21 

.18 

.13 

.06 

.10 

4.59B 

WIND 

37 

57 

24 

25 

25 

23 

22 

14 

16 

54 

73 

76 

50 

24 

23 

22 

28 

22 

45 

54 

61 

51 

34 

32 

79 

80 

111 

88 

16 

1304 

See  reference  notes  f ol lowing  Station  Index. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


SEPTEMBER  1959 
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STATION  INDEX 


STATION 

0 

■z. 

COUNTY 

AGE  I 

W 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

,  DRAIN 

LATT 

TEMP. 

Hi 

EVAP. 

SPECIAL 

AUC  I  A 
ALUM  FOB* 

006' 
0151 

LAWRENCE 
SAL INE 
YELL 
C  b  ARK 

I 

35  0* 
35  54 
34  48 
34  47 
34  17 

94  12 

624 

7A 
SP 
7A 
7A 

C 

c 

C 

JAMES  V.  WILLIAMS 

RUB*  6.  OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

RFBA  y.  SWAIM 

ALTA  F.  GARNER 

A PL  IN  1  x 
APPLETON 
ARK ADELPH1 A 
ARKANSAS  CITY 

OLBI 
0196 
0220 
0234 

PERRY 
POPE 
Clark 
DESHA 

! 

34  02 

34  58 

35  25 
34  07 
33  37 

93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

400 
522 
200 
145 

7A 

7A 
BA 

c 
c 

DREW  A.  LAMB 

HOBART  WATTS 

JOHN  A.  JONES 

T  1LLMAN  E.  LAWRENCE 

JOHN  W.  TRAMMELL 

ASHDOWN 
ATHENE 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

030t 
0326 
0350 
0*58 

LITTLE  river 

WOODRUFF 
WHITE 

INDEPENDENCE 

33  40 

34  19 

35  IB 
35  16 
35  49 

94  08 
93  58 

91  34 

91  47 

329 
960 

218 
230 
571 

7P 

61 

7P 
7A 
7A 

9A 

c 

C 

sw  gas  and  electric  co 

ARRA  0.  PARKER 
CECIL  WILLIS 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 
BEAR  CREEK  LAKE 
BEAT  Y  LAKE 
BEFHE 

BEECH  GROVE 

0660 
0696 
0512 
0530 
0536 

LEEE 

ST  FRANCIS 

WHITE 

GREENE 

35  45 

35  04 

36  09 

91  38 
90  42 

90  4  3 

91  53 
90  38 

27- 

5P 

7A 

C  H 

JAMES  J.  MITCHUM 
U  S  FOREST  SERVICE 

MARVIN  MORRISON 
B.    B.  HAMMOND 

BEEDE V 1 LLE 
BENTON 
RFNTONVILLF 
BERRYV I LLE  4  NW 
BIG  FORK 

osaj 

056< 

JACKSON 
SAL INE 
BENTON 
CARROLL 
POLK 

< 

1 

3 

35  26 
34  33 

36  ?6 
34  29 

91  06 

93  37 
93  58 

1  15C 

6P 

7A 

P.  M.  BRECKFNR I DGE 
ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
DAVID  L.  STTDHAM 

big  lake  outlet 
Black  rock 

blakely  mountain  dam 
blue  mountain  oam 
bluff  city  3  sw 

0766 
0766 
0798 
0800 

MISSISSIPPI 

LAWRENCE 

GARLAND 

YELL 

5 

1 

! 

35  51 

36  07 

35  06 
33  41 

90  08 

91  06 
93  11 
93  39 
93  09 

228 
259 
426 

360 

BA 

9  A. 

8A 

■ 

c 

N.  W.  DOUGLAS 

LEE  W.  MCKENNEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CATHERINE  WHITE 

80ONEVILLE 
BOTk 1 N8URG  2  S 
BOUGHT ON 
BRADFORD 

0830 
0862 
0868 
0872 

VAN  6UREN 

NEVADA 

WHITE 

5 

1 

5 

35  56 
35  09 
35  39 
33  52 
35  25 

89  55 
93  55 

92  28 

93  20 
91  26 

252 
511 
1700 
235 

6P 

7J 

( 
c 

IVY  W.  CRAWFORD 
CLEO  E  *  YANDELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  INGER50LL 
MARSHALL  HICKMON 

BR  INKLE  Y 

buffalo  tower 
bull  shoals  dam 
buroettc 

CABOT  4  SW 

1010 
1020 
1052 
1102 

MONROE 

NEWTON 

BAXTER 

MISSISSIPPI 

PULASKI 

2 

34  S3 

35  52 

36  22 
35  49 
34  S7 

91  12 
93  30 

92  34 
89  57 
92  04 

2576 

240 
2B9 

6P 
SP 

C  H 

RICHARD   K.  WEIS 

LOYD  A.  SPARKS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

G.   A.  HALE 

B.  H.  w A L  T HE R 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  2 
CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  CAM 

119* 
1224 

OUACHl TA 
OUACHI TA 
LONOKE 
GARLAND 

36  07 

33  36 

34  4  7 
3*  27 

92  08 

92  49 

93  01 

400 
116 
155 

405 

5f 

71 
8A 

C 

AUST IN  0,   HARR  IS 

LEONARD  B.  DlLWORTH 

EOITH   2.  LEHMAN 

JOHN   L.  TAIT 

ARK   POWER    A NO  LIGHT  CO 

CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 
COMBS  3  SE 

COMPTON   2  HE 

1492 
1574 
1582 

MONROE 
JOHNSON 
VAN  BUREN 
MADISON 
NEWTON 

1 

34  41 

35  28 

35  48 

9i  ie 

93  28 

93  48 
93  18 

172 
436 

6P 

7A 
6F 

B,   F.  NORTHERN 
DR.    IRVING  T.  BEACH 
EARL  B.  RIDDICK 
MAUDE  C«  ORASHEARS 
WILLIAM  L.    B I  NAM 

CORNING 

cove 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

1632 
1666 
1730 
1750 

CLAY 
POLK 
ASHLEY 
PULASK  I 

35  05 

3  3  02 
34  4  3 

92  28 

90  35 

91  56 

92  25 

I" 

clarence  s.  will iams 

laura  polk 

joe  c.  allen 

u  s  forest  service 

6  ill  i  e  jo  young 

DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SCS 

1814 
1B29 
1834 
1B35 

PIKE 

Faulkner 

YELL 
YELL 

34  05 

34  14 

35  22 
35  03 
35  04 

91  35 
93  44 

93  24 
93  24 

176 

3  70 
3  70 

s 

< 

CUMMINS   POISON  FARM 

FERNA  JONES  TEDOER 

W  ILL  1  AM  A.  BROWN 

J.  A.  MOUDY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 
DE  QUEEN 
OERMOTT 
DES  ARC 
DFVILS  KNOB 

194B 
1960 
1968 
1982 

SEVIER 
CHICOT 
PRAIRIE 
JOHNSON 

35  13 
34  02 

34  58 

35  43 

93  09 

94  21 

91  30 
93  24 

GERALD  GOOOIER 
0.  TUCKER  VASSER 
L.  W.  WILSON 
C.   J.  ft J STER 
CORNEL  I A  H.  DICKEY 

DUMASS1  ESE 
DUMAS 

PEL  DORADO  FA  A  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 

2168 
2150 
2300 

HOWARD 
DESHA 
DESHA 

UNION 
CARROLL 

2 

34  07 
33  53 
33  53 
33  13 
36  24 

94  02 

91  29 

92  48 

93  44 

1465 

6P 

C  H 

THOMAS    F.  HINSLEY 
TRAVIS  C.  KEAMEY 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
MABEL    F.  SPRAY 

FAYETTEVILLE 
FAYEITEVILLE  faa  ap 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FL1PPIN  FAA  AIRPORT 

2642 
244  3 
2444 

2528 

WASHINGTON 
WASHINGTON 
WASHINGTON 
MARION 

. 

36  05 
36  05 
36  00 
36  06 
36  16 

91  37 

94  10 
94  10 

92  36 

690 
13  70 
1253 
12  70 

700 

SP 
Mjr 

5P 
MID 

CHARLES  F.  FORO 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FORDYCE  6  W 

FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT  SMITH  we  A  I  ft PORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2540 

2566 
2574 
2578 

DALLAS 

LITTLE  RIVER 
ST  FRANCIS 

CRAWFORD 

1 

33  43 

35  20 
35  39 

92  3! 
94  24 
90  4  7 
94  22 
94  09 

280 
400 
261 

MID 

5P 
HID 

t 

C  HJ 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
JAMES  L.  CRISTEE 

GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENMOOD 
GRAVELLY 

2670 
2760 
2794 
2842 
2922 

HEMPSTEAD 

WHITE 

SEARCY 

PIKE 

YELL 

3S  59 
34  19 
34  53 

93  48 

91  26 

92  43 

93  33 
93  42 

INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 
C.  EL  I  JORDAN 
WILLI  AM  F.  SEVIER 
WILLIE  PENDERGRASS 

CREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 

CREFNWOOO 

2946 
2962 
2976 
3074 

BENT  ON 
CARROLL 

FAULKNER 
SEBASTIAN 

' 

XL  \t 

35  14 
35  13 
33  64 

94  28 

93  22 

92  23 

94  15 

93  Ob 

H 

Glenn  s.  justice 

RALPH  La  BANTA 
MARVIN  C.  CANTRELL 

ROY  S.  ROBBS 

HARDY 
HARRISON 

WEBER  SPRINGS   3  NE 
MEBER  SPRINGS  3  SW 

3132 
3164 
3228 
3230 

SHARP 
BOONE 
CLEBURNE 
CLEBURNE 

7 

33  14 
36  19 
36  14 
35  32 
35  28 

91  46 

91  29 
93  07 

92  01 
92  03 

177 
525 

6P 

7A 
7A 

< 

A.    JAMES  LlNDER 
THERESA  DONALDSON 
BE A  GRAY  8EENE 
LESTER  B.  LOGAN 
WAYNE  STARK 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 

3235 
3242 
3251 
3428 
3438 

POPE 

PHILLIPS 
BAXTER 
HEMPSTEAD 
MONTGOMERY 

3 

35  28 
34  32 

36  22 

33  43 

34  22 

92  SB 
90  35 

92  16 

93  33 
93  41 

555 
200 

375 

6P 
BA 

7A 

7A 
7A 
7A 
7A 

7A 

< 

CHARLEY  M.  FRIDDELL 
LUCY  A.  BENTZ I  EN 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
AVAOELLE  WHISENHUNT 

HORAT 10 

HOT  SPRINGS   1  NNE 
HUNTSV 1 LLE 
HUT  TIG  DAM 
INDEX 

3442 
3466 
3540 
3556 
3586 

SEVIER 
GARLAND 
MADISON 
UNION 

LITTLE  RIVER 

1 

33  56 

34  31 
36  05 
33  02 
33  35 

94  22 
93  03 

93  44 
92  05 

94  03 

337 
710 
1453 

300 

SP 

SP 
BA 

Elizabeth  w.  friday 
u  s  natl  park  service 

MAY   PEARL  MARkLEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

W.  E •  MCDOWELL 

JESSIEVILLE 
JONESBORO 
REISER 
KEO 

3600 
3704 
3736 
3B21 
3862 

NEWTON 
GARLAND 
CRAIGHEAD 

LONOKE 

2 

2 
1 

36  01 

34  42 

35  50 
35  41 
34  36 

93  11 
93  04 
90  42 
90  05 
92  00 

857 
730 
34  5 
232 
230 

6P 
5P 

7P 

7A 
7A 

V, 

LURA  B.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
R.  A.  WALLER 

%  INGSLAND  3  SSE 
LAKE  CITY 
LAKE  mauhclLE 
LAMAR  2  SW 

3998 
40 1C 
4019 

CRAIGHEAD 
PULASK I 
JOHNSON 
PIKE 

3 
5 

1 

i 

33  50 
35  49 

34  51 

34  19 

92  16 
90  26 

92  28 

93  51 

214 
230 
305 

796 

7A 
8  A, 

7A 

f 

TRFSSA    ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARC  STATION 
LFOLA  / 
'LITTLE  ROCK  W8  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  FIlT  PLANT 

4U< 
4134 
4241 

BOONE 
CRAWFORD 
GRANT 
PULASK 1 
PULASKI 

1 

36  24 
35  42 
34  10 

34  44 

92  54 
94  19 
92  35 
92  14 
92  19 

710 
1000 

25: 

512 

ss 

MID 

TA 
71 

MIC 

CLAY  A.  CLARY 

IOA  G.  RAMEY 

J.  R.  RHODES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 
MAO (SON 
MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA   S  N 
MALVERN 

4386 
4528 

4  54  8 

4550 
456J 

NEWTON 

ST  FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 

HOT  SPRING 

! 
3 

35  46 

35  00 
33  19 
33  20 

36  23 

93  05 
90  43 

93  13 
92  49 

2007 

31! 
360 
311 

6P 
SP 

8A 

71 
5P 

LOLA   1 .  DOLLAR 

JAMES  C.  MODGFS 

EARL  E.  GRAHAM 

SW  GAS  AND  ELFCTftlf  CO 

RADIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I ANNA  2  S 
MARlfp  TREE 
MARSHALL 
MARVEL L 

6572 
6638 
4654 

4671 

FULTON 
LEE 

POINSETT 
SEARCY 
PH ILL  I  PS 

7 

2 
5 

36  29 

34  44 

35  32 
35  54 
34  33 

91  32 
90  46 
90  2  5 

92  38 
90  55 

690 
234 

1050 
195 

S! 
'  S5 

61 
7A 
7A 
6A 

C  H 

JOHN  H.  MCKEE 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
ORADA  L.  SHEAftON 
MINNIE  HORTON 
ERNEST  Mi  PUCKETT 

I  DRAINAGE  CODE:     1.     ARKANSAS    2.     MISSISSIPPI    3.     OUACHITA    4.     RED    S.     SAINT  FRANCIS    6.     SALMI  7. 


ARKANSAS 
9SPTUBXR  1930 


STATION 

!     INDEX  NO.  | 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE  | 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

g 

PHECIP 

EVAP 

SPECIAL 

MAUMEE 

SEAftCY 

36  03 

92  39 

749 

HELEN  E.  ADAMS 

MELBOURNE 

4T4I 

36  04 

91  34 

I  VAN  L«  SHRADER 

4761 

3*  35 

94  13 

120 

if 

It 

C 

H 

RICHARD  W.   ST.  JOHN 

MONT ICELLO  3  S 

91  46 

265 

9* 

it 

C 

MONTROSE 

33  19 

c 

ARK  POWER  AND  L 1GHT  CO 

MOROBAY  LOCK  AND  OAM  8 

4934 

CALHOUN 

33  19 

92  2  7 

83 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORR 1 L I  ON 

4938 

MOUNT  IDA 

*  V  AH 

34   3  3 

93  36 

66. 

31 

Ti 

r 

H 

MOUNT  MAGAZINE 

50K 

35  10 

93  41 

6F 

ARKANSAS    FORESTRY  COMM 

36  20 

92  2  3 

800 

6F 

radio  station  kilo 

MOUNTAIN  HOMF  C  OF  FNG 

BAXTER 

601 

6l 

HA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW   1  t 

35  52 

MULBERRY  6  NNE 

5071 

35  34 

94  01 

601 

HENRY  G.  ARvlN 

NARROWS  OAM 

34  09 

93  43 

423 

8A 

it 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE    PEACH  SURSTA 

5112 

34  00 

93  56 

550 

■A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

HOWARD 

33  37 

373 

C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

5161 

EDNA  J.  WESTFALL 

NEWHOPE   3  E 

5174 

34  )4 

93  50 

B5( 

It 

NEWPORT 

35  36 

223 

TA 

LUTHER  0*   SUNMERSi  JR 

34  57 

93  10 

460 

ti 

BA 

6A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ODFFLR3 

BAXTER 

36  1 6 

42; 

C 

U  S  Ck^PS  OF  ENGINEERS 

535' 

35  48 

94  24 

7A 

MRS.  REN20  HURST 

5356 

34  36 

93  46 

ao< 

t» 

JOAN  S*  GRESHAM 

',■ 

THOMAS   f.  MCKINION 

OWFNSVILLE 

SAL INE 

MRS.    GUY   E.  COOK 

35  29 

93  50 

391 

it 

'.A 

H 

BURNS  WAKEFIELD 

35  38 

93  27 

1900 

7A 

P Aft AGOULO  RADIO  KORS 

61 

PARKIN   2  W 

CROSS 

COR1NE  D.  GARDNER 

539] 

14  48 

93  57 

661 

PARTHENON 

5602 

NEWTON 

35  37 

93  15 

925 

c 

PF RRYV ILLE 

SI 

TA 

PINE  BLUFF 

JEFFERSON 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

JEFFERSON 

U  S  FED  A V 1  AT  1  ON  AGENCY 

PINE  RIOGE 

S76£ 

MONTGOMERY 

34  35 

93  54 

84< 

7i 

POCAHONTAS  1 

582( 

36  16 

90  59 

33< 

TA 

PORTLAND 

6F 

PRESCOT  T 

.      .    HA  Y 

PRESCOTT  SCS 

NEVADA 

316 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

597( 

36  16 

92  31 

800 

c 

6001 

35  18 

93  53 

46: 

!A 

HAVANA    1  NE 

c 

34  26 

92  54 

315 

c 

BENTON 

36  20 

94  07 

1387 

SS 

HOWARD  FOWLER 

RUSSELLV ILLF 

6351 

36  18 

93  08 

360 

si 

SP 

63T( 

ARKANSAS 

34  23 

91  OB 

200 

BA 

Si 

SAINT   FRANC  I S 

SEARCY 

33  15 

245 

7A 

ADAM  C.  MELTON 

Sheridan  tower 

656( 

gr'nt 

34  2  7 

92  21 

290 

6P 

6586 

33  39 

533 

7A 

1  150 

7A 

33  55 

260 

7A 

STAMPS 

LAFAYETTE 

93  30 

270 

FA 

HUBERT  BAKER 

STAR  CITY  2  S 

682C 

33  54 

91  51 

392 

>* 

6*56 

34  53 

93  19 

662 

TA 

689( 

34  42 

93  31 

630 

TA 

6P 

STUTTGART  9  ESE 

ARKAN5AS 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

692( 

35  18 

i\  i? 

t! 

703( 

33  06 

24^ 

TA 

33  27 

HID 

«K 

c 

HJ 

7263 

35  40 

ti  of 

6P 

6P 

WALORON 

7488 

SCOTT 

34  54 

475 

SP 

SP 

WILLIAM  D.  8IVENS 

WALNUT  GROVE   2  NNE 

7524 

INDEPENDENCE 

35  51 

91  21 

2  50 

A.  H.  FAST 

7530 

36  08 

MID 

MIC 

WARREN 

7582 

BRADLEY 

33  36 

92  04 

206 

4P 

WARREN  COTTON  OIL  CO 

WEST  FORK 

7694 

WASH INGTON 

35  55 

94  11 

1340 

EFFIF   D.  LITTLE 

WHEEL ING 

7744 

FULTON 

36  19 

91  52 

680 

c 

THOMAS  W.  CONE 

7772 

36  41 

93  57 

2265 

98 

12* 

WHITECLIFFS 

T812 

SEVIER 

33  46 

94  04 

290 

TA 

MRS.  L •  M.  SNEAD 

WING 

T930 

YELL 

34  57 

93  28 

350 

c 

MILES  B.  TURNER 

WYNNE 

6052 

CROSS 

35  14 

90  47 

260 

SS 

RAOIO  STATION  KWYB 

YELLV I LLE 

8084 

MARION 

3*  13 

92  4| 

760 

TA 

JESS  B.  JOHNSON 

CLOSED  STATIONS 

WASHITA 

7992 

MONTGOMERY 

) 

34  39 

•»  12 

(10 

7A 

NORA  LCE  NAYURRY 

NEW  STATIONS 

STORY 

IBM 

MONTGOMERY 

3 

34  42 

M  11 

6S0 

7A 

MORA  L.  MAYBERRY 

REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,   Arkansas,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result   in  aooarent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station   Index   the  letters  C,   H,   and  J  in   the  "Special"   column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C      Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.  Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J       "Supplemental  Data"  Table. 


Other  Reference  Notes 


No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

♦       Amount   included   in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

tt     "Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R       Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts  to  be  published   later  in 

Hourly  precipitation  Data.) 
SS       This  entry  in  time  of  observation  column   in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
V       Includes  total   for  previous  month. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington   25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 


OCTOBER  1959 
Volume  LXIV     No.  10 


ASHEVILLK:  1959 


ARKANSAS  -  OCTOBER  19  59 
WEATHER  SUMMARY 

Heavy  rains  over  northeastern  Oklahoma  and  southern  Kansas  during  thl 
latter   part  of   September  and  the  first  part  of  October  1959  causel- 
flood  stages  on  the  main  stem  of  the  Arkansas  River.     This  floodin 
moved  into  Arkansas  near  the  end  of  the  first  week  of  October.  Cres 
stages  were  the  highest  on  this  stream  since  the  floods  of  June  1957| 
Much  damage  occurred. 


Walter  C.  Hickmon 
State  Clima tologist 
U.   S.   Weather  Bureau 
Little  Rock,  Arkansas 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:     92°  on  the  4th  at  Cummins  Farm 
Lowest  Temperature:     26°  on  the  29+  at  3  Stations 
Greatest  Total  Precipitation:     8.33  inches  at  Cove 
Least  Total  Precipitation:     0.83  inch  at  Monticello  3  S 
Greatest  one-day  Precipitation:     4.50  inches  on  the  3d  at  White  Rod 
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o 

2.53 

1.42 

13 

•  0 

0 

1 

1 

DE  QUEEN 

77.3 

51  .6 

64.5 

90 

10+ 

35 

19 

106 

2 

0 

0 

0 

4.17 

1.48 

4 

0 

DIERKS 

76.  3 

48.3 

62.3 

90 

2 

31 

27  + 

143 

1 

0 

3 

0 

5.04 

2.41 

14 

ft 

jj 

HOPE   3  NE 

AM 

76.0 

50.9 

63.5 

_ 

1.6 

89 

3 

35 

19 

119 

0 

o 

0 

0 

3.31 

.18 

1.18 

14 

n 

7 

MOUNT  IDA 

74.6 

48.4 

61.5 

0.6 

8  7 

2 

30 

29+ 

161 

0 

0 

3 

0 

3.07 

.51 

.79 

5 

n 

NARROWS  DAM 

AM 

77.5 

it 

1 

0 

0 

3.01 

ft 

0 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

AM 

63*0 

fln 

97 

1  79 

0 

0 

0 

0 

l'^ft 

it 

0 

0 

^ 

OK  A  Y 

78.6 

514 

6  5.0 

j  . 

Q 

2 

14 

19 

9  1 

1 

0 

0 

0 

3  13 

.19 

.0 

0 

7 

2 

l 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

R// 

76.4 

54.5 

6  5.5 

1  «  ? 

90 

2 

40 

28  + 

81 

1 

0 

0 

0 

3*18 

• 

.20 

1*11 

1  3 

•  0 

0 

4 

3 

2 

D IV  I S I  ON 

63  7 

0  8 

3.51 

4 

•  0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

76.  1 

52.9 

64.5 

89 

3 

37 

19 

96 

o 

o 

o 

o 

2.73 

.71 

1.20 

5 

0 

CAMDEN  1 

76.0 

52.3 

65.2 

0.2 

91 

2 

35 

19 

89 

2 

o 

0 

0 

3.25 

.29 

1.70 

14 

n 

0 

I 
f 

EL   DORADO  FAA  AIRPORT 

76.3 

54.0 

65.2 

1.4 

90 

4  + 

36 

19 

96 

2 

0 

0 

0 

3.37 

.50 

2.00 

13 

"ft 
.0 

0 

2 

1 

FORDYCE   6  W 

MAGNOL I A   3  N 

77.1 

'  ' 

~*  ' 

90 

4 

1 

0 

0 

0 

4.38 

1.76 

2  •  80 

14 

•  0 

0 

2 

2 

PRESCOTT 

77*«!m 

X  "  OM 

n  7 

90 

2 

78 

81 

81 

1 

0 

0 

0 

3.  82 

.54 

1.53 

14 

.0 

0 

3 

3 

2 

WARREN 

* 

54. OM 

65.8 

0.5 

9 1 

2 

36 

1  9 

94 

3 

0 

0 

0 

3.81 

1.75 

5 

•  0 

0 

4 

3 

2 

D I V  I S I  ON 

65.3 

0.6 

3.56 

.60 

•  0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

78.  1 

54.1 

66.  1 

0.4 

91 

4  + 

36 

19 

83 

3 

0 

0 

0 

2.11 

.55 

.87 

14 

.0 

0 

4 

2 

0 

CUMMINS  FARM 

76.6 

53.3 

65.0 

92 

4 

37 

29+ 

102 

1 

0 

0 

0 

1.53 

1.25 

5 

.0 

0 

2 

1 

1 

DUMAS   1  ESE 

76.4 

52.3 

65.4 

0.0 

91 

3 

36 

19 

96 

5 

0 

0 

0 

2.31 

.27 

1.93 

14 

•  0 

0 

2 

1 

1 

MONT ICELLO  3  S 

77.3 

52.  3M 

64. 8M 

90 

4  + 

32 

19 

106 

3 

0 

1 

0 

.63 

.73 

5 

0 

2 

1 

0 

PINE  BLUFF 

76.8 

55.1 

66.0 

0.6 

91 

2 

4  0 

19 

80 

2 

0 

0 

0 

3.47 

.32 

1.42 

14 

:l 

0 

4 

3 

1 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

75.1 

51.9 

63.5 

90 

3+ 

38 

19 

126 

2 

0 

0 

0 

3.23 

1.41 

13 

.0 

0 

4 

2 

2 

PORTLAND 

77.  7 

54.2 

66.0 

0.7 

90 

4  + 

39 

19 

90 

2 

0 

0 

0 

2.63 

.07 

1.63 

14 

•  0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

65.3 

0.1 

2.30 

.41 

.0 

0  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE   INCLUDED  IN  DIVISION  MEANS . 


See  reference  Dotes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

g 

e2 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

ABBOTT 

66 

3  07 

1.50 

.03 

3*93 

.16 

.40 

•  18 

ALUM  FORK 

2.** 

.20 

•  56 

ALY 

3.91 

1.27 

•  03 

T 

.63 

•  90 

AM  I T  Y    3  N  E 

S«47 

T 

.66 

.91 

T 

_    ,  - 

3,77 

.27 

•  69 

APLIN  1  w 

.08 

•  18 

.11 

.59  1 

.06 

ARK ADELPHI A 

2*73 

.10 

•  20 

.20 

ARKANSAS  CITY 

1.62 

.60 

ASHCOMN 

2.53 

.19 

.30 

.08 

•  04 

1.10 

•  26 

AUGUST  A 

2*69 

T 

•  79 

.26 

BALD  KNOB 

3.10 

T 

.43 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

U7* 

•  92 

.09 

BATESVILLE  L   AND  0  NO  1 

2  .97 

T 

.12 

.77 

.05 

BEATV  LAKE 

4.3$ 

£•15 

BEECH  GROVE 

•  76 

BEEDEV ILLE 

BENTON 

2.33 

* 

.55 

BENTONV I LLE 

7.52 

1.73 

2.48 

.51 

1.12 

.04 

flFRR YV  ILL  F 

5  93 

.82 

•  05 

2.42 

.34 

.57 

•  03 

BIG  FORK 

4*61 

•  49 

•  04 

.25 

.72 

1.28 

BIG  LAKE  OUTLET 

3.94 

.02 

BLACK  ROCK 

4.29 

•  20 

1.66 

.18 

.17 

.81 

T 

BLUFF  CITY  3  SW 

3  03 

.35 

.70 

•  05 

.18 

BOONEV ILLE 

5*53 

.79 

.10 

2.27 

1.11 

.13 

BOUGH TON 

3.81 

.03 

1.27 

.05 

BRADFORD 

3.43 

.07 

2.00 

.20 

B  R 1 NK  LEY 

1  41 
* 

.70 

BUFFALO  TOWER 

.56 

2.52 

1.46 

•  24 

BUROEITE 

1.86 

•  63 

.05 

CA60T  »  S» 

3.01 

T 

1.  19 

CAL  ICO  ROCK 

5.64 

2.88 

.16 

.86 

.04 

3,25 

.08 

1.05 

.06 

CARL  ISLE   1  SW 

CLARENDON 

3.34 

.24 

.80 

CLARK  SV I LLE 

4.72 

.12 

1.94 

.98 

•  62 

.02 

CLINTON 

2.73 

.80 

.41 

1.15 

.03 

•  05 

.63 

CORN ING 

3*  10 

•31 

1.60 

.26 

cove 

8.33 

•  44 

3.28 

1,92 

CROSSETT  7  S 

2.11 

•  52 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

1.70 

T 

•  60 

T 

CUMMINS  FARM 

1.53 

1.25 

4*37 

.42 

.60 

DAMASCUS 

1.70 

.10 

T 

•  97 

•  05 

DANVILLE 

4.48 

■  20 

•  18 

1.  12 

1  .61 

•  08 

DAROANELLE 

6.37 

•  26 

T 

.44 

1.09 

3*02 

.08 

DE  QUEEN 

4*17 

1.46 

.99 

.30 

2,84 

1.32 

OES  ARC 

2.26 

T 

T 

•  93 

•  43 

DEVILS  KNOB 

5.68 

•  52 

1.45 

1.20 

1.22 

•  49 

DIERKS 

3.04 

T 

T 

.84 

1.16 

T 

DUMAS  1  ESE 

2,31 

.03 

.35 

.02 

.02 

.41 

.57 

EUREKA  SPRINGS 

6.07 

.99 

.06 

2.41 

.58 

.42 

.03 

EVENING  SHADE    1  NE 

3.18 

.10 

.72 

.10 

AYETTEVILLE 

6. 12 

.80 

3.46 

.83 

.42 

.06 

FAYETTEV I LLE   FAA  AP 

40 

3  15 

1.32 

1  22 

.11 

FAYETTEVILLE  EKP  STA 

T 

.05 

2.57 

.75 

.45 

.17 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

6.61 

T 

1*60 

.85 

1.53 

.19 

T 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  R// 

4.  88 

T 

.60 

1.65 

.67 

.03 

.47 

1.05 

,05 

3  00 

.43 

1.09 

•  14 

FULTON  «-ANT 

2  95 

.58 

■  16 

T 

GEORGETOWN 

2.67 

■  63 

.38 

GILBERT 

4.98 

.15 

1.59 

1.36 

.95 

.09 

GLENWOOO 

4.28 

.20 

.07 

.49 

■  20 

GRAVELL  Y 

1.05 

•  02 

1.87 

.67 

.25 

GRAVE T TE 

5*23 

.92 

1.66 

1.19 

.23 

.02 

GREEN  FOREST  4  ESE 

7.58 

3.50 

.86 

.59 

GREENBRIER 

3.55 

.95 

GREENWOOD 

4.74 

.75 

1.95 

.56 

.93 

GURDON  3  E 

3  28 

.28 

.43 

T 

2.11 

HARRISON 

5.19 

.85 

.83 

1.50 

.41 

HEBER  SPRINGS   3  NE 

1  .81 

T 

.74 

.11 

•  15 

.12 

1.39 

2.26 

T 

•  53 

1*38 

1.18 

1.40 

.15 

HOPE   3  NE 

3.31 

.42 

.63 

.03 

HOPPER 

3.98 

.23 

T 

.  1 1 

.80 

HORAT 10 

3.99 

.03 

1.44 

.96 

.01 

1  20 

38 

HUTTJG  DAM 

2  *  82 

.04 

.82 

INDEX 

2*74 

•  60 

JASPER 

6.60 

.50 

.97 

2.24 

1.60 

.04 

JESS  I EV I LLE 

2.27 

.03 

T 

1.00 

.05 

Q 

.01 

1,22 

•  73 

KE I SER 

3*0 

1.23 

KEO 

2.68 

.07 

1.02 

LAKE  CITY 

2.89 

•  30 

.80 

1.00 

.10 

3.  91 

L  C  AD  HILL 

•  46 

.48 

1.55 

.72 

.40 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

LEOLA 

2.10 

.64 

LITTLE  ROCK  WB  A I RPORT  R// 

2*0  7 

.40 

.43 

LITTLE  ROCK  F I LT  PLANT 

2.35 

LURT  ON 

8.23 

.65 

1.60 

2.33 

2.40 

•26 

MADISON 

2.78 

•  06 

1  .06 

MAGNOLIA  3  N 

4.36 

1.05 

.25 

MALVERN 

.03 

.84 

1.10 

.05 

1.70 

.15 

MARIANNA  2  S 

2*8' 

•  89 

T 

MARKED  TREE 

2.5C 

T 

1.40 

MARSHALL 

5.41 

2.4C 

•  42 

1*45 

.05 

MARVELL 

5.2^ 

1.60 

.69 

MELBOURNE 

3.8* 

.52 

1.16 

MENA 

6.31 

•  23 

.05 

.3* 

2.77 

1.09 

T 

NONT I CELLO  3  S 

.a: 

.73 

M0R06AY  LOCK  AND  DAM  6 

4.5E 

1.23 

.27 

MORRlLTON 

2.K 

.  12 

.23 

.47 

T 

Day  oi  month 


13      14  15 


19  j  20     21     22     23  24 


25    26    27    28  29 


2.06 
.95 
1.20 


1.21 
1.30 


1.43 
.13  1.09 
.56  .2) 
.76 


X. 

3.25 


1.02 
1.52 
.79 
.06 
2*41 

1.93 


2.00 
.43 
.40 


1.18 
2.52 
1.02 


.89 

1.31 


1.10 

l.oe 


1.00 
.73 
'  2.70 


Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  ot  month 


MOUNT    I  OA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME   1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW   1  E 

MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  OAM 

NASHVILLE  PEACH  SU8STA 
NATHAN   4  WNW 
NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 
NlMROD  OAM 
ODFLL   3  N 
OOEN  2  W 
OKAY 

OSCEOLA 
OWENSV I LLE 
OZARK 
OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 

PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 

RATCL IFF 
ROGERS 

RUSSELLV  I  LLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 

SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 
SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN  A  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STORY 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 
WALDRON 

WALNUT  GROVE  2  NNE 
WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
WARREN 

WHITE  ROCK 
WHITECLIFFS 
WYNNE 
YELL  V  I LLE 


3.07 
5.41 
A. 50 
5.09 


3,14 
A. 89 
A. 89 


2.69 
5.35 
1.43 
3.A7 


2.84 
3.05 
3.21 


.03 
2.44 
1.19 
1.27 


.44  1.04 
.60  1.09 
.16  1.13 


.20  1.05 
1.31  1.73 
1.79  .54 


2.50  1.11 
.03 

.13 

1.26 
.61  1.59 
1.70 
.11  1.51 
1.01  .58 


.15 


.30 


.06 
.05 
1.18 


1.20 
1.08 
.52 


1.38 
1.42 


1.20 
1.27 
1.64 


.73 
.52 
1.04 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 

OCTOBER  1959 


Day  Oi  Month 


UM  FORK 
KADELPHIA 
HDOWN 
LD  KNOB 

.tesville  livestock 
jesville  l  and  d  no  1 
:nton 

:ntonville 

.akely  mountain  oam 

.ytheville 

)oneville 

MNXLEY 
M4DEN  1 

.arksville 

3NWAY 
3RNIN6 
30SSETT   7  S 
JMMINS  FARM 
ARDANELLE 
E  QUEEN 
ES  ARC 
EVILS  KNOB 
IERKS 

UMAS  1  ESE 

L  DORADO  FAA  AIRPORT 
UREKA  SPRINGS 
AYETTEV ILLE 
AYETTEV I LLE   FAA  AP 
AYETTEV ILLE  EXP  STA 
LIPPIN  FAA  AIRPORT 
ORDYCE   6  U 

:OHT  SMITH  WB  AIRPORT 

:ORT   SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

iRAVETTE 

HARRISON 

HELENA 

HOPE   3  NE 


MAX 
M  I N 


MAX 
M  I N 


MAX 
M  I N 


84  82  89 

62  67  71 

83  86  89 

65  66  69 

80  87  86 

60  63  69 

78  78  88 

51  56  64 

80  88  87 

54  67 

82 


61     64  68 


80  87 
55  62 


74  81  79 
62     66  66 


84  89  89 
58     62  66 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


87  91 
61  65 


76  87  86 
61     65  66 


80  87  87 
61     64  70 


89 
62 


85  89  85 

59  66  67 

75  86  82 

61  65  67 


82  90  83 
66     69  72 


88  83 
56  58 


66  72  72 
55     61  60 


80  90  84 
63     67  69 


88  90 
59  63 


64     68  70 


81  80  77 
63     68  60 


88  77  76 
70     65  58 


85  73  78 
69     64  58 


85  77  78 
68     69  55 


65     66  53 


87  80 
69  55 


70 

56  50 

87  85  74 

67  68  59 

88  84  79 

68  70  60 

81  72  76 

67  59  56 

87  79  80 

69  69  59 

89  76  80 

69  68  57 

82  71  78 

68  63  50 

86  82 

70  66 

87  79  79 
68  70  60 

91  85  80 

70  72 

92  83 

67  69 

84  71 

68  66 

85  75 
68  64 


73  82 
58  63 


MAX 
MIN 


MAX 
M  IN 


89  88  75 
68     68  59 


73  73  71 
63      57  53 


78  79  75 
55      56  46 


81      84  74 


78  82  72 
53     54  45 


79  78 
49  50 


81     82  70 


71      64  70 


77  80  80 
50     51  43 


57     62  46 


82  76  72 
49     56  38 


84  85  75 
55     58  48 


55     55  52 


78  81  69 
50     56  40 


80  81  76 
54     55  41 


81  81  69 
56     58  42 


85  87  83 
49     56  57 


81  88  85 
61     61  54 


84     82  74 

52     55  43 


78  82  85 
55     59  46 


55     57  39 


81  80  73 
49     51  39 


86     90  78 

59     60  53 


72  80  78 
54     63  61 


73  85 
56  59 


72  83  79 
58     64  64 


78  86  81 
57     57  65 


75  80  70 
52     62  60 


82  84  78 
56     52  51 


86  89  90 
60     65  70 


82  85  89 
63     65  67 


90  76  79 
72     62  58 


75  69  70 
64     57  53 


77  67  74 
66     55  51 


75  70  69 
63     55  50 


76  69 
68  60 


77  71 
66  60 


79 
55 


55     46  55 


70     74  64 


66     69  58 


83  86  75 

58  55  55 

78  74  70 

48  54  34 

74  67  69 

48  51  38 

75  69  69 
46  41  35 

74  72  68 

49  53  34 


80  72  71 
52     49  43 


79  78  71 
52     51  38 


77  65  72 
47     52  32 


79  76  69 
45      51  33 


83  87  82 
60     65  59 


77  80  83 
54     53  48 


11     12     13     14  I  15    16     17     18     19  20 


88  81  78 
56     64  54 

87     89  83 


84  76  66 
50     58  54 


79  84  72 
45     48  45 


85  80  61 
46     56  47 


86  79  76 
55     62  53 


71  86  73 
48     64  52 


87     80  63 


76  73 
58  59 


55     61  53 


89  83  83 
53     62  54 


85  83  70 
53  60  53 

86  76  68 
58  52  49 

89  84  86 

57  61  58 

88  86  79 

57  64  56 

86  80  68 

56  61  57 


88  73 
56  49 


50     49  46 


89  78  77 

53  58  55 

90  83  83 

56  63  54 

89  79  85 

57  63  56 

78  74  61 

50  43  47 

78  71  61 

54  48  51 

80  68  62 

58  50  52 

78  76  64 

48  45  48 

81  69  55 
46  47  49 


87  74  70 
54      60  55 


48     55  51 


83  76  60 
44     48  48 


79  69  59 
46     43  49 


81  78  63 
46     44  46 


60      63  55 


50     5  7  56 


73  69 
58  50 


76  71  72 
64     54  42 


61  66 
52  47 


67  55  67 
46     40  35 


58  66  70 
50     44  39 


73  68  66 
58     51  40 


57  64  72 
50     38  40 


74  66  68 
57     49  41 


58  63  67 
50     45  40 


70  71 
43  40 


66  71 
47  39 


80  70  72 
60     52  42 


63  70  71 
57     42  42 


67  69  71 
55     46  41 


57  64 
52  43 


82  66  70 
56     52  43 


74  66 
54  50 


65  69  70 
56     45  44 


73  60  66 
50     45  40 


62  67  65 
50     40  49 


70  74 
49  39 


77  70 
58  50 


79  68  70 
58     48  44 


64  66  72 
48     40  40 


56  65  73 
46     43  39 


56     46  45 


65  69  72 
54     3  8  41 


57  67  74 
50     46  40 


56  65  74 
49     37  36 


61     51  45 


80  73  69 
57     52  42 


75  73 
45  47 


76  68 
43  47 


41      46  40 


70  76 
39  42 


74  69  67 
42      44  41 


75  58  65 
45      44  28 


72  75  69 
43      45  38 


73  67  63 
43     48  40 


42      44  34 


75  70  66 
40      45  40 


76  77  69 
43      45  44 


76  69  67 
44      45  34 


76  70  68 
41      40  35 


76  67  67 
42     47  34 


75  75  72 
44     50  46 


74  74  67 
44     48  44 


75  71  68 
44      47      3  7 


78  74  74 
44     47  40 


70  75  70 
41      44  40 


77  72  70 
39     44  36 


44      48  43 


75  76  67 
46     50  41 


76  69  67 
47      40  29 


74  61  6  5 
45      46  31 


76  59  70 
43     36  29 


45     44  28 


80  63  67 
42     41  32 


75  65  67 
43     46  32 


75  75  73 
46     51  40 


71  75  75 
44      47  45 


72  74  79 
41     42  42 


70  75  76 
34     34  48 


71  76  78 
33     32  41 


71  75  77 
34     36  47 


31     35  41 


78  79  80 
35     38  49 


33     35  45 


72  76  74 
34     36  45 


74  79  78 
36     43  55 


74  78  75 
37     43  54 


71  74  76 
37     38  45 


73  78  80 
35     39  47 


67  72  77 
34     36  39 


64  67  68 
46     48  53 


73  75  81 
31     35  45 


75  81 
36  40 


72  78  80 
36     42  53 


73     75  74 


69  72  74 
34      36  40 


70      74  77 


68     73  74 

31     34  39 


74  74  78  79  76 
37|     39     43      48     5*  51 


33     36  41 


72     65     68     71     75     781     78     69  62 


44      28      31      37  41 


77  63  68  72  75 
39     44     26     30  31 


75  71 
60  51 


82  74 
54  50 


76  78  76 
50     52  51 


76  75  68 
50     64  51 


77  73  69 
60     60  47 


42     58  53 


70  61 
60  48 


61  80  66 
47      57  49 


72 
63  46 


75 
59  49 


73  67 
60  52 


78  75 
63  50 


77  70 
59  50 


81  70 
57  45 


67  63 
56  40 


48     51  48 


79  69 
62  40 


75  76  67 
63     60  52 


70  61 
58  41 


68  60 
59  42 


69  62 
58  40 


76     76  61 
32      34      39|     50      55     49  46 


69     74     76     77     73     66     72     72  66 


49      57  41 


72     73  71 


73     78  73 

42     43     49     57     63     49|    42     50  42 


68  71  77  79  78  80  68  76 
35     39     39     53     58     48     39  47 


76     79  74 


76.7 
52.2 


61  69  62  73 
39     32     56  57 


69  68  51 
36     49  37 


67  77  80 
38     43  33 


75  63 
48  40 


77  76  66 
36     48  36 


76  65 
46  40 


72  62 
48  42 


76  71 
50  42 


74  71 
52  42 


69 

40 


70  65 
35  56 


62  70  67  73 
31     31     56  56 


64  62  74 
35     55  55 


66  66  64  66 
42     44     58  59 


75  76  65  61 
42     46     38  34 


76  79  68 
39     50  38 


68  61 
56  37 


74.  3 
48.9 


73.3 
49.1 


75.4 
50.2 


72.7 
49.6 


78.  1 
54.  1 


73.7 
50.8 


76.3 
48.3 


69  63  67 
40     55  55 


69  51 
42  32 


70  69 
36  55 


68.  5 
47.2 


63  74  71  64 
28     31     53  48 


62  70  68  64 
28     31     53  52 


70  50 
46  32 


57 
41 


69  60  73. 
30     54  50 


48     61     47     35     43  42 


67  75 
48  40 


62  70  62  64  72.4 
36     39     57     53  50.8 


60  69  63  68  71.5 
31     36     54     57  47.9 


64  73  65  75 
26     29  51 


64  70  69  61  69.5 
29     32     49     49  45.0 


61 
42 


61  61  63 
44     43  55 


75 
41 


65  70  63  76.0 
41     46     58  50.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


ARKANSAS 
OCTOBER  1959 


Day  Ol  Month 


11     12     13     14     15    16     17     18  19 


20     21  22 


29     30  31 


HOT   SPRINGS    1  HUE 


81  89  86 
62     68  72 


72  78  79 
40     44  52 


JONESBORO 

MAX 

80 

89 

90 

90 

83 

65 

6 1 

64 

77 

74. 1 

MIN 

59 

62 

69 

68 

70 

59 

57 

60 

45 

53 

56 

48 

51 

45 

42 

45 

49 

39 

38 

40 

54 

55 

61 

4  9 

44 

49 

42 

37 

39 

55 

58 

51.5 

KEISER 

MAX 

8 1 

87 

8  8 

89 

68 

64 

II 

73*1 

MIN 

56 

65 

66 

68 

61 

59 

55 

56 

39 

54 

52 

48 

54 

46 

39 

42 

42 

37 

35 

44 

50 

53 

62 

46 

41 

46 

41 

33 

38 

54 

49.6 

KEO 

72 

MIN 

59 

6<> 

68 

69 

68 

61 

56 

56 

46 

56 

62 

52 

54 

47 

43 

45 

48 

39 

38 

40 

50 

57 

63 

50 

42 

52 

39 

38 

36 

57 

57 

52^0 

LEAD  HILL 

MAX 

60 

60 

72 

72 

76 

60 

71.3 

M  IN 

57 

55 

50 

48 

46 

54 

40 

53 

42 

40 

42 

46 

48 

44 

40 

38 

43 

32 

28 

40 

40 

46 

50 

49 

45 

50 

42 

26 

35 

50 

50 

44.2 

LITTLE  ROCK  WB 

A  I RPORT 

MAX 

81 

80 

70 

61 

MIN 

61 

67 

71 

70 

65 

6  3 

60 

58 

49 

58 

60 

56 

55 

49 

48 

49 

52 

45 

41 

43 

55 

60 

62 

5  3 

46 

53 

43 

41 

41 

57 

58 

54!  5 

MAGNOLIA    3  N 

78 

78 

78 

7J 

MIN 

63 

68 

69 

71 

66 

55 

55 

51 

52 

57 

60 

55 

64 

52 

47 

43 

45 

44 

33 

40 

52 

62 

58 

5  9 

46 

54 

37 

39 

40 

58 

58 

53^3 

MALVERN 

MAX 

83 

88 

72 

MIN 

60 

65 

67 

67 

68 

59 

54 

53 

45 

54 

61 

52 

57 

47 

42 

43 

47 

49 

36 

37 

4,7 

60 

61 

52 

34 

48 

38 

37 

33 

57 

58 

5U2 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

78 

86 

84 

80 

80 

80 

84 

63 

65 

71 

61 

75 

MIN 

57 

57 

64 

67 

54 

49 

51 

38 

43 

48 

44 

48 

40 

36 

38 

38 

2  9 

31 

31 

39 

52 

61 

49 

42 

41 

44 

31 

29 

54 

57 

45.4 

MAR  I  ANNA   2  S 

MAX 

88 

89 

87 

8  0 

70 

70 

62 

63 

63 

76.  1 

MIN 

56 

62 

68 

68 

67 

58 

57 

58 

49 

49 

59 

56 

53 

40 

39 

42 

45 

39 

34 

38 

52 

53 

60 

44 

38 

47 

36 

38 

38 

53 

55 

50.0 

MARKED  TREE 

MAX 

83 

90 

82 

80 

62 

70 

MIN 

55 

60 

6^ 

66 

67 

59 

56 

61 

50 

54 

58 

48 

51 

53 

44 

41 

46 

40 

51 

52 

56 

48 

42 

45 

41 

38 

37 

50 

51  !'i 

MARSHALL 

72 

75 

72 

?3 

4! 

li 

M  IN 

53 

63 

63 

67 

63 

54 

49 

52 

37 

45 

50 

50 

51 

40 

39 

42 

44 

31 

32 

35 

40 

52 

61 

44 

43 

46 

30 

54 

54 

I'lo 

MENA 

70 

7? 

MIN 

62 

66 

67 

67 

61 

5  8 

51 

56 

4  3 

54 

62 

5  6 

59 

47 

44 

45 

48 

39 

37 

41 

49 

55 

59 

49 

42 

45 

39 

36 

36 

56 

56 

5lll 

MONTICELLO  3  S 

75 

67 

73 

76 

78 

74 

77 

70 

75 

76 

67 

70 

65 

77  3 

MIN 

60 

64 

66 

70 

69 

84 

55 

56 

55 

56 

59 

55 

58 

49 

47 

40 

45 

45 

32 

38 

61 

60 

59 

39 

50 

37 

40 

40 

55 

54 

62!  3 

MORR I L  T  ON 

MAX 

79 

87 

87 

85 

79 

76 

79 

7  8 

73 

85 

68 

69 

76 

71 

66 

70 

75 

79 

77 

73 

69 

73 

79 

70 

62 

70 

72 

74  4 

MIN 

60 

63 

67 

69 

67 

57 

56 

57 

42 

54 

55 

55 

46 

41 

44 

50 

40 

36 

38 

48 

59 

62 

52 

52 

49 

40 

32 

33 

56 

56 

51.2 

MOUNT  IDA 

MAX 

76 

87 

84 

84 

76 

7  g 

79 

80 

85 

81 

7 1 

70 

68 

72 

75 

71 

6  8 

69 

75 

76 

77 

75 

6  8 

77 

78 

71 

63 

69 

71 

74  6 

MIN 

61 

69 

72 

62 

68 

57 

48 

50 

39 

57 

60 

51 

52 

45 

38 

40 

43 

35 

31 

35 

41 

49 

54 

50 

36 

51 

39 

30 

30 

50 

57 

48*4 

MOUNT  MAGAZINE 

73 

74 

73 

69 

64 

70 

70 

68 

61 

72 

73 

65 

59 

65 

67 

58 

65 

63 

65 

6  5 

63 

64 

62 

65 

50 

55 

59 

67 

65  0 

MIN 

55 

58 

59 

55 

55 

48 

53 

54 

39 

51 

49 

5(1 

48 

40 

45 

45 

48 

39 

45 

46 

47 

50 

52 

40 

48 

50 

29 

32 

45 

48 

49 

47^5 

MOUNTAIN  HOME  1 

NNW 

MAX 

75 

85 

7  9 

80 

77 

76 

?7 

76 

67 

81 

70 

76 

69 

7J 

76 

74 

63 

MIN 

55 

60 

64 

66 

66 

53 

48 

54 

37 

48 

41 

45 

48 

40 

40 

45 

49 

32 

34 

39 

46 

56 

59 

48 

44 

40 

4  1 

33 

35 

54 

54 

wis 

MOUNTAIN   HOME  C 

?5 

74 

85 

7J 

70 

70 

MIN 

56 

58 

6* 

65 

67 

53 

48 

50 

36 

41 

47 

48 

46 

40 

39 

41 

46 

29 

32 

34 

3< 

42 

56 

46 

45 

45 

43 

28 

30 

34 

55 

till 

NARROWS  DAM 

87 

78 

MIN 

64 

66 

71 

68 

69 

5  5 

51 

61 

4  4 

52 

58 

57 

59 

50 

41 

43 

46 

35 

34 

38 

4< 

51 

55 

49 

35 

38 

43 

37 

38 

46 

58 

soil 

NASHVILLE  PEACH 

79 

82 

88 

83 

84 

77 

79 

71 

76 

74 

69 

71 

75 

78 

78 

78 

67 

76 

80 

59 

64 

70 

6  1 

74  9 

MIN 

64 

66 

67 

67 

65 

55 

54 

54 

4  3 

50 

60 

56 

58 

49 

45 

46 

51 

4C 

38 

43 

51 

57 

57 

48 

37 

46 

33 

38 

42 

44 

56 

51.0 

NEWPORT 

83 

90 

89 

79 

80 

83 

84 

76 

87 

73 

78 

70 

68 

74 

79 

77 

73 

77 

68 

74 

78 

67 

75  1 

MIN 

56 

60 

67 

68 

69 

55 

54 

56 

43 

56 

56 

4  9 

49 

45 

40 

43 

46 

36 

36 

36 

46 

52 

62 

46 

45 

48 

4! 

37 

34 

5! 

56 

49. t 

N  T MROD  DAM 

79 

76 

88 

83 

73 

79 

79 

73 

75 

70 

69 

72 

6  5 

67 

57 

67 

70 

50 

62 

63 

71.3 

M*N 

59 

61 

65 

67 

63 

56 

53 

53 

42 

46 

59 

51 

54 

44 

4  3 

44 

48 

37 

35 

39 

42 

49 

57 

49 

43 

49 

39 

30 

30 

33 

5< 

48.3 

OKAY 

MAX 

85 

90 

8  8 

87 

75 

79 

83 

6 1 

79 

89 

87 

85 

82 

70 

72 

77 

77 

7C 

73 

78 

8C 

60 

82 

72 

77 

81 

76 

65 

74 

71 

73 

78.6 

MIN 

65 

69 

70 

68 

63 

58 

52 

53 

45 

55 

62 

55 

63 

51 

42 

43 

42 

42 

34 

39 

49 

52 

56 

47 

40 

48 

39 

38 

38 

58 

56 

51.4 

OZARK 

MAX 

76 

89 

79 

78 

71 

76 

77 

80 

70 

85 

78 

77 

69 

7( 

73 

75 

79 

78 

77 

61 

74 

76 

60 

63 

71 

63 

70 

MIN 

61 

68 

66 

67 

62 

57 

52 

57 

43 

53 

55 

54 

53 

44 

44 

42 

49 

38 

37 

40 

46 

54 

58 

49 

39 

49 

41 

36 

38 

56 

59 

50^5 

PARAGOULD  RADIO 

KDRS 

* 

81 

87 

87 

81 

77 

75 

72 

72 

76 

71 

72 

71 

62 

67 

74 

61 

74  0 

MIN 

56 

59 

66 

65 

63 

56 

53 

55 

43 

49 

55 

46 

50 

45 

38 

41 

44 

36 

33 

35 

46 

51 

59 

49 

42 

44 

41 

33 

34 

55 

57 

48.4 

P  AR  I S 

MAX 

78 

89 

85 

84 

71 

7  6 

80 

80 

78 

78 

74 

67 

79 

70 

70 

73 

76 

79 

80 

80 

76 

79 

6" 

69 

MIN 

59 

64 

66 

66 

60 

54 

49 

53 

39 

49 

60 

55 

56 

41 

4  1 

43 

46 

34 

33 

36 

42 

48 

54 

46 

41 

44 

37 

31 

31 

54 

51 

48!  1 

PERRYV I LLE 

MAX 

87 

86 

8  8 

85 

60 

8 1 

81 

76 

80 

82 

70 

76 

79 

78 

75 

77 

76 

66 

64 

76.5 

MIN 

58 

60 

60 

64 

59 

60 

59 

48 

39 

48 

51 

43 

38 

33 

33 

48 

49 

43 

28 

51 

52 

PINE  BLUFF 

86 

91 

90 

76 

83 

75 

72 

67 

72 

77 

7- 

75 

70 

76 

80 

71 

64 

64 

65 

6! 

76. 1 

MIN 

61 

68 

72 

71 

70 

60 

60 

59 

51 

59 

64 

66 

58 

52 

46 

47 

50 

45 

40 

43 

54 

61 

65 

51 

43 

57 

44 

42 

42 

58 

58 

55.1 

PINE  BLUFF  FAA 

AIRPORT 

MAX 

86 

90 

gn 

89 

76 

79 

84 

86 

70 

88 

77 

79 

70 

67 

6  9 

75 

72 

66 

71 

77 

76 

77 

75 

68 

75 

80 

59 

63 

65 

63 

65 

.  75.1 

MIN 

59 

65 

65 

68 

61 

58 

58 

57 

49 

57 

58 

53 

53 

49 

44 

45 

48 

42 

38 

40 

52 

58 

59 

47 

43 

53 

41 

39 

39 

56 

55 

51.9 

POCAHONTAS  1 

MAX 

88 

86 

88 

86 

86 

79 

79 

65 

69 

73 

69 

69 

71 

70 

61 

66 

65 

Sr 

MIN 

59 

65 

65 

63 

53 

55 

40 

47 

52 

49 

44 

3* 

44 

41 

41 

48 

57 

42 

40 

36 

56 

PORTLAND 

MAX 

88 

88 

90 

90 

81 

84 

80 

82 

86 

86 

89 

80 

83 

78 

77 

73 

74 

76 

60 

7- 

75 

74 

69 

71 

75 

7" 

67 

63 

66 

63 

77.1 

MIN 

62 

63 

68 

69 

73 

64 

62 

62 

58 

57 

59 

58 

60 

53 

45 

45 

43 

48 

39 

40 

50 

59 

63 

50 

42 

47 

44 

44 

44 

50 

58 

54.2 

PRESCOTT 

MAX 

87 

90 

88 

88 

75 

78 

82 

84 

78 

84 

83 

70 

75 

70 

79 

80 

80 

80 

7* 

MIN 

66 

69 

69 

72 

68 

59 

55 

54 

4  6 

55 

64 

5* 

62 

50 

42 

46 

50 

46 

40 

43 

51 

58 

59 

50 

4! 

55 

4C 

38 

40 

58 

5! 

sflS 

ROGERS 

MAX 

72 

80 

70 

75 

70 

77 

77 

70 

70 

77 

76 

60 

53 

65 

73 

77 

67 

70 

71 

75 

77 

78 

70 

63 

71 

69 

66 

65 

72 

71 

6! 

70.7 

MIN 

53 

62 

62 

65 

56 

54 

48 

55 

37 

51 

46 

49 

50 

39 

42 

42 

46 

32 

35 

39 

45 

51 

50 

4  3 

38 

56 

41 

31 

37 

52 

54 

47.4 

RUSSELLV ILLE 

MAX 

76 

88 

83 

85 

71 

79 

81 

81 

72 

86 

81 

67 

64 

72 

73 

78 

72 

70 

73 

75 

79 

78 

77 

70 

75 

79 

69 

62 

70 

67 

7! 

75.1 

MIN 

60 

60 

67 

68 

64 

56 

51 

55 

41 

51 

60 

56 

56 

44 

42 

43 

46 

36 

35 

37 

44 

55 

58 

50 

44 

45 

3C 

32 

33 

56 

51 

49.7 

SAINT  CHARLES 

MAX 

80 

85 

89 

90 

87 

85 

82 

84 

85 

73 

88 

77 

79 

74 

67 

68 

75 

62 

68 

73 

78 

75 

74 

78 

66 

72 

7! 

60 

63 

65 

63 

75.5 

MIN 

58 

61 

62 

69 

72 

62 

58 

62 

53 

54 

63 

53 

57 

50 

43 

42 

44 

42 

37 

41 

4« 

54 

5* 

4e 

42 

48 

4C 

39 

39 

47 

4< 

51.3 

SEARCY 

MAX 

82 

90 

87 

87 

82 

79 

82 

84 

77 

87 

82 

66 

63 

67 

70 

75 

70 

6" 

71 

76 

71 

76 

74 

69 

71 

78 

71 

61 

68 

64 

72 

75. C 

MIN 

58 

62 

70 

69 

69 

55 

54 

56 

45 

53 

59 

54 

52 

47 

42 

45 

47 

41 

37 

38 

52 

55 

64 

49 

40 

39 

42 

40 

35 

56 

5- 

51.  C 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

78 

90 

89 

87 

82 

82 

83 

76 

88 

85 

82 

68 

69 

68 

69 

71 

70 

72 

71 

7S 

78 

70 

72 

77 

77 

61 

65 

67 

69 

73 

75. « 

MIN 

60 

72 

71 

69 

6  8 

65 

56 

54 

48 

60 

67 

55 

61 

50 

41 

39 

50 

3E 

40 

48 

4; 

57 

61 

52 

47 

48 

41 

37 

38 

51 

6; 

53.4 

Bee  reference  note*  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
OCTOBER  1959 


Day  01  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

11  1  12 

13 

14 

15 

16  | 

17 

18 

19 

20  | 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

SI  LOAM  SPRINGS 

MAX 
M  IN 

75 
54 

83 
62 

70 
62 

72 
64 

69 
56 

73 
51 

77 
48 

65 
50 

71 
35 

8 1 
50 

45 

50 

51 

41 

40 

79 
44 

47 

30 

34 

39 

45 

45 

58 

61 
44 

73 
37 

51 

55 
40 

63 
31 

70 
33 

69 
53 

60 
52 

70. 
46. 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

82 
60 

88 
60 

87 

70 

86 
70 

81 
70 

77 
63 

80 
61 

83 
64 

78 
51 

86 
59 

82 

53 

55 

72 
55 

65 
50 

68 
66 

43 

51 

67 
44 

40 

44 

55 

59 

63 

50 

41 

77 
S3 

71 
41 

61 
41 

64 
42 

63 
57 

66 

57 

74. 
51. 

STUTTGART   9  ESE 

MAX 
MIN 

80 
58 

83 
58 

87 
64 

88 
68 

67 
67 

80 
61 

78 
57 

82 
58 

84 
48 

72 
48 

87 
60 

76 
52 

78 
54 

72 
48 

61 

69 
41 

74 
44 

72 
41 

36 

36 

4  0 

52 

54 

45 

33 

38 

SI 

60 
38 

63 
38 

65 

40 

62 
53 

74. 
48. 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

76 
59 

87 
64 

82 
63 

81 

65 

69 
58 

76 
53 

81 
50 

79 
54 

71 
41 

82 
52 

82 
56 

70 
53 

65 
53 

79 
44 

73 
42 

78 
43 

69 
67 

69 
37 

71 
34 

76 
38 

7i 

44 

88 

51 

79 
55 

46 

43 

45 

36 

63 
32 

33 

54 

55 

48. 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
66 

90 
71 

83 

70 

88 

71 

72 
62 

77 
58 

81 
55 

83 
60 

73 
50 

89 
58 

79 
62 

84 
57 

78 
59 

70 
51 

72 
46 

77 
48 

50 

68 
47 

72 
40 

77 
44 

52 

56 

60 

52 

47 

54 

41 

40 

72 
43 

63 
60 

70 
59 

76. 
54. 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

79 
53 

69 
51 

78 
55 

76 
56 

69 
52 

69 
53 

68 

57 

65 
40 

70 
42 

73 
40 

57 
45 

60 
45 

57 
40 

56 
41 

63 
39 

55 

65 
42 

46 

67 
45 

5  1 

56 

56 

41 

49 

50 

36 

33 

40 

65 
45 

68 
50 

65. 
46. 

WALDRON 

MAX 
MIN 

74 
61 

87 
63 

83 
64 

81 
66 

71 
61 

76 
54 

80 
49 

75 
52 

72 
37 

86 
51 

85 
61 

75 
53 

70 
56 

68 
43 

75 
39 

78 
40 

75 
43 

69 
34 

73 
30 

76 

33 

78 
42 

46 

79 
57 

49 

77 
47 

49 

39 

29 

30 

56 

70 
58 

11'. 

WALNUT   RIDGE    FAA  AP 

MAX 
MIN 

78 
56 

88 
60 

85 
67 

88 
69 

75 
65 

79 
59 

82 
56 

82 
54 

69 
44 

85 
54 

72 
51 

56 
49 

57 
50 

66 
45 

69 
4  1 

76 
44 

67 
45 

6  7 
38 

72 
38 

76 
38 

74 
47 

54 

56 

47 

42 

49 

45 

36 

36 

56 

76 
57 

71 . 
49. 

WARREN 

MAX 
MIN 

86 
60 

91 
67 

90 
68 

88 
70 

80 
69 

81 
58 

84 

59 

87 
58 

79 
54 

90 
58 

81 
65 

84 
56 

77 
60 

68 

50 

6  7 
42 

77 
45 

78 

49 

69 
45 

74 
36 

78 
41 

78 
54 

75 
64 

77 
63 

70 
50 

76 
46 

75 
54 

69 

4  0 

64 

40 

67 
41 

64 

58 

77. 
54.1 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

66 
56 

76 
63 

71 
60 

68 
64 

66 
56 

70 
52 

70 
53 

70 
53 

61 
40 

75 
51 

73 
53 

62 
46 

62 
49 

64 
41 

66 
49 

70 
51 

62 
45 

63 
39 

61 
44 

68 
49 

73 
54 

72 
56 

66 
56 

60 
40 

62 
41 

67 
55 

57 
34 

55 
33 

65 
40 

68 

52 

62 
54 

66. 
49. 

WYNNE 

MAX 
MIN 

82 
56 

89 
63 

89 
70 

86 
66 

82 
70 

82 
56 

82 
56 

84 
58 

86 
55 

88 
46 

82 
59 

70 
60 

68 

50 

65 
42 

69 
(9 

72 
42 

68 
41 

73 
40 

74 
36 

77 
40 

70 

69 

72 
54 

70 
63 

71 

52 

77 
42 

77 
44 

65 

38 

62 
33 

64 

38 

62 
50 

63 
56 

7*.' 
50. 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 


Day  of  month 


14     IS     16     17  18 


26    27    28  29 


Blakely  Mountain  Dam 
Bope  3  HE 

Mountain  Home  C  of  Eng 
Narrows  Dam 
Nimrod  Dam 
Russellville 
Stuttgart  9  ESE 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


.08  .08 
35  22 


S*«  r*f.reac«  not.,  follo.lng  St.tion  Io4«k. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  1 

LATITUDE 

U 
P 

SB 

2 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  and 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECTJ? 

SPECIAL 

ABBOTT 

0OO6 

SCOTT 

33  04 

94  12 

624 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 

LAWRENCE 

91  03 

256 

71 

c 

RUBY  B.  OWENS 

ALUM  FORK 

SALINE 

92  92 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

VELL 

93  29 

REBA  Y.  SWAIH 

AMITY  3  NE 

CLARK 

93  25 

7A 

ALTA  F.  GARNER 

ANTOINE 

PIKE 

93  25 

C 

DREW  A.  LAMB 

APLIN  1  W 

01 8( 

PERRY 

34  96 

93  00 

40C 

TA 

H08ART  WATIS 

APPLE TON 

0  l  96 

POPE 

35  25 

92  53 

522 

C 

JOHN  A.  JONES 

ARKADELPH1 A 

0220 

CLARK 

34  07 

93  03 

200 

6P 

7A 

c 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

0234 

DESHA 

33  37 

91  12 

145 

8a 

JOHN  W.  TRAMMELL 

ASHDOWN 

LITTLE  RIVER 

94  08 

TP 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

ATHENS 

HOWARD 

34  19 

93  58 

96C 

7A 

ARRA  0.  PARKER 

AUGUSTA 

}32< 

WOODRUFF 

35  10 

91  22 

218 

c 

CECIL  WILLIS 

BALO  KNOB 

0330 

WHITE 

35  18 

91  34 

230 

6F 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVlLLE  LIVESTOCK 

0498 

INDEPENDENCE 

35  49 

91  47 

571 

c 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

6ATESV I LLE  L  AND  D  NO  1 

04  AO 

INDEPENDENCE 

33  43 

91  38 

9P 

7A 

H 

JAMES   J.  MITCHUM 

BEAR  CREEK  LAKE 

LEE 

90  42 

22C 

U  S  FOREST  SERVICE 

BEAT Y  LAKE 

05  1  I 

ST  FRANCIS 

35  05 

90  43 

40C 

5P 

L.   6.  ADAMSON 

8EE8E 

at  3o 

WHITE 

35  04 

91  93 

250 

c 

MARVIN  MORRISON 

BEECH  GROVE 

033* 

GREENE 

36  09 

90  38 

296 

8A 

B.  B.  HAMMOND 

BEEDEv I LLE 

JACKSON 

91  06 

HI 

P.  M,  BRECKENRIDGE 

BENTON 

SALINE 

34  33 

92  37 

5P 

t'i 

ETTA  C.  BURKS 

BENTONV ILL  E 

0  9  81 

BENTON 

36  22 

94  13 

1295 

6P 

EARLE  L.  BROWNE 

BERRYV 1 LLE  4  NW 

■1=16 

CARROLL 

36  26 

93  37 

1150 

7A 

c 

DAVID  L.  STIDHAM 

BIG  FORK 

POLK 

34  29 

93  58 

1100 

7A 

ANNA  M.  LILES 

BIG  LAKE  OUTLET 

MISSISSIPPI 

90  08 

BLACK  ROCK 

074  6 

LAWRENCE 

36  07 

91  06 

251 

M 

LEE  W.  MCKENNEY 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

0764 

GARLAND 

93  11 

426 

8A 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

YELL 

35  06 

93  39 

455 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  S 

0  800 

NEVADA 

33  41 

93  09 

360 

CATHERINE  WHITE 

BL YTHEV 1 LLE 

MISSISSIPPI 

89  55 

\\ 

H 

BOONEVI LLE 

0  0  30 

LOGAN 

35  09 

93  55 

511 

TP 

c 

CLEO  E.  YANDELL 

BOTK IN6URG  2  S 

VAN  BUREN 

35  39 

92  28 

1200 

c 

MARY  C.  PEARSON 

BOUGH TON 

oai.  a 

NEVADA 

33  52 

93  20 

235 

EUNICE    1 NGERSOLL 

BRADFORD 

0872 

WHITE 

35  25 

91  28 

240 

Ik 

MARSHALL  H1CKH0N 

BRINKLEY 

MONROE 

91  12 

7P 

c 

RICHARD  K.  WEIS 

BUFFALO  TOWER 

i  0  )  ] 

NEWTON 

35  52 

93  30 

2*  Te 

7A 

LOYD  A.  SPARKS 

BULL   SHOALS  DAM 

1  0  1  0 

BAITER 

36  22 

460 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BURDETTE 

1032 

MISSISSIPPI 

35  49 

89  57 

240 

6P 

G.  A.  HALE 

CABOT  A  SW 

1102 

PULASKI 

34  57 

92  04 

269 

5P 

B.  ".  WALTHER 

CALICO  ROCK 

IZARD 

92  OS 

AUSTIN  D.  HARRIS 

CAMDEN  1 

i  )  12 

OUACHI TA 

33  36 

92  49 

lit 

5P 

7i 

H 

LEONARD  B.  D1LWORTH 

CAMDEN  2 

1194 

OUACH1 TA 

33  35 

92  31 

159 

c 

EDITH  I.  LEHMAN 

CARLISLE    1  SW 

1224 

LONOKE 

3*  47 

91  45 

235 

6A 

JOHN  La    T A  1 T 

CARPENTER  DAM 

1238 

GARLAND 

34  27 

93  01 

405 

c 

ARK  POWER  ANO  LIGHT  CO 

CLARENDON 

1442 

MONROE 

34  41 

91  16 

172 

7A 

B.  F.  NORTHERN 

CLARKSVlLLE 

1499 

JOHNSON 

33  26 

93  28 

436 

6P 

6P 

DR.    IRVING  T.  BEACH 

CLINTON 

(492 

VAN  BUREN 

35  35 

92  28 

510 

7A 

EARL  B.  RIODICK 

COMBS  3  SE 

1374 

MADISON 

35  48 

93  46 

1400 

c 

MAUDE  C.  8RASHEARS 

COMPTON  2  NE 

13B2 

NEWTON 

36  06 

93  18 

2166 

c 

WILLIAM  L.  BINAM 

CONWAY 

1996 

FAULKNER 

35  03 

92  28 

316 

9P 

5P 

CLARENCE  S*  WILLIAMS 

CORNING 

1632 

CLAY 

36  24 

90  33 

293 

*P 

7A 

c 

H 

LAURA  POLK 

COVE 

]bhb 

POLK 

34  26 

94  25 

JOE  C,  ALLEN 

CROSSETT  T  S 

1730 

ASHLEY 

33  02 

91  56 

175 

IP 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

1730 

34  43 

360 

7A 

BILLIE  JO  YOUNG 

CUMMINS  FARM 

i  us 

LINCOLN 

34  09 

91  35 

176 

6P 

CUMMINS   PRISON  FARM 

DAISY 

L61A 

PIKE 

34  1* 

93  44 

629 

7A 

c 

FERNA  JONES  TEDOER 

DAMASCUS 

1829 

FAULKNER 

35  22 

92  29 

705 

7A 

WILLIAM  A*  BROWN 

DANVILLE 

las'. 

YELL 

35  03 

93  24 

370 

J.  A.  MOUDY 

]  839 

35  04 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1838 

YELL 

35  13 

93  09 

330 

GERALD  GOOD I E R 

DE  QUEEN 

;  v»a 

SEVIER 

34  02 

94  21 

420 

5P 

U 

H 

0.   TUCKER  VASSER 

DERMOTT 

1960 

CHICOT 

33  31 

91  26 

140 

8A 

La    Ma  WILSON 

DES  ARC 

I  968 

PRAIRIE 

34  56 

91  30 

204 

7A 

C.   J.  RISTER 

DEVILS  KNOB 

L982 

JOHNSON 

35  43 

93  24 

2350 

SP 

7A 

CORNEL IA  H.  DICKEY 

D  t  ERKS 

2013 

HOWARD 

94  02 

THOMAS  F.  HINSLEY 

DUMAS   1  ESE 

11*8 

DESHA 

33  53 

91  29 

162 

7i 

H 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

DUMAS 

2190 

DESHA 

33  53 

91  30 

165 

c 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

EL   DORADO  FAA  AIRPORT 

2  100 

UNION 

33  13 

92  46 

252 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EUREKA  SPRINGS 

2396 

CARROLL 

36  24 

93  4* 

1465 

7A 

MABEL    F.  SPRAY 

EVENING  SHADE   1  NE 

91  37 

7A 

OPHA  WOLFE 

FAYETTEV ILLE 

2<.t2 

WASHINGTON 

36  05 

94  10 

1  3  70 

7P 

CHARLES  F.  FORD 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2443 

36  00 

94  10 

1253 

HID 

U   S   FED  AVIATION  AGENCY1 

FAYE  T  TEVILLE  EXP  STA 

2444 

WASHINGTON 

36  06 

94  10 

1270 

SP 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FLIPPIN   FAA  AIRPORT 

2b2B 

MARION 

36  18 

92  36 

700 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FORDYCE  6  W 

Dallas 

92  31 

9P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

2344 

LITTLE  RIVER 

33  43 

94  24 

400 

c 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

ST  FRANCIS 

33  01 

90  47 

261 

c 

THOMAS  A.  MOORE 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

2574 

SEBASTIAN 

35  20 

94  22 

"ID 

HID 

c 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

^5  76 

CRAWFORD 

35  39 

94  09 

793 

7A 

JAMES  L.  CRISTEE 

HEMPSTEAD 

INA  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

2  760 

WHITE 

33  07 

91  26 

20C 

ft 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

SEARCY 

35  59 

92  43 

593 

6P 

7A 

e 

C.  ELI  JORDAN 

GLENWOOD 

2  6>.i 

PIKE 

34  19 

93  33 

547 

BA 

WILLIAM  F.  SEVIER 

GRAVELLY 

?<*2  2 

YELL 

3*  53 

93  42 

498 

7A 

WILLIE  PENOERGRASS 

GRAVETTE 

BENTON 

94  20 

SS 

M 

GLENN  Sa  JUSTICE 

GREEN  FOREST  *  ESE 

.'•v*6 

CARROLL 

36  18 

93  22 

1300 

It 

RALPH  L.  BANT A 

GREENBRIER 

2  96; 

FAULKNER 

35  14 

92  23 

360 

8A 

MARVIN  C.    CANT  RE  LL 

GREENWOOD 

Z9T8 

SEBASTIAN 

33  13 

94  13 

516 

DOROTHY  M.  BEEN 

GURDON  3  E 

3074 

CLARK 

33  54 

06 

290 

7A 

ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 

ASHLEY 

91  48 

6P 

A.  JAMES  LINDER 

1132 

SHARP 

36  19 

91  29 

362 

c 

THERESA  DONALDSON 

HARRISON 

5  16* 

BOONE 

36  14 

93  07 

1150 

6P 

BEA  GRAY  BEENE 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

322  8 

CLEBURNE 

35  32 

92  01 

525 

7A 

LESTER  B.  LOGAN 

HEBER  SPRINGS  3  SW 

3230 

CLEBURNE 

33  28 

92  03 

c 

WAYNE  STARK 

HECTOR 

POPE 

92  38 

MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 

HELENA 

PHILLIPS 

34  32 

90  39 

20Q 

6P 

It 

CHARLEY  M.  FRIDOELL 

HENDERSON  2  W 

3236 

BAXTER 

36  22 

92  16 

580 

7A 

LUCY  A.   BENT  2  I  EN 

HOPE  3  NE 

3426 

HEMPSTEAD 

33  43 

93  33 

375 

7A 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

3438 

MONTGOMERY 

34  22 

93  41 

700 

7A 

AVADELLE  WHISENHUNT 

HORATIO 

SEVIER 

94  22 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3*66 

GARLAND 

34  31 

93  03 

710 

5P 

'■p 

H 

U  S  NATL   PARK  SERVICE 

HUNTSV I LLE 

NAOISON 

36  03 

93  44 

1453 

c 

MAY   PEARL  MARKLEV 

HUTT IG  DAN 

3556 

UNION 

33  02 

92  09 

60 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

35e* 

LITTLE  RIVER 

33  33 

94  03 

6A 

W.   E.  MCDOWELL 

JASPER 

NEWTON 

93  11 

857 

" 

LOTTIE  8.  DAVIS 

JESSIEVILLE 

370* 

GARLAND 

34  42 

93  04 

LURA  B.  SYKES 

JONESBORO 

CRAIGHEAD 

33  30 

90  42 

6P 

7a 

BENEDICTINE  SISTERS 

REISER 

3B21 

MISSISSIPPI 

35  41 

90  05 

232 

5P 

9P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

366? 

LONOKE 

34  36 

92  00 

230 

7P 

R.  A.  WALLER 

K  INGSLAND  3  SSE 

390* 

CLEVELAND 

33  50 

92  16 

214 

c 

ARKANSAS   FORESTRY  COMM 

LAKE  CITY 

9998 

CRAIGHEAD 

33  49 

90  26 

230 

TRESSA  ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

6010 

PULASKI 

34  31 

92  28 

303 

60 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LAMAR  2  SW 

4019 

JOHNSON 

33  26 

93  25 

550 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

LANGLEY 

0060 

PIKE 

34  19 

93  31 

796 

7A 

MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

BOONE 

36  24 

92  94 

710 

SS 

7A 

CLAY  A.  CLARY 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

41  16 

CRAWFORD 

35  42 

9*  19 

1000 

TA 

IDA  G.  RAMEY 

LEOLA 

4  134 

GRANT 

3*  10 

261 

7A 

j.  r.  Rhodes 

•LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

»248 

PULASK 1 

34  44 

92  14 

297 

MID 

MID 

c 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

*250 

Pulaski 

3'.  46 

92  19 

512 

H  10 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 

4386 

NEWTON 

35  46 

93  09 

2007 

6A 

LOLA  1.  DOLLAR 

MADISON 

4528 

ST  FRANCIS 

35  00 

90  43 

219 

7A 

JAMES  C.  HODGES 

MAGNOLIA  3  N 

»5*e 

COLUMBIA 

33  19 

319 

6P 

7A 

EARL  E.  GRAHAM 

MAGNOLIA  5  N 

tS3>0 

COLUMBIA 

33  20 

93  13 

360 

c 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

MALVERN 

4562 

HOT  SPRING 

34  23 

92  49 

311 

5P 

SP 

RADIO  STATION  KB OK 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

FULTON 

34  29 

91  32 

690 

SS 

7A 

JOHN  Ha  MCKEE 

MAR I ANNA  2  S 

46)a 

LEE 

34  44 

90  46 

234 

6P 

6P 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MARKED  TREE 

POINSETT 

35  32 

90  26 

t,P 

7A 

HORACE  J.  LOVELL 

MARSHALL 

ft6&6 

SEARCY 

35  54 

92  38 

1030 

SS 

7A 

MINNIE  HORTON 

MARVELL 

»676 

PHILLIPS 

34  33 

90  39 

195 

ERNEST  H.  PUCKETT 

t  DRAIHAQ1  CODE:      1.    ARKANSAS     2.  MISSISSIPPI     3.  OUACHITA     4.  BD     S.  SAINT  FRANCIS     6.  SAL I NX     7.  WHITE 


STATION 

INDEX  NO.  | 

I 

COUNTY  : 

1 

LATITUDE 

U 
P 
O 

3 

ELEVATION  j 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

ill 

si 
g 

special! 

MAUMEE 

SEARCY 

7  36  03 

92  39 

749 

c 

MELBOURNE 

IZARD 

91  54 

7A 

HEN  A 

ti  7  5  6 

POLK 

94  15 

RICHARD  W.   ST.  JOHN 

MONT ICELLO  3  S 

uvOO 

DREW 

3   33  35 

91  46 

RADIO  STATION  KHBM 

MONT  ROSE 

ASHLEY 

91  29 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  6 

CALHOUN 

3   33  19 

92  27 

89 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGIf.cERS 

MORR 1 L  TON 

--.  j  1 8 

CONWAY 

1    35  06 

92  44 

5P 

DANIEL  PERRY  MALLETT 

MOUNT  IDA 

-vet' 

MONTGOMERY 

3   34  33 

93  38 

9P 

WILLIAM  E.  BLACK 

MOUNT  MAGAZINE 

•>  0  1  ■  j 

LOGAN 

1   35  10 

93  41 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME  1  NNW 

BAX 

92  23 

RAO  10  STAI ION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

BAXTER 

7  36  20 

92  23 

800 

■A 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW    1  E 

5046 

STONE 

7  35  92 

92  06 

768 

MULBERRY  6  NNE 

9072 

FRANKLIN 

94  01 

HENfir  G*  aRvIn 

NARROWS  DAM 

5110 

PIKE 

93  43 

425 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

5112 

HOWARD 

93  56 

550 

TA 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

HOWARD 

93  51 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

5  1  *>v 

HOWARD 

3  34  07 

93  52 

55C 

7A 

EDNA  J.  WE STFALL 

NEWHOPE    3  E 

5174 

PIKE 

93  50 

850 

7A 

ELSIE  F.  WARD 

NEWPORT 

51  86 

JACKSON 

7  35  36 

91  16 

225 

SS 

7A 

LUTHER  D.    SUMMERSt  JR 

NIMROD  DAM 

9200 

PERRY 

I   34  57 

93  10 

480 

8A 

8A 

BA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFOPK  DAM 

92  13 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ODELL  3  N 

WASHINGTON 

1    35  48 

94  24 

150C 

TA 

MRS.  RENZO  HURST 

ODEN  2  W 

5156 

MONTGOMERY 

3  34  36 

93  48 

800 

7A 

JOAN  S.  GRESHAM 

OKAY 

537b 

HOWARD 

4   33  46 

93  53 

300 

5P 

5P 

J.  T .  HARGIS 

OSCEOLA 

5480 

MISSISSIPPI 

2   35  43 

69  59 

245 

THOMAS  F.  MCKINION 

OWENSVILLE 

SALINE 

92  49 

MRS.  GUY  E.  COOK 

OZARK 

bbOi 

1   35  29 

93  50 

39* 

6P 

6J 

H 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

9514 

JOHNSON 

1   35  36 

93  27 

1900 

7a 

VIRGIL  0.  MELSON 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

5962 

GREENE 

90  28 

276 

4P 

RADIO  STATION  KDRS 

PARIS 

9576 

LOGAN 

1   35  IB 

93  43 

410 

6P 

6P 

FRANK  TAYLOR 

PARKIN  2  W 

CROSS 

90  35 

CORINE  D.  GARDNER 

PARKS 

5  59 ; 

SCOTT 

I   34  48 

93  57 

66E 

7* 

BOM AR  k.  HANSARD 

PARTHENON 

9602 

NEWTON 

1   35  57 

93  15 

925 

c 

ARTHUR  8.  CARLTON 

PERRYVILLE 

9694 

PERRY 

1    35  00 

92  49 

325 

5P 

7A 

FRANCIS  FINKBEINER 

N  BLUFF 

5754 

J  FFF  ON 

1   34  13 

92  01 

215 

7P 

7A 

c 

HARRY  W.  WHITE 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

JEFFERSON 

91  56 

MID 

M  C 

U  S  FED  AVIATION  AGENC  Y 

PINE  RIDGE 

3 

MONTGOMERY 

3  3*  35 

93  54 

84C 

J.  R.  HUDDLESTON 

POCAHONTAS  1 

9B20 

RANDOLPH 

90  59 

330 

5P 

TA 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

ASHLEY 

3  33  14 

91  30 

122 

PEARL  NEWTON 

PRESCOTT 

9908 

NEVADA 

3  33  48 

93  23 

316 

5P 

TA 

.    P,  HAMBY 

PRESCOTT  SCS 

9910 

NEVADA 

93  23 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PYATT    1  NNW 

S9TC 

MARION 

7  36  16 

92  91 

eoc 

c 

ON A  v.  MCLEAN 

RATCLIFF 

LOGAN 

I   35  IB 

93  93 

463 

TA 

LULA  M.  WEEKS 

HAVANA    1  NE 

6016 

MILLER 

4   33  04 

94  02 

250 

c 

BONN  Y  L.  ALLEN 

6102 

HOT  SPRING 

92  54 

315 

c 

ARK  POWER  AND  L I GHT  CO 

ROGERS 

BENTON 

94  0  7 

HOWARD  FOWLER 

RUSSELL V ILLE 

6392 

1    35  18 

93  08 

36C 

if 

5F 

BP 

H 

WM.  W.  SPAULOING 

SAINT  CHARLES 

6*76 

ARKANSAS 

7  34  23 

91  06 

BA 

OA 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

SAINT  FRANCIS 

6380 

CLAY 

90  06 

300 

7A 

WILLIAM  s.  BUCKLEY 

6403 

91  50 

668 

TA 

JAS.  B.  CALDWELL 

SEARCY 

6906 

WHITE 

91  44 

ADAM  C.  MELTON 

SHERIDAN  TOWER 

S56< 

3  34  27 

92  21 

29C 

6P 

6f 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

6586 

VAN  BUREN 

7  33  39 

92  19 

533 

7A 

REEDIS  ALLEN 

SILOAM  SPRINGS 

6624 

BENTON 

1    36  11 

94  33 

1150 

7P 

7A 

JOHN  BROWN  UNIVERSITY 

6766 

3  33  55 

260 

MARGARET   F.  GOROON 

STAMPS 

6804 

LAFAYETTE 

4  33  22 

93  30 

2  70 

7A 

HUBERT  BAKER 

STAR  CITY  2  S 

6820 

L  INCOLN 

3   33  54 

39; 

7A 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

STEVE 

6B9< 

YELL 

1    34  53 

93  19 

682 

7A 

T.   P.  SIMS 

STORY 

MONTGOMERY 

3   34  42 

93  31 

650 

7A 

NORA  L.  MAYBERRY 

6911 

ARKANSAS 

91  2 

214 

6P 

7A 

GEORGE  L.  CLARK 

STUTTGART   9  ESE 

ARKANSAS 

1   34  28 

91  25 

196 

7A 

7A 

7A 

C  NT 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SUBIACO 

5  .■  e 

LOGAN 

I    35  IB 

93  39 

500 

SS 

7A 

NEW  SUBIACO  ABBEY 

TAYLOR 

7036 

COLUMBIA 

4  33  06 

93  27 

247 

TA 

IDELLA  0.  NORWOOD 

T  E  *  ARK ANA  WB  AIRPORT 

MILLER 

4  33  27 

94  00 

361 

MID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

1   33  40 

2087 

6P 

WALDRON 

7488 

SCOTT 

1   34  94 

94  06 

673 

9P 

5P 

C  H 

WILLIAM  D.  BIVENS 

WALNUT   GROVE  2  NNE 

7924 

INDEPENDENCE 

7  35  51 

91  21 

250 

6P 

A.    H.  FAST 

WALNUT  R IOGE  FAA  AP 

7530 

LAWRENCE 

7  36  08 

90  56 

272 

MID 

MIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY' 

WARREN 

75B. 

BRADLEY 

3  33  36 

92  04 

20t 

6P 

6P 

WARREN  COTTON  OIL  CO 

WEST  FORK 

WASHINGTON 

7   35  5.5 

94  11 

c 

EFFIE  D.  LITTLE 

WHEELING 

7744 

FULTON 

91  52 

680 

c 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

7772 

FRANKL IN 

1   33  41 

93  57 

2285 

5P 

12M 

U  S  FOREST  SERVICE 

WHITECL IFFS 

7812 

SEVIER 

4   33  46 

290 

?A 

MRS.  L.  M.  SNEAD 

WING 

7950 

YELL 

1   34  57 

93  28 

350 

c 

MILES  B.  TURNER 

WYNNE 

■052 

CROSS 

5  35  14 

90  47 

260 

SS 

SS 

RADIO  STATION  KWYB 

YELLV ILLE 

8064 

MARION 

7  36  13 

92  41 

760 

TA 

JESS  B.  JOHNSON 

REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imato loglst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
pock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 
Divisions,  as  used  in  "CI lmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  *'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result   in  aooarent   inconsistencies  in  the  record. 

Fntries  of  snowfall  in  the  "Cl ima tologic al  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data   in  the  "Daily  Precipitation*'  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "'Evaporation  and  Wind"  Table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

in  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C      Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 

H       "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.  Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J      "Supplemental  Data"  Table. 


Other  Reference  Notes 


No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*       Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

ft     "Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
V       Includes  total   for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  urovrs  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  cent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government   Printing  Office,   Washington   25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  0.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  Issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  Indicated  above,  price 
15  cents. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 


ASHEVILLE:  1960 


SUPPLEMENTAL  DATA 


NOVEMBER  1959 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 

CST 

6:00A  CST 

Noon  CST 

6: OOP  CST 

Trace 

.01-09 

|  .10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

PORT  SMITH  WB  AIRPORT 

NE 

21 

9.4 

27 

SW 

25 

74 

80 

54 

59 

6 

0 

0 

0 

1 

1 

8 

60 

4.8 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

SW 

10 

8.5 

42 

S 

4 

69 

78 

51 

54 

4 

4 

0 

1 

1 

0 

10 

63 

5.0 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

NW 

10 

6.5 

84 

3 

5 

1 

1 

1 

0 

11 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Terr 

perature 

rear: 

itahon 

2  I 
<  £ 

5i  E 

2  E 

<  s 

« 

1 

£  £ 

1 

X 

• 

o 

S 

o 

= 

No  o 

f  Days 

5 

Departure 
Term  Means 

I 

1 

Snow,  Sleer 

No  of  Days 

Max 

Toral 

-£  -o 
o  2 

*  O 

S  o 

£ 

.10  Or  More 

5 
S 

° 

"i 

1.00  or  More 

■  < 

0  J 

o  J 
n  i 

. 

NORTHWEST  DIVISION 

BENT0NVILLE 

54.2 

27.3 

40.8 

72 

2 

5 

1  7 

719 

A 

20 

0 

3 

* 

7 

T 

° 

2 

: 

} 

EUREKA  SPRINGS 

56*0 

29.2 

42.6 

6.4 

78 

22 

5 

17 

665 

0 

2 

18 

o 

3.28 

-  .17 

3  ?9 

T 

1 

! 

FAYETTEVILLE 

54.  7 

30.9 

42.8 

75 

2 

7 

1  7 

66 1 

Q 

4 

1  9 

□ 

3.49 

O  rn 
r '  ,  „ 

z 

.2 

2 

\ 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

55.3 

27.8 

4  1.6 

78 

2 

9 

29+ 

696 

0 

4 

22 

0 

4.01 

3.16 

3 

T 

- 

3 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

55.  1 

27.8 

41.5 

6.7 

73 

2 

5 

1  7 

700 

0 

2 

20 

0 

2.88 

-  .24 

2.39 

4 

.2 

0 

2 

i 

1 

GRAVETTE 

55.2 

26.9 

41.1 

5.8 

74 

2 

4 

1  7 

711 

0 

2 

2  0 

0 

3.15 

.25 

1.54 

^ 

.  1 

0 

2 

2 

HARRISON 

57,2 

29.1 

43.2 

4  .4 

75 

4  + 

8 

1  7 

648 

0 

1 

19 

0 

3.08 

2.99 

4 

.0 

0 

1 

1 

1 

LEAO  HILL 

57.  3 

28.0 

42.7 

— 

4.1 

78 

1 

7 

29 

662 

0 

0 

18 

0 

2  •  74 

-  .40 

2.67 

4 

.0 

0 

1 

1 

1 

ROGERS 

56.6 

30.0 

43.3 

3.1 

74 

2 

6 

17 

644 

0 

1 

18 

0 

2.35 

-  .80 

2.12 

4 

T 

0 

2 

1 

1 

SIL0AM  SPRINGS 

56.0 

30.4 

43.2 

76 

2 

8 

17 

649 

o 

3 

20 

o 

4.23 

4.02 

4 

.  3 

T 

27 

2 

1 

1 

DIVISION 

42.3 

4.9 

3.25 

.12 

.  1 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FL IPPIN  FAA  AIRPORT 

56. A 

2  8.7 

42.6 

75 

4  + 

1 0 

29+ 

666 

o 

1 

20 

0 

\  '  T« 

*[ 

T 

j: 

3 

2 

1 

GILBERT 

58.7 

2  8.4 

43.6 

77 

3 

6 

29 

640 

o 

0 

19 

0 

3.34 

3.20 

T 

J: 

2 

1 

MAMMOTH  SPRING 

57.2 

2  8.0 

42.6 

4.8 

80 

3 

8 

29 

665 

o 

o 

20 

o 

2.88 

2  .  56 

.0 

3 

1 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

56.6 

3  0  .  OM 

4  3  .  3M 

4.9 

76 

3 

9 

1  7 

7n8 

o 

1  7 

o 

2.08 

-  1,20 

.0 

j* 

1 

7 

1 

MOUNTAIN  HOME  C   OF  ENG 

AM 

55.2 

27.3 

4  1.3 

76 

4 

9 

30+ 

703 

o 

1 

2  1 

o 

2.45 

• 

.0 

2 

1 

D 1  V  I  S  I  ON 

42.7 

- 

4.9 

2.67 

-  .74 

T 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

59.5 

33.1 

46.3 

76 

3 

1  5 

18 

557 

0 

0 

16 

0 

2.40 

1.39 

14 

.0 

0 

3 

2 

1 

BATESV I LLE  LIVESTOCK 

AM 

57.3 

30.0 

4  3.7 

80 

1 

1 0 

1 8+ 

0 

1 

17 

0 

T 

0 

2 

1 

1 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

59.1 

31.5 

4  5.3 

77 

1 

1 1 

583 

0 

0 

1  7 

0 

5*83 

1  .94 

5*04 

•  0 

0 

4 

2 

1 

BL  YTHEV I LLE 

56.6 

35.0 

45.8 

_ 

4.2 

75 

3 

16 

18+ 

571 

o 

o 

1 5 

o 

3.13 

-  .42 

1.01 

4 

.0 

0 

4 

3 

1 

CORNING 

56.2 

32.1 

44.2 

- 

4.4 

79 

4 

13 

17 

618 

o 

o 

1  5 

o 

4.22 

.65 

2.39 

4 

.0 

0 

3 

2 

2 

J0NESB0R0 

58.2 

35. 6M 

46. 9M 

3.0 

79 

3 

16 

17 

544 

o 

o 

1  3 

o 

.0 

KEISER 

57.3 

32.8 

45.1 

75  • 

13  + 

15 

29+ 

590 

o 

I 

1  7 

0 

4.  16 

1.75 

4 

.0 

4 

3 

2 

MARKED  TREE 

56.  2M 

32  .2M 

44. 2M 

_ 

4.4 

76 

4 

15 

30  + 

62  1 

o 

o 

1  5 

o 

2.20 

-  1.79 

1.10 

14 

.0 

2 

2 

2 

NEWPORT 

57.6 

33.5 

45.6 

- 

4.9 

78 

1 

15 

17 

578 

o 

o 

I  5 

o 

4.36 

.46 

1.96 

14 

.0 

0 

3 

* 

2 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

57.9 

33.2 

45.6 

74 

1  3 

1  4 

1  7 

577 

o 

o 

1 6 

o 

4.10 

2  •  73 

.  0 

0 

2 

2 

POCAHONTAS  1 

56  .  9M 

30  .  7M 

43  •  8M 

5.1 

80 

1 

13 

1  7 

o 

o 

o 

3.95 

.01 

7  "  ?  * 

7 

.0 

j? 

2 

r 

2 

SEARCY 

60  •  3 

34.6 

47.5 

1.5 

77 

3 

1 6 

2  9+ 

520 

o 

o 

1 6 

Q 

2.28 

-  1.89 

7 

.0 

J: 

2 

1 

WALNUT    RIDGE   FAA  AP 

54.  A 

32.6 

43.6 

76 

3 

1 5 

1  7 

63  5 

o 

1 

16 

o 

4.64 

3  ?3 

.0 

4 

2 

DIVISION 

45.2 

3.9 

3.86 

.11 

T 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

800NEV I LLE 

60.6 

31.7 

46.2 

4.9 

80 

2 

10 

29 

568 

0 

0 

16 

0 

3.12 

-  .19 

3.09 

4 

.0 

0 

1 

j 

CLARKSV ILLE 

58.7 

32.1 

45.4 

77 

4+ 

12 

29 

589 

0 

0 

16 

0 

3.88 

3.84 

4 

.0 

0 

1 

DARDANELLE 

59.7 

33.5 

46.6 

- 

4.6 

78 

3 

14 

29 

553 

0 

0 

17 

0 

2.71 

-  1.10 

2.35 

4 

.0 

0 

2 

DEVILS  KNOB 

52. 9M 

30. 9M 

41.9M 

70 

2  + 

5 

17 

669 

0 

3 

16 

0 

3.51 

3.20 

4 

.0 

0 

3 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

R// 

57.9 

32.7 

45.3 

- 

5.2 

79 

2 

15 

2  9+ 

591 

0 

0 

18 

0 

3.20 

.18 

2.19 

3 

T 

T 

14 

2 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

30.6 

76 

2 

2  9 

0 

0 

17 

0 

.0 

0 

1 

MENA 

58.4 

34.6 

46.5 

4.8 

78 

2 

15 

29 

556 

0 

0 

15 

0 

1.62 

-  2.26 

1.45 

4 

.0 

0 

1 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

59.3 

34.3 

46.  8 

3.0 

78 

2 

15 

29+ 

550 

0 

0 

17 

0 

4.70 

1.55 

4.70 

4 

.0 

0 

1 

PARIS 

60.8 

32  .0 

46.4 

83 

3 

12 

29' 

559 

0 

0 

1  8 

0 

4.62 

4.31 

4 

T 

0 

2 

RUSSELL VI LLE 

60.2 

33.4 

46.8 

79 

3 

14 

29 

547 

0 

3 

1  7 

0 

3.18 

2.96 

4 

.0 

0 

2 

SUB1AC0 

60.1 

32.5 

46.3 

4.9 

78 

3  + 

13 

17 

561 

0 

0 

16 

0 

3.53 

-  .04 

3.50 

4 

.0 

0 

1 

TURNPIKE 

53. OM 

30. 6M 

41. 8M 

70 

2 

6 

17 

682 

0 

4 

17 

0 

6.46 

6.40 

3 

.0 

0 

1 

WALDRON 

59.8 

30.8 

45.3 

80 

2 

10 

29 

594 

0 

0 

1  6 

0 

1.71 

1.71 

4 

.0 

0 

1 

WHITE  ROCK 

51.2 

31.5 

4  1.4 

71 

2 

3 

17 

702 

0 

3 

16 

0 

2.82 

2.77 

4 

T 

0 

1 

DIVISION 

45.1 

4.8 

3.41 

-  .30 

T 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

60.2 

35.3 

47.8 

77 

1 

17 

29+ 

516 

0 

0 

1  6 

0 

2.05 

1.10 

14 

T 

0 

2 

2 

1 

BENTON 

60. 9M 

34.  7M 

4  7.  8M 

77 

1 

16 

29+ 

514 

0 

0 

16 

0 

3.51 

1  .90 

14 

.0 

0 

4 

2 

2 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

AM 

59.8 

32.2 

46.0 

78 

3+ 

16 

29+ 

566 

0 

0 

20 

c 

2.53 

1.27 

14 

.0 

0 

i 

2 

2 

CONWAY 

60.3 

33.9 

47.1 

4.4 

78 

3 

14 

29 

534 

0 

: 

17 

0 

2.04 

-  2.30 

1  .  10 

4 

.0 

0 

2 

2 

1 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

60.9 

37.7 

49.3 

3.5 

79 

1 

19 

18+ 

476 

0 

0 

12 

0 

2.46 

-  2.10 

1.22 

4 

T 

0 

4 

2 

1 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

R// 

57.7 

36.2 

47.0 

4.5 

77 

4  + 

20 

17 

543 

0 

0 

13 

0 

2.34 

-  1.58 

1.39 

13 

.0 

0 

2 

2 

1 

MALVERN 

61.4 

33.7 

47.6 

80 

1 

14 

29 

524 

0 

0 

15 

0 

3.26 

1.59 

4 

.0 

0 

4 

2 

2 

MORR ILTON 

60.1 

34.7 

47.4 

3.1 

n 

2 

16 

18 

525 

0 

0 

16 

0 

1  .79 

-  2-05 

1.41 

4 

.0 

0 

2 

1 

1 

NIMROD  DAM 

AM 

60.0 

31.7 

45.9 

73 

23 

14 

29+ 

567 

0 

0 

19 

0 

1.65 

1.25 

4 

.0 

0 

2 

1 

1 

PERRYVILLE 

61. 1M 

33. 9M 

47.  5M 

2.3 

78 

4 

12 

18 

515 

0 

0 

1  4 

0 

1.83 

-  2.25 

.94 

4 

.0 

0 

2 

2 

0 

SHERIDAN  TOWER 

3.16 

1.79 

4 

.0 

0 

3 

2 

2 

DIVISION 

47.3 

3.5 

2.42 

-  1.74 

T 

Se 

reference 

foil 

sviog  S 

la!  i 

ndex 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
NOVEMBER  1959 


Tempe  r  atu  r 
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Max  Depih 
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0 
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i 

i. 

*r 

1 
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O 

5  t 

■ 

- 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

60.2 

35. 5M 

47. 9M 

-   3.  1 

78 

3 

505 

0 

0 

1  5 

0 

3.75 

-  .42 

1  .99 

4 

.0 

0 

5 

2 

2 

DES  ARC 

AM 

58.7 

33.6 

46.2 

78 

4 

16 

18 

562 

0 

a 

1  7 

0 

3.  19 

1.93 

14 

0 

HELENA 

60.7 

38.6 

49.7 

-  2.7 

77 

3 

20 

29  + 

461 

0 

0 

;  4 

0 

1  .86 

-  2.70 

.93 

5 

T 

T 

28 

r. 

1 

0 

KEO 

60.3 

35.0 

47.7 

79 

3 

1  6 

29 

516 

0 

0 

1  <. 

0 

2.95 

1.50 

4 

.0 

0 

3 

2 

2 

MAR  I  ANNA  2  S 

60.9 

33.8 

47.4. 

-  3.7 

77 

4+ 

14 

18 

523 

0 

0 

15 

0 

3.00 

-  .90 

1  .42 

4 

.0 

0 

) 

2 

1 

SAINT  CHARLES 

AM 

60  .  0 

34.6 

78 

^ 

1 6 

1  t,; 

52  9 

0 

o 

16 

0 

2.  70 

.  75 

4 

T 

4 

4 

0 

STUTTGART 

60  •  8 

37.8 

49*3 

-  2.9 

79 

1  7 

2  9 

46  8 

0 

0 

;  i 

0 

3.05 

-  1.35 

1.21 

14 

.0 

0 

3 

2 

STUTTGART   9  ESE 

AM 

58.4 

3  5.7 

47.1 

80 

1 9 

1  8 

53  3 

0 

0 

1 4 

0 

3.30 

1.51 

'1 

.0 

0 

It 

2 

2 

WYNNE 

59. 4M 

33.5 

46.  5M 

75 

13  + 

1  4 

2  9 

54  3 

0 

0 

16 

0 

4.00 

2.28 

4 

.0 

0 

'• 

3 

1 

DIVISION 

.7 

—  3.4 

3.09 

-  1.07 

T 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

62.5 

35.7 

49.1 

79 

2  + 

14 

29 

485 

0 

0 

13 

0 

1  .99 

1.55 

4 

.0 

0 

2 

1 

1 

DE  QUEEN 

61.4 

35.5 

48.5 

81 

1 

15 

29 

51  1 

0 

0 

15 

0 

3.75 

3.15 

4 

0 

DIERKS 

61.3 

32.5 

46.9 

81 

2 

1  1 

29 

546 

0 

0 

16 

0 

2.09 

1.73 

4 

T 

T 

27 

i 

1 

! 

HOPE   3  NE 

AM 

60.6 

35.3 

48.0 

-  4.0 

80 

3 

15 

29 

521 

0 

0 

15 

0 

2.13 

-  2.59 

1  .04 

4 

.0 

0 

? 

2 

1 

MOUNT  IDA 

61.0 

32.1 

46.6 

-  2.7 

81 

1 

1  1 

29 

551 

0 

0 

18 

0 

2.81 

-  1.48 

1.53 

4 

.0 

0 

2 

2 

NARROWS  DAM 

AM 

82 

2 

1 4 

29 

539 

0 

0 

2  0 

0 

3.11 

2.29 

4 

.0 

'i 

2 

1 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

AM 

59.8 

33*5 

4A*  7 

80 

1  + 

1  3 

29 

554 

0 

0 

1 8 

0 

2.47 

1.89 

4 

T 

0 

3 

1 

1 

OKAY 

63.3 

35.8 

49  6 

4  0 

80 

\n 

0 

0 

15 

0 

-  2.79 

1.13 

.0 

0 

3 

1 

1 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

R// 

60,6 

3  7.8 

49.2 

-  5.6 

79 

4+ 

7Q 

4HQ 

0 

0 

14 

0 

1  "oi 
• 

2.42 

1  .01 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

48  0 

2.42 

-  1.72 

T 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPH1A 

62.  1 

36.3 

49.2 

80 

1 

18 

29 

478 

0 

1 5 

3.18 

-  1.19 

1  .  75 

4 

.0 

0 

3 

2 

2 

CAMDEN  1 

63.2 

35.8 

49.5 

-3.1 

80 

4  + 

16 

18 

472 

0 

■ 

1 4 

1.67 

-  3.52 

.83 

4 

.0 

0 

3 

2 

0 

EL   DORADO  FAA  AIRPORT 

60.9 

35.6 

48.3 

-  6.1 

79 

4  + 

18 

29  + 

510 

0 

1 6 

r 

1.83 

-  2.87 

1.14 

4 

T 

0 

2 

2 

1 

FORDYCE  6  W 

60.  1M 

3  6  .  1 M 

1 6 

1 8 

501 

0 

1 

1  3 

0 

2.26 

1.35 

4 

.0 

0 

It 

2 

1 

MAGNOLIA   3  N 

* 

81 

2 

1  5 

2  9+ 

^Va 

0 

0 

1  3 

0 

1.65 

-  3.10 

.84 

4 

.0 

0 

2 

2 

0 

PRESCOTT 

Knn 
c n  *? 

79 

t  + 

1  7 

1 1 

0 

0 

1  5 

0 

\  * 

-  2.23 

1.20 

.0 

0 

J 

2 

1 

WARREN 

63.0 

38.2 

50.6 

-  3.4 

80 

3  + 

1  7 

1  6 

44  3 

0 

0 

1  1 

0 

2.23 

1.33 

4 

T 

0 

2 

2 

1 

DIVISION 

49.3 

-  3.8 

2.15 

-  2.42 

T 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

64.  1 

37.3 

50.7 

-  2.9 

78 

26+ 

18 

18 

434 

0 

0 

14 

o 

3.26 

-      .  79 

2.19 

4 

.0 

0 

2 

1 

CUMMINS  FARM 

61.8 

37.0 

49.4 

77 

3 

18 

18 

469 

- 

14 

0 

1.53 

.86 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

DUMAS   1  ESE 

62.7 

36.3 

49.  5 

-  3.5 

79 

23  + 

16 

18 

468 

0 

0 

15 

0 

2.06 

-  2.37 

.80 

5 

T 

0 

H 

2 

0 

MONT  I C ELLO  3  S 

63.9 

35.2 

49.6 

80 

4  + 

13 

29+ 

465 

- 

0 

:  i 

0 

3.51 

1.96 

1  3 

.0 

0 

2 

2 

2 

PINE  BLUFF 

63.  4M 

38. 8M 

51. 1M 

-  2.6 

80 

? 

20 

18 

425 

3 

3 

13 

0 

2.86 

-   I  .64 

1.02 

14 

T 

0 

2 

1 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

60.0 

34.5 

47.3 

81 

3 

19 

29+ 

532 

0 

0 

1  5 

0 

2.73 

1.35 

4 

.0 

0 

' 

2 

PORTLAND 

AM 

62.  7M 

36.6 

49.  7M 

-  4.0 

79 

4  + 

19 

18 

458 

-.' 

a 

3.87 

-  .29 

1.40 

T 

0 

6 

4 

1 

DIVISION 

49.6 

-  3.6 

2.83 

-  1.40 

T 

Precipitation 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:     83°  on  the  3d  at  Paris 
Lowest  Temperature:     3°  on  the  17th  at  White  Rock 
Greatest  Total  Precipitation:     6.46  inches  at  Turnpike 
Least  Total  Precipitation:     0.93  inch  at  Gravelly 

Greatest  one-day  Precipitation:     6.40  inches  on  the  3d  at  Turnpike 
Greatest  Total  Snowfall:     0.5  inch  at  Yellville 
Deepest  Snow  on  Ground:     Trace  on  the  28+  at  7  Stations 


See  reference  notes  folloeing  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ILT  PLANT 


LITTLE  ROCK 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAP  I  ANN A    2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MARVEIL 

MELBOURNE 
MENA 

MONT ICElLO  3  S 
MOROBAT  LOCK  AND  DAM  8 
MORR I L  TON 


9      10      11  12 


13      14      15      16      17  18 


A680TT  3.70 

ALICIA  5.45 

ALUM  FORK  2.05 

ALY  1.70 

AMITY  3  NE  3.78 

ANTOINE 
APLIN   1  W 
ARK  ADELPH I A 
ARKANSAS  CITY 
ASHDOWN 

ATHENS 

AUGUSTA  3.** 

BALD  KNOB  2.40 

8ATESVILLE  LIVESTOCK  5.03 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BEAT Y  LAKE 
BEECH  GROVE 
8EEDEV I LLE  3.68 
BENTON  3.51 
BENT  ONV I LLE  3.30 

0ERRYV ILLE 
BIG  FORK 

BIG  LAKE  OUTLET  3.13 
BLACK  ROCK  4.6* 
8LAKELY  MOUNTAIN  DAM  2.53 

BLUFF  CITY  3  SW 
BL  YTHEV I LLE 
BOONEV 1 LLE 
BOUGHTON 
BRAOFORD 

BR  INKLE  Y 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE  3.45 
CABOT  4  SW  2.30 
CALICO  ROCK.  3.45 

CAMDEN  1 
CARLISLE    1  SW 
CLARENDON 
CLARK  SV I LLE 
CLINTON 

CONWAY 
CORN ING 
COVE 

CROSSETT   7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
DARDANELLE 

DE  QUEEN 
DERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 

DUMAS  1  ESE 
EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS  3.28 
EVENING  SHAOE  1  NE  ?.61 
F AYETTEV I LL  E  3.49 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEV ILLE  EXP  ST  A 
FL IPP IN  FAA  A  I RPORT 
FORD YCE  6  W 
FORT    SMITH  WB  AIRPORT 

FORT    SMITH  WATER  PLANT 
FULTON 

GEORGETOWN  3.24 
GILBERT 

GLENWOOD  1.73 

GRAVELLY 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREENBR IEP 
GREENWOOD 

GURDON   3  E  1.58 

HAMBURG  3.54 

HARRISON  3.08 

HEBER  SPRINGS  3  NE  2.93 
HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE   3  NF 
HOPPER 
HORAT  10 

HOT  SPRINGS    1  NNE 
HUTTIG  DAM 
INDEX 
JASPER 
JESSIEVILLE 

JONESBORO 
KEISER 
KEO 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 
LEAD  HJLL 

LEE  CREEK   GUARD  STATION 
LEOLA 

LITTLE  ROCK   W8  AIRPORT  R// 


2.20  T 

1.65 
1.13 

1.75  .05 
.83  1.04 
1.55 

2.25 


.97  .83 

3.35  .05 

1.03  T 

1.29 

1.01  .91 


1.28 
1.19 
3.84 


3.22  .01 


.70 

3.18 
.46 
1.50 

2.19 


2.70     .01  T 


1.22 
1.74 
1.40 


1.75 
1.50 
1.83 
1  .00 


1.45  .05 


1.12 
.84 
1.59 


.06 
.01 
.03 
.06 


1.51 
1.10 
.48 
1.33 

.13 
.94 
1.20 


1.10 
1.60 
2.67 


.57 
1.50 
1.06 


.15 
1.05 
.57 
.21  1.13 


25     26  27 


28     29  30 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 
13  |  14  I  15 


19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


MOUNT    I OA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME   C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW   1  E 

MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  0AM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE   3  E 

NEWPORT 
NlMROD  DAM 
OOELL    3  N 
OOEN  2  W 
OKAY 

OSCEOLA 
OWENSVtLLE 
OZARK 
OZONE 

PARAGOULO  RADIO  KORS 
PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 

PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  F A A  AIRPORT 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 

RATCL IFF 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 

SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN  4  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STORY 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

T  E  X ARK  ANA  WB  AIRPORT  I 

TURNPIKE 
WALORON 

WALNUT  GROVE  2  NNE 
WALNUT  RIDGE  F AA  AP 
WARREN 

WHITE  ROCK 
WH I T  ECL IFFS 
WYNNE 
YELLVILLE 


1.65 
4.41 
2,45 


4.62 
3.20 
1  .44 


3.05 
3.30 
3.53 


6.46 

1.71 
5.00 


.97 
1.79 
4.06 


.15 

.11  T 


.16  .06 
.60 
1.24 


.25 
.78 
1.13 


.30  .30 
.40  T 
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DAILY  TEMPERATURES  ARKANSAS 

  NOVEMBER  1959 


Station 

Day  Ol  Month 

•age 

a 

l  ^ 

g 

g 

10 

I  j 

12 

13 

1 4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ALUM  FORK 

MAX 

7? 

75 

73 

74 

74 

44 

50 

59 

67 

65 

59 

70 

67 

65 

35 

45 

44 

51 

61 

61 

66 

71 

67 

63 

68 

66 

50 

42 

42 

55 

60.2 

MIN 

54 

5  7 

56 

59 

42 

2  3 

2  1 

25 

31 

29 

4  7 

49 

55 

29 

23 

32 

1  7 

17 

27 

33 

40 

40 

4 1 

30 

28 

24 

1  7 

24 

35.3 

ARK  ADEL  PH 1  A 

MAX 

80 

78 

^8 

78 

72 

49 

52 

60 

67 

66 

62 

75 

66 

67 

41 

50 

48 

49 

56 

59 

66 

76 

68 

61 

71 

67 

50 

45 

43 

58 

62.1 

MIN 

55 

55 

57 

60 

43 

26 

22 

27 

29 

31 

48 

50 

57 

35 

2  7 

29 

24 

19 

23 

29 

38 

42 

47 

43 

29 

46 

35 

26 

18 

20 

36.  3 

ASHDOWN 

MAX 

79 

79 

78 

78 

72 

56 

51 

59 

66 

64 

59 

74 

71 

52 

45 

46 

45 

50 

62 

60 

66 

74 

74 

67 

70 

70 

51 

50 

44 

63 

62.5 

MIN 

61 

57 

60 

57 

44 

26 

1  6 

20 

26 

29 

48 

50 

49 

33 

27 

36 

22 

1  7 

22 

33 

35 

42 

48 

45 

41 

47 

25 

19 

14 

20 

35.7 

BALD  KNOB 

MAX 

74 

72 

76 

74 

70 

45 

48 

60 

66 

67 

60 

72 

69 

64 

36 

48 

47 

45 

57 

60 

66 

72 

69 

64 

62 

60 

42 

42 

42 

53 

59.5 

MIN 

45 

46 

44 

59 

45 

26 

1  9 

23 

26 

38 

4  7 

4  7 

59 

30 

26 

30 

1  7 

15 

19 

26 

34 

33 

42 

50 

24 

42 

32 

17 

16 

16 

33.  1 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

80 

78 

78 

78 

72 

47 

38 

47 

55 

67 

69 

55 

70 

64 

36 

47 

41 

29 

49 

58 

60 

67 

70 

66 

61 

61 

52 

42 

40 

39 

57.3 

MIN 

47 

47 

42 

53 

42 

20 

1  3 

18 

27 

34 

46 

40 

45 

2  5 

20 

25 

10 

10 

18 

23 

32 

38 

44 

43 

26 

40 

25 

15 

1 1 

18 

30.0 

8ATESV1LLE   L   AND   D  NO  ) 

MAX 

77 

74 

75 

75 

72 

43 

48 

58 

66 

68 

62 

70 

67 

64 

37 

46 

44 

49 

56 

59 

66 

71 

66 

65 

60 

57 

42 

40 

39 

53 

59.  1 

MIN 

51 

45 

42 

57 

43 

25 

15 

20 

25 

35 

51 

44 

56 

29 

26 

33 

15 

13 

19 

27 

26 

29 

41 

40 

24 

42 

29 

15 

11 

17 

31.5 

BENTON 

MAX 

77 

76 

75 

76 

68 

45 

45 

60 

68 

68 

60 

72 

67 

65 

35 

46 

45 

50 

62 

64 

65 

74 

69 

60 

71 

67 

47 

45 

45 

60.9 

MIN 

51 

53 

62 

60 

44 

24 

19 

21 

26 

26 

47 

46 

56 

31 

26 

34 

19 

16 

21 

2  7 

36 

36 

42 

42 

24 

42 

30 

30 

16 

34.7 

BENTONVILLE 

MAX 

70 

72 

71 

71 

57 

32 

51 

56 

63 

65 

55 

64 

61 

30 

45 

39 

27 

50 

60 

55 

64 

69 

62 

52 

65 

55 

38 

32 

40 

54 

54.2 

MIN 

44 

42 

56 

56 

26 

15 

15 

22 

30 

37 

41 

39 

28 

19 

13 

22 

5 

15 

23 

35 

23 

33 

30 

38 

28 

28 

13 

15 

10 

19 

27.3 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

73 

78 

78 

77 

77 

68 

40 

51 

62 

68 

65 

56 

71 

65 

38 

39 

47 

36 

52 

60 

60 

66 

72 

67 

60 

71 

63 

46 

45 

43 

59.8 

MIN 

56 

54 

52 

58 

45 

26 

19 

22 

27 

28 

30 

48 

52 

32 

25 

2  7 

21 

16 

18 

26 

22 

38 

42 

40 

27 

28 

32 

22 

16 

18 

32.2 

BLYTHEVILLE 

MAX 

70 

65 

75 

72 

71 

45 

41 

52 

62 

67 

57 

72 

72 

66 

35 

42 

41 

40 

55 

60 

65 

71 

71 

62 

55 

57 

38 

35 

36 

48 

56.  6 

MIN 

50 

50 

45 

59 

45 

29 

23 

2  5 

28 

40 

4  7 

41 

55 

32 

28 

35 

16 

16 

25 

32 

37 

37 

53 

41 

3  1 

38 

31 

23 

18 

20 

35.0 

BOONEVILLE 

MAX 

76 

80 

'8 

77 

64 

39 

52 

68 

68 

68 

59 

70 

74 

40 

38 

45 

36 

55 

65 

64 

70 

75 

66 

59 

73 

60 

46 

42 

46 

62 

60.6 

MIN 

49 

52 

62 

55 

35 

2  1 

1 6 

20 

2  5 

30 

49 

3  1 

3  6 

28 

20 

34 

14 

1  5 

21 

36 

27 

40 

40 

36 

25 

37 

22 

20 

10 

24 

31.7 

BR INKLEY 

MAX 

75 

75 

76 

75 

68 

45 

52 

54 

65 

68 

61 

75 

75 

70 

37 

46 

46 

46 

57 

64 

67 

74 

73 

60 

65 

56 

41 

44 

40 

53 

60.2 

MIN 

47 

5  0 

47 

64 

42 

31 

24 

25 

32 

41 

44 

46 

56 

26 

2  7 

35 

20 

21 

31 

39 

35 

53 

42 

25 

39 

32 

18 

1  5 

21 

35.5 

CAMDEN  1 

MAX 

79 

80 

76 

80 

74 

48 

51 

60 

68 

69 

62 

76 

72 

65 

43 

49 

42 

51 

64 

61 

70 

77 

65 

65 

73 

72 

52 

46 

45 

61 

63.2 

MIN 

59 

56 

55 

63 

47 

25 

2  1 

22 

2  7 

28 

49 

43 

58 

34 

2  8 

37 

23 

16 

20 

25 

36 

39 

43 

44 

29 

51 

37 

2  1 

1  7 

19 

35.8 

CLARKSV I LLE 

MAX 

72 

77 

77 

77 

69 

40 

48 

59 

66 

69 

60 

67 

69 

43 

34 

45 

38 

48 

57 

61 

65 

73 

67 

59 

70 

61 

47 

43 

42 

58 

58.7 

MIN 

52 

50 

61 

59 

35 

22 

1  9 

22 

27 

3  1 

44 

46 

42 

25 

1 8 

3 

1 6 

1  6 

23 

37 

26 

38 

43 

38 

27 

3 

15 

21 

32.1 

CONWAY 

MAX 

75 

75 

78 

76 

73 

42 

48 

59 

68 

68 

60 

73 

70 

65 

37 

47 

47 

49 

53 

61 

66 

73 

69 

63 

67 

62 

45 

43 

41 

57 

60.3 

MIN 

54 

53 

54 

60 

42 

24 

1  8 

2  1 

26 

3  1 

48 

47 

59 

30 

25 

3  5 

18 

15 

2 1 

3  1 

32 

36 

42 

42 

3  1 

44 

26 

1  8 

14 

19 

33.9 

CORNING 

MAX 

73 

72 

77 

79 

65 

38 

45 

54 

63 

68 

59 

67 

69 

39 

19 

42 

42 

43 

56 

58 

67 

70 

68 

63 

53 

53 

40 

36 

38 

49 

56.2 

MIN 

44 

47 

4  5 

54 

35 

27 

20 

23 

27 

42 

44 

39 

39 

30 

26 

34 

13 

1  7 

22 

30 

33 

3  3 

49 

38 

29 

31 

21 

15 

22 

32.1 

CROSSETT    7  S 

MAX 

77 

78 

78 

76 

74 

58 

48 

57 

65 

69 

60 

76 

75 

70 

44 

54 

51 

50 

64 

66 

69 

74 

74 

69 

70 

78 

52 

44 

45 

57 

64.1 

MIN 

60 

49 

56 

63 

54 

27 

2  1 

24 

27 

30 

48 

46 

54 

35 

29 

39 

27 

1  8 

2  3 

2  9 

38 

42 

59 

42 

29 

52 

36 

20 

19 

23 

37.3 

CUMMINS  FARM 

MAX 

73 

74 

77 

74 

70 

47 

41 

55 

60 

63 

70 

75 

76 

72 

38 

48 

47 

45 

62 

63 

69 

72 

74 

70 

75 

72 

46 

46 

49 

50 

61.8 

"  :  n 

56 

56 

5  2 

63 

45 

28 

24 

2  7 

27 

39 

41 

50 

54 

34 

2  8 

36 

2  1 

1  8 

24 

33 

31 

32 

55 

43 

30 

45 

34 

29 

24 

21 

37.0 

DARDANELL  E 

MAX 

75 

76 

IP. 

77 

ro 

40 

46 

59 

67 

67 

59 

70 

67 

48 

36 

45 

44 

51 

60 

61 

65 

73 

72 

61 

70 

64 

46 

43 

40 

60 

59.7 

MIN 

5 1 

34 

59 

60 

38 

24 

1  9 

22 

27 

3  1 

51 

46 

44 

3 1 

2  4 

34 

1 8 

1  7 

22 

30 

32 

3  7 

43 

* 

30 

* 

21 

19 

14 

19 

33.5 

DE  QUEEN 

»<> 

81 

79 

79 

78 

65 

46 

55 

62 

69 

63 

55 

70 

72 

44 

37 

46 

43 

54 

62 

60 

66 

74 

72 

64 

75 

65 

50 

43 

47 

63 

61.4 

MIN 

59 

5  7 

65 

60 

39 

24 

20 

22 

27 

30 

47 

50 

44 

31 

23 

35 

20 

1 8 

23 

32 

36 

44 

48 

38 

38 

43 

31 

24 

1 5 

23 

35.5 

DES  ARC 

MAX 

71 

75 

72 

78 

76 

65 

39 

47 

57 

65 

67 

61 

73 

72 

35 

40 

47 

33 

46 

58 

64 

68 

74 

67 

60 

65 

60 

40 

44 

41 

56.7 

MIN 

50 

51 

47 

57 

58 

25 

20 

20 

25 

30 

39 

4  6 

48 

32 

29 

29 

18 

16 

1  9 

28 

34 

37 

47 

50 

30 

33 

32 

2  1 

1  7 

1  8 

33.6 

DEVILS  KNOB 

MAX 

70 

70 

68 

68 

61 

34 

44 

54 

60 

61 

52 

37 

30 

45 

52 

53 

61 

65 

66 

54 

60 

56 

37 

34 

34 

50 

52.9 

MIN 

49 

51 

3  5 

54 

26 

1 1 

1  8 

32 

35 

4  3 

42 

18 

1  5 

25 

5 

15 

34 

35 

39 

45 

43 

37 

31 

29 

18 

20 

16 

23 

30.9 

DIERKS 

MAX 

80 

81 

80 

77 

63 

43 

52 

64 

67 

62 

54 

69 

71 

52 

39 

47 

45 

53 

63 

60 

70 

75 

69 

62 

74 

64 

50 

45 

47 

61 

61.3 

MIN 

5  5 

50 

60 

5  7 

37 

22 

16 

1  8 

24 

25 

46 

50 

44 

30 

2  2 

35 

20 

14 

19 

2  7 

3  7 

38 

42 

31 

33 

50 

26 

1  8 

1 1 

17 

32.5 

DUMAS   1  ESE 

MAX 

78 

79 

74 

77 

73 

47 

49 

58 

65 

70 

56 

72 

77 

68 

4  1 

51 

46 

49 

62 

66 

7  0 

75 

79 

65 

69 

76 

45 

45 

44 

55 

62.7 

MIN 

55 

53 

62 

45 

27 

25 

2  8 

3  2 

47 

49 

53 

34 

2  9 

3  7 

23 

16 

22 

30 

36 

40 

55 

46 

29 

45 

31 

2  3 

1  9 

22 

36.3 

EL   DORADO   FAA  AIRPORT 

MAX 

77 

79 

73 

79 

64 

40 

49 

58 

65 

66 

57 

76 

73 

43 

43 

51 

44 

52 

62 

65 

68 

74 

67 

63 

72 

74 

45 

43 

45 

59 

60.9 

MIN 

6 1 

6< 

59 

60 

34 

2  t- 

2  2 

2  5 

28 

30 

49 

47 

43 

32 

31 

40 

24 

16 

22 

28 

37 

43 

50 

34 

30 

45 

27 

2  1 

18 

24 

35.6 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

72 

68 

71 

71 

66 

'  3 

55 

58 

65 

67 

56 

63 

62 

11 

41 

38 

27 

3? 

63 

56 

67 

78 

65 

57 

66 

62 

39 

34 

42 

56 

56.0 

MIN 

4  5 

45 

5  1 

55 

2  7 

1  3 

1  4 

25 

35 

45 

4  1 

41 

29 

18 

1  3 

24 

5 

15 

31 

41 

29 

42 

33 

38 

28 

30 

14 

16 

9 

24 

29.  2 

FAYETTEVILLE 

MAX 

70 

75 

7  0 

71 

61 

7  2 

51 

56 

34 

64 

54 

63 

61 

32 

4  3 

39 

27 

4'/ 

60 

55 

66 

69 

62 

53 

66 

58 

38 

32 

43 

56 

54.7 

MIN 

48 

50 

60 

57 

26 

;  6 

1  7 

24 

.'  9 

45 

42 

46 

30 

2  0 

1  5 

23 

7 

2  0 

26 

45 

27 

44 

36 

39 

30 

30 

16 

1  6 

1 1 

29 

30.9 

FAYETTEVILLE   FAA  AP 

MAX 

74 

78 

7  0 

73 

55 

32 

53 

59 

66 

63 

52 

64 

62 

32 

45 

40 

27 

50 

60 

58 

67 

70 

66 

54 

66 

51 

39 

31 

45 

57 

55.3 

MIN 

45 

5  1 

6  0 

50 

23 

17 

15 

22 

28 

40 

43 

46 

26 

17 

13 

18 

9 

1  3 

23 

35 

24 

32 

31 

28 

27 

26 

17 

13 

9 

28 

27.8 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

MAX 

69 

73 

70 

70 

67 

31 

51 

57 

62 

63 

58 

6? 

62 

33 

4  3 

40 

30 

48 

59 

54 

6  3 

68 

62 

3  6 

66 

60 

38 

35 

42 

55 

55.  1 

MIN 

44 

45 

61 

56 

25 

1  4 

14 

2  1 

2  7 

40 

40 

4  3 

28 

17 

13 

23 

5 

14 

23 

41 

24 

35 

30 

7  7 

27 

28 

15 

1  2 

8 

25 

2  7.8 

FLIPPIN   FAA  AIRPORT 

MAX 

75 

71 

7  3 

75 

57 

35 

50 

57 

67 

70 

54 

68 

66 

34 

39 

43 

28 

55 

58 

59 

67 

71 

69 

6  7 

65 

49 

40 

35 

40 

60 

56.4 

MIN 

4  7 

47 

49 

54 

29 

20 

1  5 

22 

26 

35 

4  1 

42 

30 

21 

2  0 

22 

10 

1  7 

22 

32 

27 

33 

44 

34 

28 

32 

23 

17 

10 

16 

28.  7 

FORDYCE   6  W 

MAX 

78 

73 

58 

55 

57 

34 

65 

60 

74 

71 

65 

(9 

47 

48 

4  9 

61 

60 

6  7 

75 

65 

63 

70 

68 

48 

45 

42 

57 

60.  1 

MIN 

54 

4  6 

1  3 

22 

26 

3.  3 

39 

47 

50 

57 

33 

2  9 

35 

22 

; ' 

30 

34 

4  1 

49 

55 

42 

34 

48 

3  5 

24 

20 

27 

36.  1 

FORT   SMITH   WB  AIRPORT 

MAX 

75 

79 

77 

75 

56 

38 

50 

59 

67 

65 

57 

6  7 

70 

37 

3  7 

45 

35 

5  2 

61 

61 

66 

73 

63 

3  6 

73 

52 

45 

38 

44 

61 

57.9 

MIN 

52 

5  7 

62 

5  3 

. '  o 

2  1 

20 

25 

30 

35 

48 

3  2 

31 

23 

2  2 

25 

15 

16 

26 

38 

32 

43 

40 

35 

31 

33 

24 

22 

15 

24 

32.7 

FORT    SMITH   WATER  PLANT 

MAX 

74 

76 

73 

74 

72 

36 

49 

60 

65 

66 

61 

65 

65 

38 

34 

44 

34 

4  7 

60 

58 

6  3 

71 

69 

61 

70 

62 

4  J 

40 

41 

59 

57.7 

MIN 

49 

6  3 

59 

33 

l  o 

1  7 

23 

2  fl 

28 

42 

50 

36 

25 

1  6 

32 

12 

17 

22 

37 

30 

34 

37 

42 

26 

35 

2  1 

14 

9 

1  5 

30.6 

GILBERT 

MAX 

75 

73 

•? 

75 

68 

52 

61 

71 

70 

61 

3  6 

67 

43 

3  8 

43 

36 

56 

56 

56 

7  0 

71 

69 

60 

66 

51 

42 

39 

42 

59 

58.7 

M  1  N 

49 

4 1 

44 

58 

4  2 

2  0 

1  4 

1  8 

2 : 

28 

45 

44 

43 

27 

2  4 

35 

1  1 

11 

17 

30 

22 

28 

39 

37 

20 

31 

21 

1 1 

6 

14 

28.4 

GRAVETTE 

MAX 

70 

74 

ro 

73 

61 

32 

53 

58 

6  6 

66 

55 

64 

61 

33 

47 

39 

29 

51 

59 

54 

66 

70 

62 

3  4 

67 

54 

38 

33 

42 

56 

55.2 

MIN 

43 

43 

46 

56 

25 

14 

14 

22 

:i 

42 

40 

3  9 

28 

17 

1  3 

22 

4 

15 

26 

40 

7  1 

38 

28 

3  7 

26 

28 

13 

11 

6 

21 

26.9 

HARRISON 

MAX 

75 

72 

75 

75 

67 

74 

52 

59 

67 

69 

59 

65 

59 

45 

3  8 

40 

31 

3  6 

63 

63 

67 

69 

65 

5  6 

65 

58 

40 

34 

40 

58 

57.2 

M  1  N 

46 

46 

48 

57 

31 

1  7 

15 

21 

2  6 

36 

47 

3  9 

34 

22 

14 

28 

8 

15 

21 

39 

24 

32 

40 

4  1 

26 

32 

70 

15 

9 

23 

29.  1 

HELENA 

MAX 

73 

71 

77 

75 

73 

53 

45 

55 

63 

68 

63 

7  3 

73 

70 

19 

48 

45 

4  9 

56 

63 

65 

72 

74 

71 

63 

62 

95 

41 

40 

50 

60.7 

MIN 

54 

55 

48 

65 

53 

32 

24 

28 

32 

38 

52 

30 

60 

32 

30 

36 

23 

2  0 

26 

32 

40 

40 

58 

51 

32 

42 

35 

27 

20 

24 

36.6 

HOPE    3  NE 

MAX 

69 

79 

80 

78 

78 

3  3 

42 

50 

36 

66 

66 

52 

75 

71 

39 

43 

46 

\i 

52 

64 

62 

68 

75 

7  0 

62 

73 

70 

46 

44 

46 

60.6 

M  ]  N 

60 

59 

61 

61 

53 

25 

21 

22 

26 

30 

39 

4  9 

51 

33 

27 

29 

24 

17 

22 

28 

3  3 

41 

50 

42 

30 

34 

33 

22 

15 

20 

35.3 

See  reference  notee  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 

ARKANSAS 

Continued  NOVEMBER  1959 


Station 

Day  Ol  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

MAX 
MIN 

79 
56 

77 
60 

76 
58 

77 
60 

69 
40 

49 

23 

51 
23 

61 

28 

67 
35 

65 
28 

59 
48 

71 
51 

66 
45 

65 
31 

36 
25 

45 

33 

44 

19 

50 
19 

60 
33 

59 
41 

66 
41 

72 
49 

75 
46 

59 

50 

71 
35 

65 
45 

48 

)0 

44 

27 

43 

20 

57 
29 

60.9 
37.7 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

7* 

50 

69 

53 

79 
46 

73 
58 

68 

42 
28 

46 

22 

52 
26 

65 
30 

71 
41 

59 
51 

72 
42 

72 
55 

64 

30 

36 
29 

44 

33 

43 
16 

44 

17 

58 
24 

60 
33 

67 
41 

72 
38 

69 
52 

64 
44 

58 
33 

52 
42 

42 
32 

39 
23 

40 
18 

52 
24 

58.2 
35.6 

KEISER 

MAX 
MIN 

70 
♦7 

71 
48 

75 
43 

72 
59 

67 
38 

44 

25 

42 
21 

58 
26 

63 
27 

68 
36 

64 
49 

72 
42 

75 
55 

68 
31 

40 
22 

32 
26 

46 
15 

42 
21 

57 
24 

59 
28 

63 
30 

65 
34 

72 
44 

64 
43 

57 
27 

50 
37 

40 

32 

38 
21 

37 
15 

19 

32^8 

MIN 

7* 

51 

72 
55 

79 
53 

77 
61 

65 
42 

43 

25 

46 

20 

56 

22 

67 
28 

69 
34 

56 
48 

75 
48 

71 
56 

66 

30 

37 
26 

47 

35 

47 
20 

46 
17 

59 
23 

63 

27 

66 
35 

75 
39 

73 
46 

61 
45 

69 

30 

62 
45 

48 

33 

45 

20 

40 
16 

21 

60.3 
35.0 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

78 
41 

76 
40 

76 
49 

72 
48 

60 
30 

36 
19 

51 
14 

57 
24 

68 

28 

70 
29 

60 
44 

67 
46 

65 
33 

38 
24 

38 
18 

42 
30 

34 
10 

55 
12 

58 
19 

60 
33 

ro 

20 

67 
34 

60 
35 

56 
42 

65 
33 

67 
31 

40 
21 

37 
12 

38 
7 

15 

le'.o 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
M  1  N 

77 
55 

74 
58 

75 
57 

77 
59 

59 
34 

39 
2  6 

47 
25 

57 
26 

66 

32 

66 
34 

57 
50 

73 
49 

67 
38 

38 
28 

36 
27 

47 
34 

34 
20 

47 
21 

58 
28 

63 
33 

64 
42 

74 
42 

67 
49 

59 
43 

69 

35 

60 
39 

44 
32 

43 

25 

39 
21 

25 

36i2 

MAGNOL I A    3  N 

MIN 

SO 
60 

81 
61 

78 
60 

79 

60 

73 
40 

46 

23 

50 
18 

58 

22 

67 
25 

68 
i 

63 
47 

77 
45 

73 
58 

70 
35 

41 
28 

51 
37 

45 
24 

52 
15 

64 

22 

64 
34 

69 

35 

75 
41 

68 

50 

64 

37 

73 
28 

73 
54 

44 

33 

45 
19 

46 
15 

25 

36.0 

MALVERN 

MAX 
MIN 

80 
52 

77 

53 

77 
52 

77 
60 

73 
43 

45 

25 

52 
19 

59 
23 

67 
26 

65 
27 

60 
47 

74 

52 

69 
53 

61 

35 

37 
27 

47 
35 

45 

23 

49 
16 

64 

20 

61 

25 

68 
35 

74 

34 

68 
42 

63 
40 

67 

27 

64 

37 

50 
32 

47 
19 

44 
14 

18 

33^7 

MAMMOTH  SPRING 

MIN 

75 
44 

71 

39 

80 
40 

74 

59 

65 

36 

37 

22 

49 
13 

57 
19 

68 

23 

72 
28 

60 
44 

64 
39 

64 
42 

42 
26 

41 
22 

43 
32 

40 
9 

49 
12 

57 
18 

56 
25 

67 
24 

70 
28 

69 
36 

59 
41 

65 
24 

52 
31 

41 

27 

35 
15 

39 
8 

55 
15 

57.2 
28.0 

MARIANNA   2  S 

MIN 

72 
48 

71 
47 

77 
49 

77 
49 

71 
48 

52 
27 

46 
19 

56 
21 

64 

25 

69 

33 

69 
53 

75 
45 

75 
53 

68 

29 

38 

25 

45 
33 

45 
18 

45 
14 

57 
23 

65 
30 

69 

73 
35 

73 
52 

67 
48 

62 
25 

66 
44 

47 
31 

42 
20 

39 
15 

51 
22 

33.8 

ytDrrn  rocc 
M  AKR  t U    1  "t t 

MIN 

69 
57 

68 
46 

67 
45 

76 
43 

74 
42 

45 

30 

47 
24 

54 
24 

60 
27 

68 
34 

44 

27 

35 
28 

42 
34 

40 
18 

45 
16 

57 

23 

60 
30 

67 
46 

68 

36 

75 
35 

61 
44 

59 

2  9 

61 

)9 

39 
30 

37 
21 

38 
15 

15 

32I2 

MIN 

M  1  N 

77 
55 

78 
56 

75 
65 

73 
59 

62 
33 

35 
20 

52 
18 

62 
25 

68 
32 

60 
31 

57 
46 

65 
51 

65 
38 

38 
26 

36 
22 

43 
34 

37 
16 

53 
16 

63 
30 

61 
35 

70 
33 

72 
47 

71 

50 

57 
42 

70 
30 

64 

37 

43 
26 

37 
23 

48 
15 

27 

5  8.4 
34.6 

MONTICELLO  3  S 

MIN 

78 
56 

79 
54 

80 
51 

80 
61 

74 
48 

52 

26 

48 

23 

57 
20 

65 
24 

68 

33 

68 

33 

76 

50 

76 
55 

69 

33 

42 
28 

51 

35 

46 

28 

48 

13 

64 
15 

65 
34 

70 
32 

74 
41 

74 
54 

67 
44 

70 
29 

76 
51 

54 
33 

45 
16 

44 
13 

24 

"ll 

MORR ILTON 

MIN 

73 
53 

77 
56 

76 
55 

75 
59 

72 
42 

49 
25 

48 

19 

58 
25 

66 

29 

65 
30 

60 
48 

76 
47 

69 
47 

57 
30 

36 
2  3 

46 
34 

44 
17 

46 
16 

58 

23 

62 
32 

66 
36 

73 
38 

69 
44 

60 
49 

68 

30 

63 
45 

49 
28 

43 

23 

41 
17 

58 
21 

60  •  1 
34.7 

MOUNT  IDA 

MIN 

81 

52 

78 
50 

76 
59 

71 
60 

62 
40 

40 

22 

58 
15 

61 
19 

70 
24 

64 

27 

60 
45 

69 
49 

68 

53 

53 
30 

40 

2  2 

46 
31 

40 
18 

54 
13 

63 

20 

62 
23 

69 
29 

72 
40 

71 
42 

65 
39 

71 
24 

64 
45 

50 
28 

43 
19 

46 
11 

15 

32^1 

MOUNT  MAGAZINE 

M|N 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

MIN 

74 
46 

70 
49 

76 
50 

74 
57 

69 
34 

35 
18 

48 
17 

57 
19 

67 
26 

71 
38 

59 
44 

68 
40 

69 
36 

36 
24 

38 
20 

43 

32 

35 
9 

53 
13 

58 
19 

56 
35 

65 
30 

65 

67 
41 

56 
41 

64 

28 

55 
35 

40 
21 

35 
17 

38 
12 

20 

3olo 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 

MIN 

71 
46 

75 
45 

69 
45 

76 
56 

74 
45 

49 
19 

35 
14 

47 
18 

56 
22 

67 
26 

69 
32 

56 
41 

68 
41 

62 
25 

34 
21 

37 
25 

44 

9 

28 
9 

53 
14 

57 
22 

56 
25 

64 

27 

69 
42 

64 
40 

53 
24 

62 
31 

49 

2  3 

40 
14 

35 
9 

3  6 
9 

5  5.2 
27.3 

NARROWS  DAM 

MIN 

76 
58 

82 
56 

81 
56 

79 
60 

79 
43 

67 
26 

44 
19 

54 
21 

62 
27 

68 

28 

64 

30 

54 
50 

72 
52 

71 
32 

42 
26 

40 
28 

52 
22 

42 
16 

54 

22 

62 
23 

30 

70 
37 

74 
44 

68 
36 

62 
26 

73 
28 

63 
3  2 

49 
22 

47 
14 

4  8 

15 

62.0 
32.6 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MIN 

72 
58 

80 
56 

80 
60 

79 
59 

77 
46 

50 

23 

42 
19 

49 
22 

61 
26 

66 
30 

63 
34 

53 
49 

72 
50 

70 
30 

40 
24 

44 

27 

45 
20 

39 
16 

51 
19 

61 

28 

60 
(5 

65 
42 

73 
50 

68 
40 

61 
28 

73 
29 

65 
29 

47 

20 

44 
13 

45 
22 

59.8 
33.5 

M  CuOACl 

n t  KrU« 1 

MIN 

78 

53 

71 
50 

75 
47 

7* 
58 

69 
41 

42 
26 

46 

20 

57 
24 

67 
28 

70 
38 

61 

49 

73 
44 

72 
37 

39 
28 

35 
27 

34 

33 

43 
15 

46 
17 

56 

22 

59 
28 

67 
35 

73 
36 

70 
47 

62 
43 

61 

55 
39 

41 

31 

39 
24 

40 
16 

52 
21 

57.6 
33.5 

N I MROD  DAM 

MIN 

67 
52 

69 
55 

67 
56 

67 
57 

72 
45 

54 

23 

41 
17 

53 
22 

61 

27 

69 
31 

68 

35 

64 
49 

71 

50 

68 

30 

68 
21 

39 
28 

45 
17 

36 
14 

55 
16 

62 
26 

63 
28 

68 

36 

73 
43 

71 
41 

71 
25 

70 
28 

53 
28 

46 

20 

43 
14 

46 
17 

60.0 
31.7 

M*N 

80 
68 

78 
56 

80 
64 

76 

62 

76 
45 

50 

27 

51 
19 

60 
21 

66 

25 

65 
28 

62 
47 

75 
50 

72 
54 

55 
33 

3  9 
27 

46 
27 

46 

23 

54 
17 

64 

23 

61 

33 

68 

36 

75 
40 

71 

47 

68 
40 

74 
26 

71 
47 

32 

46 
21 

48 
14 

63 
20 

63.3 
35.8 

MIN 

74 
52 

78 

53 

77 
67 

76 
60 

67 
35 

41 

22 

49 

21 

61 

26 

67 

30 

67 

32 

61 
51 

68 

50 

71 
40 

41 

30 

35 
20 

45 
31 

37 
15 

50 
18 

59 
25 

61 
41 

66 
31 

74 
45 

68 
43 

58 
40 

72 

30 

59 
38 

48 
24 

45 

20 

44 
15 

60 
23 

59.3 
34.  3 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

73 
48 

73 
50 

72 
40 

73 
■3  5 

70 
45 

45 

28 

44 

20 

56 
22 

65 
26 

68 
36 

60 
47 

70 
43 

74 
57 

f  9 
30 

36 
28 

43 
33 

42 
14 

42 
16 

56 
21 

60 
27 

66 

35 

70 
3  1 

70 
47 

64 
42 

56 
28 

53 
39 

41 
31 

37 
22 

38 
15 

50 
20 

57.9 
33.2 

PARIS 

MAX 
MIN 

75 
52 

79 
54 

83 
58 

78 
57 

75 
34 

37 

22 

50 
18 

60 
21 

68 
27 

70 
29 

>■ 

47 

70 
50 

72 
39 

41 

29 

38 
18 

45 

32 

39 
14 

50 
15 

60 
20 

64 
28 

68 
30 

75 
35 

71 
46 

60 
43 

74 
27 

65 
38 

48 
24 

43 
18 

45 
12 

62 

22 

60.8 
32.0 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

7* 

73 
49 

71 
51 

78 
61 

70 
46 

46 

22 

54 
31 

55 
30 

60 

33 

61 
35 

60 
48 

72 
49 

60 
41 

45 
30 

29 

50 
30 

47 
21 

53 
12 

62 
18 

62 
38 

64 
36 

68 
36 

66 

38 

60 
38 

68 
31 

61 
43 

52 
25 

22 

21 

59 
18 

61.1 
33.9 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

77 
55 

76 
58 

80 
58 

76 
63 

72 
45 

55 

28 

49 
25 

70 
37 

60 
49 

75 
51 

75 
58 

66 
34 

38 
30 

49 
36 

49 

23 

51 

20 

65 

27 

60 

69 

32 

75 
44 

78 
52 

75 
48 

70 
34 

68 
46 

52 
35 

45 
25 

43 
21 

57 
27 

63.4 
38.8 

PINE   BLUFF    F A A  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
52 

76 
55 

81 

52 

77 

6. 

67 
35 

40 

27 

46 
24 

56 
25 

67 
28 

69 
33 

56 
47 

75 
48 

75 
39 

39 
29 

39 
2  8 

48 
36 

40 
20 

48 
19 

66 

23 

61 

30 

67 
37 

76 
42 

74 
48 

62 
40 

69 

30 

66 
37 

40 
28 

45 

22 

42 
19 

57 
21 

60.0 
34.5 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

80 

51 

77 
41 

74 
58 

70 
41 

41 

26 

45 
18 

25 

25 

61 

66 
40 

67 
52 

63 
29 

30 

38 
25 

13 

45 

14 

53 
19 

58 
28 

65 
34 

70 
3  1 

44 

61 
33 

38 
28 

35 

38 

15 

50 
17 

56.9 
30.7 

PORTL  AND 

MAX 
MIN 

64 
59 

79 
58 

77 
57 

79 
65 

73 
63 

29 

48 

24 

46 

22 

57 
30 

66 

31 

60 
36 

60 
48 

72 
u  : 

76 
37 

30 

45 

32 

52 
27 

36 
19 

50 
20 

63 

23 

67 
32 

70 
38 

75 
46 

76 
46 

65 

32 

70 
40 

78 
38 

24 

44 

22 

44 

22 

62.7 
36.6 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

79 
57 

78 
59 

78 
58 

79 
58 

76 
43 

58 
24 

50 
22 

5  6 

23 

67 
30 

66 
34 

63 
47 

73 
49 

72 
60 

67 
32 

40 
26 

40 
23 

51 
17 

53 
23 

61 

32 

68 

40 

74 
43 

71 

53 

65 
43 

72 
41 

68 

32 

67 
42 

48 

25 

4  5 
18 

50 
21 

58 

30 

63.2 
36.8 

ROGERS 

MIN 

" : 

4  7 

74 
49 

72 
58 

72 
56 

68 

28 

33 
14 

54 
14 

58 

25 

66 

35 

66 
43 

60 
41 

64 
43 

60 
31 

35 
19 

45 
15 

44 

25 

27 
6 

51 
15 

63 

27 

57 
40 

66 
28 

71 
40 

65 
34 

59 
39 

66 

29 

62 
30 

39 
17 

34 
20 

40 
10 

55 
23 

56.6 
30.0 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

7; 

54 

77 
52 

79 
59 

78 
60 

71 
38 

42 

23 

49 
19 

63 

22 

68 

28 

69 
30 

61 
50 

61 
49 

67 
44 

44 
31 

36 
20 

45 

» 

43 
17 

52 
16 

60 
23 

30 

29 

37 

44 

46 

28 

40 

27 

18 

14 

62 
18 

60.2 
33.4 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

68 
52 

75 
55 

75 
50 

78 

76 

71 

40 

48 

57 

61 

62 

68 

75 
52 

75 
28 

38 
25 

40 
33 

48 

21 

34 
16 

45 
20 

63 
25 

70 
34 

64 
38 

75 
42 

75 
49 

61 
29 

67 
32 

69 
35 

38 
23 

42 
19 

41 

20 

60.0 
34.6 

SEARCY 

MAX 
MIN 

75 
52 

72 
53 

77 
49 

75 
60 

70 
42 

42 

25 

47 

22 

57 
22 

68 

27 

69 
32 

61 

50 

74 
46 

67 
56 

64 

32 

37 
27 

49 
35 

47 
18 

48 
16 

61 
21 

62 
31 

68 

35 

74 
36 

70 
45 

64 
48 

65 
28 

59 
42 

47 

32 

45 
20 

40 
16 

56 
19 

60.  3 
34.6 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

S*e  reference  notes  folio* lae  Station  ladea. 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Station 

Day  Ol  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

S1L0AM  SPRINGS 

MAX 

72 

76 

71 

73 

60 

32 

53 

59 

66 

66 

55 

65 

62 

33 

46 

39 

31 

51 

62 

54 

68 

71 

64 

55 

68 

58 

38 

31 

45 

5  7 

56.0 

MIN 

46 

48 

60 

57 

28 

16 

16 

24 

30 

4  1 

43 

47 

29 

19 

18 

23 

8 

17 

27 

41 

25 

48 

32 

41 

31 

31 

16 

13 

1 1 

25 

30.4 

STUTTGART 

MAX 

72 

73 

79 

75 

71 

49 

45 

55 

65 

68 

60 

76 

76 

70 

39 

48 

46 

44 

58 

62 

66 

75 

74 

67 

66 

63 

47 

43 

40 

53 

60.8 

M  I  N 

55 

57 

53 

62 

46 

28 

25 

28 

32 

36 

50 

50 

55 

33 

29 

36 

21 

19 

26 

34 

39 

42 

53 

49 

33 

46 

34 

23 

17 

23 

37.  8 

STUTTGART    9  ESE 

MAX 

66 

73 

73 

80 

75 

67 

40 

47 

55 

63 

67 

55 

74 

75 

36 

41 

47 

34 

44 

58 

60 

66 

73 

73 

59 

66 

64 

39 

42 

39 

58.4 

M I  N 

52 

52 

52 

50 

61 

28 

24 

26 

31 

36 

36 

48 

51 

33 

29 

30 

21 

19 

23 

32 

37 

39 

46 

48 

31 

34 

34 

24 

20 

24 

35.7 

SUBIACO 

MAX 

73 

78 

78 

76 

69 

39 

49 

60 

67 

69 

61 

70 

71 

44 

38 

45 

44 

49 

59 

63 

65 

73 

68 

61 

72 

67 

50 

44 

42 

58 

60.  1 

M I N 

51 

55 

58 

52 

34 

20 

25 

24 

30 

3  1 

47 

48 

39 

27 

18 

30 

13 

15 

23 

35 

35 

42 

46 

38 

29 

36 

22 

20 

14 

18 

32.5 

T  f XARK ANA   WB  AIRPORT 

MAX 

79 

79 

78 

79 

60 

43 

5  1 

58 

65 

66 

55 

74 

72 

39 

40 

4  7 

40 

52 

62 

61 

66 

74 

71 

63 

73 

69 

48 

43 

47 

63 

60.6 

MIN 

63 

60 

66 

59 

32 

27 

23 

26 

32 

39 

49 

51 

37 

31 

{& 

37 

25 

21 

28 

34 

40 

50 

48 

43 

38 

40 

31 

26 

20 

31 

37.8 

TURNPIKE 

MAX 

61 

70 

67 

67 

69 

31 

43 

53 

58 

68 

53 

55 

58 

31 

38 

29 

52 

54 

60 

64 

60 

54 

69 

57 

42 

40 

33 

49 

53.0 

M  I N 

49 

45 

51 

29 

13 

18 

32 

41 

38 

43 

41 

32 

19 

14 

26 

6 

16 

36 

39 

47 

50 

32 

31 

30 

26 

20 

11 

22 

30.6 

HALORON 

MAX 

77 

9  0 

77 

76 

69 

39 

53 

59 

68 

63 

57 

65 

68 

38 

38 

47 

36 

56 

65 

63 

66 

73 

67 

62 

72 

67 

43 

42 

46 

60 

59.8 

M  I  N 

51 

51 

63 

58 

37 

20 

15 

18 

23 

28 

48 

51 

38 

27 

17 

33 

14 

12 

19 

33 

26 

39 

37 

34 

24 

37 

23 

2  1 

10 

18 

30.8 

WALNUT   RIOGE   FAA  AP 

MAX 

50 

M  I N 

48 

49 

50 

59 

33 

26 

22 

26 

30 

39 

43 

42 

36 

21 

29 

27 

15 

18 

24 

30 

36 

35 

49 

35 

30 

35 

28 

22 

16 

23 

32!e 

WARREN 

MAX 

77 

80 

80 

78 

70 

44 

50 

58 

66 

68 

60 

75 

75 

70 

42 

51 

46 

♦7 

66 

64 

71 

75 

75 

65 

71 

70 

46 

47 

45 

57 

63.0 

MIN 

58 

59 

60 

63 

43 

27 

21 

25 

29 

34 

49 

50 

55 

34 

30 

37 

24 

17 

34 

40 

37 

44 

53 

45 

32 

45 

35 

24 

19 

24 

38.2 

WHITE  ROCK 

MAX 

69 

71 

65 

67 

61 

34 

43 

55 

61 

60 

52 

57 

55 

30 

30 

37 

25 

44 

50 

49 

60 

65 

63 

53 

63 

57 

39 

36 

34 

50 

51.2 

MIN 

48 

52 

57 

54 

25 

11 

18 

32 

38 

41 

42 

43 

30 

16 

16 

24 

3 

17 

34 

38 

40 

44 

44 

37 

31 

28 

19 

21 

16 

25 

31.5 

WYNNE 

MAX 

72 

72 

7? 

73 

73 

49 

45 

49 

64 

68 

59 

75 

75 

68 

41 

45 

43 

44 

65 

67 

68 

73 

66 

61 

60 

45 

40 

40 

52 

59.4 

43 

47 

47 

48 

40 

29 

19 

17 

30 

40 

51 

46 

54 

31 

26 

38 

18 

19 

25 

28 

31 

39 

47 

42 

29 

42 

29 

22 

14 

15 

33.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Dianon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

'20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total  1 

u  0> 

°l 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.09 

.06 

.04 

.  1  1 

.27 

.  1  1 

.02 

.00 

.03 

.  16 

.42 

.05 

.06 

.04 

.20 

.08 

B 

2.22 

WIND 

33 

35 

16 

40 

32 

151 

64 

18 

15 

20 

18 

6 

24 

98 

52 

29 

83 

39 

18 

16 

8 

10 

18 

23 

70 

26 

74 

46 

51 

10 

1143 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.09 

.  1  1 

.18 

* 

.44 

.07 

.01 

.07 

.09 

.03 

.04 

.21 

.04 

.05 

.09 

.07 

.16 

.14 

.11 

.07 

B 

2.39 

WIND 

3 

7 

2 

48 

39 

90 

51 

2 

6 

9 

26 

1 

59 

82 

45 

5 

55 

38 

4 

7 

11 

5 

27 

15 

57 

59 

100 

47 

27 

8 

935 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.07 

.11 

.09 

.18 

* 

.47 

.05 

.00 

.13 

* 

• 

* 

.27 

.06 

.08 

.00 

.24 

.05 

B 

2.08 

WIND 

15 

13 

18 

88 

39 

92 

46 

16 

15 

15 

25 

7 

48 

82 

37 

30 

51 

35 

18 

11 

26 

19 

37 

20 

56 

42 

52 

41 

43 

20 

1057 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.07 

.05 

.10 

.03 

.14 

.05 

.13 

.05 

.01 

.01 

.00 

.07 

* 

.08 

.  16 

.01 

.03 

.05 

.04 

.10 

.05 

.03 

.04 

- 

B 

1.39 

WIND 

7 

8 

7 

22 

17 

52 

20 

6 

6 

6 

13 

3 

21 

35 

17 

10 

21 

12 

9 

7 

6 

5 

11 

14 

32 

20 

26 

18 

17 

B 

463 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.02 

.16 

.03 

.12 

.32 

.08 

.16 

.00 

.12 

.11 

.04 

.08 

.14 

.04 

.08 

.08 

.06 

.08 

B 

1 .91 

WIND 

6 

8 

30 

161 

125 

172 

36 

12 

1 1 

22 

62 

12 

101 

1  1  H 

92 

43 

51 

50 

28 

23 

20 

29 

56 

84 

94 

132 

74 

34 

46 

22 

1754 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 
ROGERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.SNUWf  \LL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.1 
T 

T 
T 

T 
T 

See  relereuce  notes  following  StatloD  Index. 
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STATION  INDEX 


NOVKMBBR  1939 


STATION 

|     INDEX  NO.  J 

i 

COUNTY  - 

c 

!  | 

ITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

2 

u 

U 

TION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

!  3 

LONG 

i 

1 

ft. 

SPECIAL 

DRAIN. 

3 

LONG! 

s 

i 

SPECIAL 

ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 
ALY 

AN I T Y  )  NE 

000* 
004* 

0190 

SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

CLARK 

i  i* 

7  35  54 
6  34  48 
3  34  47 
3  34  17 

94  12 

92  52 

93  29 
93  25 

624 
256 
T80 
834 

3P 

•A 
7* 
5P 

74 

C 

c 
c 

JANES  V.  MILL IAMS 

RUBY  B.  OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

REBA  v.  SWAIM 

ALTA  F.  GARNER 

NAUMEE 

MELBOURNE 

MENA 

MONT ICELLO  5  S 
MONTROSE 

*t*b 

A  900 
,<-..t, 

SEARCY 
IZARD 
POLK 

ASHLEY 

16  01 
16  0* 
1*  35 
31  35 

92  39 
9|  34 

91  46 

91  29 

1207 
265 

126 

6P 

SP 

( 

e  h 
c 

mflfn  f .  adams 

Ivan  l.  shRader 

r  ichaho  w.  st .  john 

raoio  stat  ion  khhm 

ark  power  and  light  co  . 

ANTOI NE 
A PL  IN   1  w 
APPLETON 
ARKAOELPM1A 
ARKANSAS  CITY 

0174 
01SI 
01*6 

029* 

PIKE 

POPE 
CLARK 
DESHA 

3  34  02 

1  35  25 
3  34  07 

2  33  37 

93  25 
93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

285 
400 
522 
200 
143 

6P 

8A 

TA 

74 
44 

c 

DREW  A.  LAMB 

JOHN  A.  JONES 

T ILLMAN   F.  LAWRENCE 

JOHN  W.  TRANMELL 

MOROBAY   LOCK   AND  OAM  8 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

••'  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

1094 

CALHOUN 

MONTGOMERY 

BAXTER 

3)  19 
36  08 
14  13 

35  10 

36  20 

92  2  7 
92  21 

85 

66) 
2600 

SP 
6P 

6P 

ti  p 

:V 

e 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DANIEL  PERRY  MALLET T 
WILLIAM  E.  BLACK 
ARKANSAS   FORESTRY  COMM 
RADIO   STATION  KTLO 

ASM DOWN 
ATHENS 
AUGUST  A 
BALD  KN08 

BATESV 1 LLE  LIVESTOCK 

028* 

0)00 
092* 
0950 
0*58 

LITTLE  RIVER 
HOWARD 
WOODRUFF 
WHITE 

INDEPENDENCE 

*  33  40 
4  34  19 
7  35  IB 
7  35  18 

9*  06 
93  58 
91  22 
91  34 
91  47 

329 
960 
216 
2  30 
571 

6P 

9A 

TA 
ftp 

c 
c 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

CECIL  WILLIS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MOUNTAIN  HOME   C    OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW    1  E 
MULBERRY  6  NNE 

NASHVILLE    PEACH  SUBSTA 

SUB 

BAXTER 
STONE 
FRANKL  IN 

PIKE 

HOWARD 

36  20 
35  52 
15  J* 
3*  09 
)<.  in 

92  23 

92  06 

91  43 

93  36 

800 

500 
425 
550 

4A 

8A 

HA 
8A 

64 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINFFRS 
NELL    A.  TAPLEY 
HENRY   G.  ARVlN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

8ATESV 1 LLE  L  AND  D  NO  1 
6CAR  CREEK  LAKE 
BEAT Y  LAKE 
8EE8E 

BEECH  GROVE 

0**0 

0912 
0950 

is  14 

INDEPENDENCE 
LEE 

ST  FRANCIS 

WHITE 

GREENE 

7  35  45 
7  34  43 
5  35  OS 
7  35  04 
7  36  09 

91  38 
90  42 

90  43 

91  53 
90  38 

277 
220 
400 
2  SO 
298 

SP 

5  p 
BA 

C  H 

c 
c 

JAMES    J.  HITCHUM 
U  S  FOREST  SERVICE 
L.  G.  ADAMSON 
MARvIN  MORRISON 
B.  8.  HAMMOND 

NASHVILLE  SCS 
NATHAN   4  NNW 

NEWPORT 
NlMROD  OAM 

| 

■  .  DO 

HOWARD 
PIKF 
JACKSON 
PERRY 

33  57 
3*  07 

9}  51 
93  52 

91  16 
9)  10 

373 

830 
223 
*«0 

SS 
8A 

TA 

6* 

« 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
EDNA  J.  WE  ST  FAL  L 

Elsie  t.  ward 

luThER  D.   SUMMERS .  JR 
U  S  CORPS  OF  ENGINFERS 

BEEOEVl LLE 
BENTON 
BENTONVILLE 
BERRYVILLE  A  nw 
BIG  FORK 

059* 
09B2 
090* 
061* 

JACKSON 
SALINE 
BENTON 
CARROLL 
POLK 

7  35  26 

6  34  33 
1   36  22 

7  3*  26 
3  34  29 

91  06 

92  37 
9*  13 

93  37 
93  58 

221 
289 

1150 
1100 

3P 
6P 

44 
'» 

74 

c 

P.  M.  BRECKENft IDGE 
ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L*  BROWNE 
DAvIO  L »  SIIDHAM 
ANNA  M.  L ILES 

NOR FORK  DAM 
OOELL   3  N 
ODEN  2  W 
OKAY 

OSCEOLA 

922  B 
3354 
]  191 
337* 
5480 

BAXTER 
WASHINGTON 

HOWARD 
MISSISSIPPI 

36  13 
33  *8 
3*  18 

35  *3 

92  15 
9*  2* 

93  *e 

93  53 
69  59 

*23 
1300 
800 

300 

SP 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  RFNf 0  HURST 
JOAN  S.  GRE  SHAM 
J.    T.  MARGIS 
THOMAS   F.    MC  X 1 N ION 

BIG  LAKC  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKfLY   MOUNTAIN  DAN 
BLUE   MOUNTAIN  OAM 
BLUFF  CITY  3  SW 

MS  76 

07*4 
074* 
07*4 
0400 

MISSISSIPPI 

LAWRENCE 

GARLAND 

YELL 

NEVADA 

5  35  51 
7  3*  07 
3  34  36 
1   35  06 
3  33  41 

90  08 

91  06 
93  11 
93  39 
93  09 

228 
259 

455 
360 

8» 

44 

74 

44 

c 
e 

N.  W.  DOUGLAS 

LEE  W.  MCKENNEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CATHERINE  WHITE 

OWENSvlLLE 
OZONE 

PARAGOULD  RAOIO  KOHS 

3*98 
3308 
35|* 
5562 
9376 

SAL  1 NE 
FRANKL  IN 

JOHNSON 
GRFENE 

15  18 

36  03 
35  16 

92  *9 

93  30 
93  27 
90  28 
93  *3 

500 
196 
1900 
2  76 

*P 
6P 

■A 

11 

MRS.  GUY  E.  COOK 
BURNS  WAKEFIELO 
VIRGIL  D.  MFLSON 
RADIO  STATION  KDRS 
FRANK  TAYLOR 

blytmeville 
boonev i lle 
botkinburg  2  s 
bough ton 
bradford 

080* 
ibK 
0B42 
0448 

0872 

MISSISSIPPI 

VAN  BUREN 

NEVADA 

WHITE 

3  35  56 
I   35  09 
7  33  39 
3  33  52 
7  35  25 

89  55 
93  53 

92  28 

93  20 
91  28 

252 
511 
12  10 
235 
240 

6P 

7P 

74 
7A 

c 
e 

IVY  W.  CRAWFORD 
CLEO  E.  YANDELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  INGERSOLL 
MARSHALL    H 1 C  KMON 

PARKIN   2  W 

PARTHENON 
PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

9586 
5591 
5602 

575* 

SCOTT 
NEW TON 
PERRY 

35  16 
3*  48 

15  00 
3*  13 

90  36 
93  57 
93  15 

92  01 

222 
668 
925 
125 

9P 

CORINE  D.  GARDNER 
BOM AR   K.  HANSARD 
ARTHUR   B.  CARLTON 
FRANCIS  FINKBEINFR 
HARRY   W.  WHITE 

BRINKL  E  Y 
BUFFALO  TOMER 
BULL  SHOALS  DAN 
BURDETTE 
CABOT  A  SW 

Q  .  (6 

1010 

1052 
1  1  n  2 

MONROE 
NEW TON 
BAXTER 

MISSISSIPPI 
PULASKI 

7  3*  53 
7  35  52 
7  36  22 
2  33  49 
7  34  57 

91  12 
9J  30 

92  3* 
89  57 
92  0* 

205 
2578 

240 
289 

7P 

7P 

6P 
sf 

C  H 
C 

RICHARD   K.  WEIS 

STATION  INACTIVE 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

G.  A.  HALE 

B.  N.  WALTHER 

PINE   ALUFF    F  A A  AIRPORT 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 

9766 
9760 
5620 
9**6 

JFFFERSON 
RANDOLPH 
NEVADA 

3*  10 

33  *e 

91  56 
93  5* 
90  59 

93  23 

205 
8*0 
330 
122 

M|0 
9P 

MIO 

7A 

U   S   FED  AVIATION  AGENCY 
J.   R.  HUDDLESTON 
BENEOIC  T 1 NE  SISTERS 
PEARL  NEWTON 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  2 
CARLISLE   1  SW 
CARPENTER  DAN 

1132 
1 19* 
1238 

I2ARD 
OUACHITA 

LONOKE 
GARLAND 

7  36  07 
)  33  3* 
3  33  35 
I    34  47 
3  34  27 

92  08 

92  49 
'2  51 
91  45 

93  01 

155 
235 
405 

SP 

74 
74 

84 

c 
c 

AUSTIN  D.  HARRIS 

LEONARD  B.  DILWORTH 

EDITH   2.  LEHMAN 

JOHN  L.  TAIT 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

PRESCOTT  SCS 

RATCL IFF 
RAVANA    1  NE 
REMMEL  DAM 

5910 
5970 
6008 
60  \  6 
6102 

NFVAOA 

LOGAN 
MILLER 
HOT  SPRING 

36  16 
15  16 
13  0* 
3*  26 

93  23 
92  51 

9*  02 
92  54 

318 
800 
463 

250 
315 

c 
c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

ON A   V.  MCLEAN 
LULA  M.  WFEKS 
BONNY  L.  ALLEN 
ARK    POWER    AND   L IGHT  CO 

CLARENDON 
CLARKSV 1  LLC 

CLINTON 
COMBS   3  SE 
CONPTON  2  NE 

1**2 
1*59 
1*92 
157* 
1582 

MONROE 
JOHNSON 
VAN  BUREN 
MADISON 
NEWTON 

7  34  41 
1    35  28 
7  35  35 
7  35  48 
7  36  06 

91  IB 
93  28 

92  28 

93  48 
93  18 

172 
43ft 
510 
1*00 
2166 

6P 

4P 

c 
c 

B.   f,  NORTHERN 
DR.    IRVING  T.  8EACH 
EARL  B.  RIDDICK 
MAUDE  C.  BRASHEARS 
WILLIAM   L.  BINAM 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 

6z*  e 

6352 
6  376 
-.  )80 
8*03 

BENTON 
POPE 

Clay 

FULTON 

35  18 

91  08 
91  08 

90  06 

91  50 

1167 
160 

200 
100 

55 
14 

55 
SP 

HOWARD  FOWLER 

WM.   w.  SPAULDING 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

WILL  1AM   S.    BUCKLf  Y 

JAS.  B.  CALDWELL 

CONWAY 
CORNING 
COVE 

CROSSCTT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

19*4 
L49  2 
1444 

1790 
1750 

FAULKNFR 
CLAY 
POLK 
ASHLEY 
PULASK 1 

1   35  05 
7  36  24 
*  34  26 
3  33  02 
1   34  43 

92  28 

90  35 
9*  25 

91  56 

92  25 

293 
1050 
175 
380 

5P 
&P 

'.0 

!  P 

7A 
9P 

7A 

■:  h 

CLARENCE  S.  WILLIAMS 

LAURA  POL K 

JOE  C.  ALLEN 

U  S  FOREST  SERVICE 

B ILL  IE  JO  YOUNG 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN   4  E 

6506 
■ 

662* 
:  :  6  fl 

GRANT 

BENTON 
DALLAS 

35  15 

36  11 

92  21 

9*  13 
92  48 

2*5 
290 
391 
1150 
260 

SP 
6P 

T* 

« 

ADAM  c.  MELTON 
ARKANSAS    FORESTRY  COMM 
REED  1 S  ALLEN 
JOHN  BROWN  UNIVERSITY 
MARGARET    F.  GORDON 

CUNMINS  FARM 
OA  1ST 
DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SCS 

1  768 
181* 
1629 
143* 

L  INCOLN 

PIKE 

FAULKNER 

YELL 
YELL 

1  3*  05 

3    3*  14 

1   35  22 
1   35  03 
1  35  04 

91  35 
93  *4 

92  25 

93  24 
93  24 

176 
629 

705 
370 
370 

6P 

SJ 
74 

c 
c 

CUMMINS  PRISON  FARM 

FERNA  JONES  TEDDER 

WILLIAM    A.  BROWN 

J.    A.  MOUDY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

STAMPS 

STAR   CITY   2  S 

STEVE 

STORY 

STUTTGART 

660* 

682  ■ 
(,S5< 

6916 

LAFAYETTE 
L  INCOLN 
YELL 

MONTGOMERY 
ARKANSAS 

33  22 

3*  33 

34  42 

34  29 

93  30 
91  51 

93  31 
91  32 

270 
392 
682 
650 

6P 

7A 

HUBERT  BAKER 

ARKANSAS    FORESTRY   C  OMM 
T.    P.  SIMS 
NORA  L.  mayBERRy 
GCOItCC  L.  CLARK 

DAROANELLE 
OE  QUEEN 
OERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 

1438 
1448 
1940 
1964 
1942 

YELL 
SEvlER 
CHICOT 
PRAIRIE 

JOHNSON 

1  39  13 
4  3*  02 

2  33  31 
7  3*  58 
1   33  43 

93  09 
9*  21 
91  26 
91  30 
93  24 

330 

1*0 
204 

2350 

6P 

5P 
SP 

74 
44 

GERALD  GOODIER 
0.    TUCKER  VASSER 
L.  W.  WILSON 
C.  J.  RISTER 
CHRISTIANA  8.  DICKEY 

STUTTGART  9  ESF 
SUB  I ACO 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 
TURNPIKE 

6920 
70*1 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

POPE 

34  28 

35  18 
33  06 

13  40 

91  25 
93  05 

198 
500 

208T 

$5 

M|0 
bP 

74 
74 
TA 

6P 

74 

C  H 

C  HJ 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
f»Ew  SUBIACO  ABBEY 
IDELLA  0.  NORWOOD 
ii  s  weather  Bureau 
U  S  FOREST  SERVICE 

DIERks 
DUMAS  I  ESE 

DUN  AS 

ICL  DORADO  F A A  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 

2015 
21*8 
2150 

2356 

HOWARD 
DESHA 
DESHA 
UNION 
CARROLL 

4   34  07 
2  33  53 

2  33  53 

3  33  13 
7  36  24 

94  02 
91  29 

91  30 

92  48 

422 
162 
165 
252 
1465 

5P 
6P 

HID 

MIC 

c 

C  H 

THOMAS   F.  HINSLEY 
TRAVIS  C.  KEAMEY 
ARK   POWER   AND   LIGHT  CO 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
MABEL   F.  SPRAY 

WALORON 

WALNUT    GROVE    2  NNE 
WALNUT    RIDGE    FA  A  AP 
WARREN 
WEST  FORK 

752* 
7530 
7562 

SCOTT 

INDEPENDENCE 
LAWRENCE 
BRADLEY 
WASHINGTON 

15  31 

9*  06 

91  21 

92  0* 
9*    1  1 

675 
2  50 
2  72 
206 

SP 

ftp 

SP 
6P 

64 

C  H 

c 

WILLIAM  D.  8IVENS 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
WARREN  COTTON  OIL  CO 
EFFIE  D.  LITTLE 

EVENING  SMAOE    1  NE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE   F  A  A  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  F A A  AIRPORT 

2  )46 
24*2 

244* 
2524 

SHARP 

WASHINGTON 
WASHINGTON 
WASHINGTON 
MARION 

7  36  05 
1   36  05 
7  36  00 
1    36  06 
7   36  18 

91  37 
9*  10 
9*  10 
94  10 

92  36 

4  90 

13  70 
1253 
12  70 
700 

SP 
MID 

7A 

MID 
9P 
MID 

opha  wolfe 

Charles  f.  ford 

u  s  fed  aviation  agency 

university  of  arkansas 

u  s  fed  aviation  agency 

WHEEL ING 
WHITE  ROCK 
WHITECLTFFS 
WING 
WYNNE 

77** 

7772 
7812 
7950 
8052 

FUL  TON 
FRANKL 1 N 

SEVIER 

YELL 
CROSS 

36  19 
33  48 

91  32 
93  57 

93  28 
90   4  7 

680 
2265 
290 
350 

5P 

SS 

12M 
7A 

■ 

c 
c 

THOMAS   w.  CONE 

MRS.    L.   M.    SNE AO 
MILES  b.  TURNER 
RADIO  STAT  ION  KWYB 

FORDYCE  6  * 

FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT  SMITH  WB  AIRPOOT 

FORT    SMITH  WAT F R  PLANT 

!5*e 

25*4 

257* 
2578 

OALLAS 

LITTLE  RIVER 
ST  FRANCIS 
SEBAST  IAN 
CRAWFORD 

3  33  49 
»    iJ  *  1 

3  35  01 
1    35  20 
1   35  39 

92  31 
94  24 
90  47 
94  22 
94  09 

260 
*00 
261 
*56 

5P 
M„ 

9P 

MIO 
74 

c 
c 

C  HJ 

ARKANSAS  FORESTRY  C OMM 
LESLIE   P.  CALLENS 
Thomas  a.  MOORE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
JAMES  L.  CRISTEE 

YFLLVILLE 

808* 

MARION 

92  4) 

760 

JESS  B.  JOHNSON 

FUL  T  ON 
GEORGETOWN 

GLENWOOD 
GRAVELLY 

2*70 

2  reo 

24*2 
2922 

HEMPSTEAD 

WHITE 

SEARCY 

PIKE 

YELL 

4  33  37 
7  35  07 
7  35  59 
3  14  19 
1   34  53 

93  48 

91  26 

92  4  3 

93  33 
93  42 

260 
200 
595 
5*1 

6P 

4A 

7A 
91 

C  H 

INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKEHS 
C.  ELI  JORDAN 
WILLIAM    F.  SEVIER 
WILLIE  PENOERGRASS 

6RAVETTE 

GREEN  FOREST  A  E  SE 
GREENBRIER 
GREENWOOD 
GURDON  J  E 

294« 

29  ft 
K  M 

BENTON 
CARROLL 
FAULKNER 
SEBAST I  AN 

1    36  24 
7  36  18 
1   35  14 
1   35  13 
3  33  5* 

91  22 

92  23 
9*  13 

1250 

360 
318 

290 

SS 

SS 
8A 

'  A 

GLENN  S.  JUSTICE 
RALPH   L •  BANTA 
MARVIN   C.    C  ANT  RE  L  L 
DOROTHY  M.  BEEN 
ROY  S.  R08BS 

HAMBURG 

HARDY 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 
HEBER  SPRINGS  3  SW 

1081 

3192 

3221 
3230 

ASHLEY 

SHARP 

BOONE 

CLEBURNE 

CLEBURNE 

3  33  14 
7  36  19 
7  36  14 
7  15  32 
7  35  28 

91  48 

91  29 
93  07 

92  01 
92  03 

177 
362 
1150 
525 

6P 

6P 

C 
C 

a.  james  linder 
Theresa  donaloson 
bea  gray  8eene 
lester  6.  logan 
wayne  stark 

HELENA 

HENDERSON  2  W. 
MOPE  3  NE 
HOPPER 

3239 
32*2 

3*21 
3*38 

POPE 

BAXTER 

HENPSTEAO 

MONTGOMERY 

1  35  26 

2  34  32 
7  36  22 
4  33  43 

3  3*  22 

92  58 
90  35 

92  16 

93  33 
93  *1 

555 
200 
580 
375 
700 

6P 
84 

74 

71 
74 

7A 

c 

MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 
CHARLEY  M.  FRIDDELL 
LUCY  A.   SENT  Z 1  EN 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
AVADELLE  WHISENHUNT 

HORATIO 

HOT  SPRINGS    1  NNE 
HUNTSVILLE 
HUT  T IG  DAM 
INDEX 

34*2 

3554 
354* 

SEVIER 
GARLAND 
MADISON 
UNION 

LITTLE  RIVER 

4  33  56 
3   34  31 
7  36  05 
3  33  02 

9*  22 
93  03 
93  ** 
92  05 
9*  03 

337 

no 

1*53 
60 

300 

9P 

64 
5P 

84 
84 

c 
c 

ELIZABETH  w.  FRIDAY 
U  S  NATL   PARK  SERVICE 
MAY    PEARL  MARKLEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  E.  MCDOWELL 

JASPER 

JESSIEV1LLE 

JONESBORO 

getSEJt 

KEO 

3*00 
970* 

9821 
3442 

NEWTON 

CRAIGHEAD 

MISSISSIPPI 

LONOKE 

7  36  01 
3  34  42 
7  35  30 
2   15  *1 
1   3*  36 

93  11 

90  05 
92  00 

857 
730 
3*5 

2  32 
230 

*p 

SP 

7P 

11 
51 

QUINTON  R.  CLARK 
LURA  B.  SYKES 
BENEDICT INE  SISTERS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
R.  A.  WALLER 

KINGSLANO   '  SSE 
LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 
LAMAR  2  SW 

990* 
3998 

»on 
*04( 

CLEVELAND 
CRAIGHEAD 
PULASK I 
JOHNSON 
PIKE 

3  13  50 
5  35  49 
1   34  51 
1   35  26 
3  34  19 

92  16 
90  26 

92  26 

93  25 
93  51 

214 
230 
305 
550 
796 

74 
7* 

c 
c 

ARKANSAS   FORESTRY  CONN 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

(LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

4111 
*2*l 

BOONE 

CRAWFORD 

GRANT 

PULASKI 

PULASKI 

7  36  24 
1   35  42 
3   3*  10 
I   34  ** 

92  5* 
9*  19 

92  1* 
92  19 

710 
1OO0 
261 
251 
512 

NIC 

- 1  r 

MIC 

C  HJ 

CLAY  A.  CLARY 

IDA  G.  RAMEY 

J.  R.  RHODES 

u  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 
MAO  I  SON 
MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  3  M 
MALVERN 

*5»! 

NEWTON 

ST  FRANCIS 

HOT  SPRING 

7  35  46 

5  35  00 

4  33  20 
3  34  23 

93  05 
90  43 
93  1* 
93  13 
92  49 

2007 
211 
313 
36C 
31 

6P 
SP 

81 

71 
91 

c 

LOLA  I.  DOLLAR 

JAMES  C.  HODGES 

EARL  E.  GRAHAM 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

RADIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MARVELL 

4572 
64J 
*65« 
*66( 
*6T( 

FUL  T  ON 
LEE 

POINSETT 
PHILLIPS 

7  36  29 

2  34  44 

3  35  12 
7  35  54 
7  3*  33 

91  92 
90  ** 
90  26 

92  38 
90  55 

69C 
23* 
22* 

19* 

SS 

6' 
bt 

SS 

41 
*' 

C  H 

JOHN  H.  MCKEE 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
HORACE  J.  LOvELL 
MINNIE  HORTON 
ERNEST    H.  PUCKETT 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imato logist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
pock,   Arkansas,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "CI imatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations   are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 

may  result   in  aDDarent   inconsistencies   in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cl imatologic al  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C       Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later   in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H       "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data   in  any  month   indicates  no  snowfall   and/or  snow  on  ground   in  that  month. 
J       "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 


No  record  in  the  "Cl imatologic al  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in  the  annual   issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  ana  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount   included   in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  "Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain. 
AM       Data   based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M       One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record   is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R       Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS       This  entry  in  time  of  observation  column   in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
V       Includes  total   for  previous  month. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government   Printing  Office,    Washington   25,    D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGIC AL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of   Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest   issues  of  Local  Cl ima to logica 1  Data  Annual,  obtained  as   indicated  above,  price 

15  cents. 
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3 

DIVISION 

47.6 

2.8 

7.46 

3.36 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

57.3 

38.1 

47.7 

68 

25 

21 

21 

528 

0 

0 

12 

0 

8.22 

3.58 

2.60 

15 

.0 

0 

9 

6 

4 

59. 4M 

38.1 

48.  8M 

2.9 

8 

23 

3 

514 

0 

0 

1  2 

0 

7.43 

2.15 

2.01 

16 

.0 

0 

1  1 

6 

3 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

58.3 

37.1 

47.7 

0.0 

70 

8 

25 

21+ 

530 

0 

0 

1  3 

0 

6.23 

.51 

1.80 

16 

T 

0 

9 

3 

2 

FORDYCE   6  W 

57, 0M 

38  •  7M 

47  •  9M 

6  7 

8 

24 

6 

523 

0 

0 

8 

0 

7.08 

2.15 

16 

.0 

0 

2 

MAGNOLIA  3  N 

59.1 

36.8 

48.0 

- 

0.7 

72 

8 

22 

6+ 

520 

0 

0 

1 2 

0 

6.00 

.65 

2.43 

16 

.0 

0 

* 

2 

PRESCOTT 

58.4 

38.1 

48.3 

2.2 

70 

8 

26 

31  + 

512 

0 

0 

10 

0 

6.99 

2  .44 

2.25 

1  2 

.0 

0 

J 

2 

WARREN 

59.0 

37.9 

48.5 

1.2 

71 

8 

24 

3 

506 

0 

0 

9 

0 

5.11 

1.45 

16 

.0 

0 

2 

DIVISION 

48.1 

1.9 

6.72 

1.79 

T 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

59.1 

38.1 

48.6 

1.5 

71 

8 

24 

21  + 

502 

0 

0 

10 

0 

4.44 

-  1.53 

1.38 

16 

.0 

0 

8 

3 

2 

tUMMINb  rAKM 

60  .  7M 

37.  9M 

49  .  3M 

71 

8 

28 

30 

479 

0 

0 

5 

0 

7.48 

-  1.05 

2.06 

11 

.0 

0 

10 

6 

3 

DUMAS  1  ESE 

58.4 

36.9 

47.7 

1.4 

73 

8 

23 

3 

530 

0 

0 

IP 

0 

4.  54 

1.42 

12 

.0 

0 

6 

5 

2 

MONT ICELLO  3  S 

58.5 

35.6 

47.1 

70 

9 

21 

20+ 

549 

0 

0 

12 

0 

6.22 

1.23 

1.95 

17 

.0 

0 

PINE  BLUFF 

58.7 

39.9 

49.  3 

2.9 

72 

8 

29 

31  + 

479 

0 

0 

6 

0 

.0 

0 

6 

5 

3 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

57.0 

36.2 

46.6  ' 

72 

8 

25 

3 

563 

0 

0 

11 

0 

6.  16 

-  2.03 

2.09 

16 

.0 

0 

8 

3 

2 

PORTLAND 

AM 

58.8 

37.4 

48.1 

0.3 

70 

27+ 

28 

31  + 

514 

0 

0 

1" 

0 

3.21 

.75 

17 

.0 

0 

8 

3 

0 

DIVISION 

48.1 

1.7 

5.34 

.15 

.0 

MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:     74°  on  the  8th  at  Camden  1 
Lowest  Temperature:     11°  on  the  6th  at  Eureka  Springs 
Greatest  Total  Precipitation:     10.58  Inches  at  Hopper 
Least  Total  Precipitation:     1.65  inches  at  Rogers 
Greatest  one-day  Precipitation:     4.20  inche3  on  the  11th  at  Parks 
Greatest  Total  Snowfall:     0.1  inch  at  Rogers 


See  reference  notes  following  Station  Ind»x. 
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DAILY  PRECIPITATION 


10     11  12 


Day  of  month 


ABBOTT 
ALIC  IA 

ALUM  FORK.  7.85 
ALY  9.57 
AMITY  3  NE  8.58 

ANTOINE 

APLIN   1  W  8.59 

ARKADELPHIA  8.22 

ARKANSAS  CITY  3.97 

ASHDOWN  6.65 

ATHENS 
AUGUSTA 

BALD  KNOB  6.34 
BATESVILLE  LIVESTOCK  4.02 
BATESVILLE  L  AND  0  NO   1  4,57 

BE  AT  Y  LAKE 
BEECH  GROVE 
SEEDEV I LLE 
BENTON 
BENTONVILLE 

8ERRYV  ILLE  4 

BIG  FORK  7.83 

BIG  LAKE  OUTLET  4.34 

BLACK  ROCK  5.59 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM  10.13 

BLUFF  CITY  3  SW 
6LYTHEVILLE 
800NEV I LLE  5.47 
BOUGHT  ON  9.59 
BRADFORD  6.54 

BRINKLEY 

BUFFALO  TOWER  4.22 

BUROETTE  5.05 

CABOT   4  SW  9.18 

CALICO  ROCK  5.62 

CAMDEN  1  7.43 

CARLISLE    I  SW  6.53 

CLARENDON  5.57 

CL ARK  S V I LLE  5.87 

CLINTON  6.88 

CONWAY  6.63 

CORNING  3.90 

COVE  6.03 

CROSSETT    7  S  4,44 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
DARDANELLE 

DE  QUEEN 
DERMOTT 

DES  ARC  5.97 

DEVILS  KNOB  4,24 

DIERKS  6.66 

dumas  1  ese 

el  dorado  faa  airport  6.23 

eureka  springs  3.41 

evening  shade  1  ne  5.60 

fayetteville  2.43 

fayetteville  faa  ap 
fayetteville  exp  sta 
flippin  faa  airport 
ford yc  e  6  w 
-ort  smith  wb  airport 

fort  smith  water  plant 

FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOD 

GRAVELLY 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST   4  ESE 
5REF.NBPIER 
GREENWOOD 

GURDON  3  E 
HAMBURG 

HARRISON  3.64 
HEBER  SPRINGS  3  NE  6.40 
HECTOR  5.56 

HELENA 
HENDERSON  2 
HOPE  3  NE  7.64 
HOPPER  10,58 
HORATIO  6.64 

HOT   SPRINGS  1   NNE  9.25 

HUT T IG  DAM  4,33 

INDEX  8.60 

JASPER  3.39 

JESSIEVILLE  9.17 

J0NES60R0  4.36 
KEISER 
KEO 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 
LEAO  HILL 
LEE  CREEK  GUARD  STA  2  E  4,51 
LEOI.A  8.14 
LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT   R//  8.12 

LITTLE  ROCK   FILT  PLANT 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MARVELL 

MELBOURNE 
MENA 

MONT ICELLO  3  S 
MOROBAY  LOCK   AND  DAM  8 
MORRILTQN 


1.20 


.60 


,05  2.08  .57 

.30    1.28  1.23 

.11    2.21  1.49 

.25  1.42  1.54 
.02  .71 


T 


.57 


.02 


.07  1.40  1.25 
T  1.94  1.32 
.12   2.95  2.19 

.21   1.30  1 

.04    1.43  1 

.02   1.23  . 

.19  1.30  2.39 

.10  2.70  1.44 

.07  2.51  .24 


.15   1.31  .82 

.04     .50  1*20 

2,29  1.17 

.02  1.06  1.73 
.65  1.97 

.40    1.81  .79 


.  1  3 


.15  2.60 
.08  1.42 
.32  1.44 
.10  .76 
•16  1.73  1.22 

.10  2.06 
.35  2.47 
.50  2.60 
.27  2,33 
.27  2.10  .77 

.72  2.40 

.08  1.60  1.45 
.25  1.35 
.36  2.05 


.27   1.39  .59 


.04  1.20  .51 

.34  1.82  1.29 

T  2.28  1.39 

.13  1.24  .36 


.24    1.00  2.53 
.14  .06 
T  1.10 
. 35  2.33 


.35  2.00  1.40 


.28  2.92 
.06  1.31 
.75 


T  1.02  ■ 

.15  1.05  1.42 

.84  2.78 

1.11  3 

.28  1.58  .53 

T  1.21  1.20 
.07 

.38  2.25  .14 


.23  1.50 
.13  2.47 
.02  2.02 


1.04  .30  1.13 

.17  .55 

.70  2,47 

,41  1.35 

3.25  1.62 


1.00  .60 
.52  1.25 
1.95  .18 


1.21     .30  .09 


2.01    1.70  .13 


.55     .16  .41 


1.75  .15 
.60  1.04 
.47  ,72 


,23 : 3.00  1.23 


,  1.33    1.12  1.00 


3.66  1.33 


.57  1.50 
.93  1.31 
2.92  .38 


1.72  1,96 


.13  2.10  .42 


\  1.78  .56 
i    .97  - 
| 1.30  1,13 
!    .72   1.75  .23 


.16  T 
.06 


.48 
1.01 


.11  .94 
T  ,90 
.09  1.48 
.08 
.06 

.05 
.06 
.27  .71 
1.59 
.09  1.01 

.04  1.33 
1.30 

1  .08 
T  .52 
2.59 

T 

2.04 

.08 

T  1.08 


T  1.35 
1.10 
.02  1.69 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


0 

1    |    2    |  3 

4 

5  6 

7      8  9 

10 

11 

12 

13  14 

lb 

16 

17 

18 

19  ZU 

il 

ZZ  ZJ 

24 

zb 

Z  7 

00      on  OA 

zo    zy  I  ju 

05 

.16 

7.10 

.  10 

.10 

'.Is 

2!  10 

175 

UOO 

•  65 

! '. " 

4.78 

.47 

1.38 

.41 

.35 

.05 

.  12 

:.■"> 

4.75 

.10 

7 

.22 

1.06 

.34 

.14 

.34 

.is 

.02 

7 

7 

1.85 

.30 

4.43 

7 

.  10 

1.15 

.58 

.52 

.31 

.81 

•  61 

.63 

10 

.75 

.26 

8.36 

.02 

7 

.03 

.  38 

U67 

■42 

.09 

3.07 

1.26 

.  2! 

7 

.23 

.67 

.06 

7.13 

T 

7 

.43 

1  .44 

.31 

.21 

3.03 

.87 

.  :  - 

.01 

.24 

.36 

.05 

7.46 

7 

.40 

2.01 

.35 

.09 

2.60 

.86 

.35 

.  8f 

6.28 

.83 

1.00 

2.00 

1.00 

2.00 

.40 

.55 

.50 

7 

3} 

03 

1  60 

85 

83 

02 

54 

6.89 

!l5 

!  15 

2.67 

.32 

1.02 

.78 

.20 

7 

T 

1.45 

.15 

3.33 

.03 

.53 

.03 

.55 

.88 

.14 

.05 

1.10 

7.61 

.03 

.22 

2.00 

.35 

T 

2.15 

1.06 

. 

7 

1.90 

6.14 

7 

.45 

1.75 

1.03 

3.17 

.44 

.-' 

7 

.08 

.80 

20 

46 

9.68 

7 

.26 

1.83 

1.86 

7 

T 

1.6a 

1.40 

.66 

.10 

.20 

1.46 

.23 

1.13 

.02 

.01 

1.40 

.65 

.18 

.92 

.07 

T 

.04 

.53 

.33 

5.95 

.  12 

.11 

2.60 

.68 

.55 

.29 

1.60 

0.65 

.30 

.08 

1.96 

.24 

.  36 

.82 

.48 

.39 

1  30 

28 

.  50 

48 

10 

84 

3.9? 

Ioj 

K77 

.85 

.15 

.55 

.09 

.48 

8.97 

4.20 

1.68 

1.02 

•  47 

1 .60 

7.66 

.  17 

2.49 

2.03 

1.48 

.41 

1.08 

6.22 

.09 

.08 

.71 

1.32 

1.01 

1.95 

.56 

.08 

.04 

.38 

.01 

.01 

2 .09 

.85 

*  19 

7 

.47 

6^72 

111 

1.81 

.06 

lo3 

1.82 

1.02 

.25 

.11 

1.41 

.10 

3.13 

.10 

1.80 

.13 

T 

1.10 

3.21 

.17 

.20 

.15 

.55 

.05 

•  67 

.75 

.30 

.05 

.32 

6.99 

.05 

.08 

.93 

2.25 

.03 

2.14 

.78 

.36 

T 

T 

.02 

.15 

.09 

■  47 

.42 

49 

T 

•  1  7 

.78 

1.6S 

.03 

.61 

7 

.21 

.20 

.19 

.21 

7 

7.04 

•  92 

2.44 

.49 

.45 

.32 

•  25 

7 

7 

.42 

1.75 

5.08 

.04 

.05 

7 

.87 

2.09 

T 

.32 

1.10 

.03 

.58 

3.57 

.15 

1.10 

.65 

1.05 

.13 

.49 

•  22 

•  45 

•  25 

.05 

L .  7< 

ll  70 

.13 

.24 

2)45 

1.42 

.46 

.41 

.71 

1.24 

8.84 

1.00 

.90 

.80 

.10 

•  90 

2.70 

1.30 

1.14 

5.66 

.25 

.37 

1.91 

.50 

•  64 

.26 

.41 

.03 

.04 

.91 

.34 

2.07 

•03  .01 

.46 

7 

T 

.26 

.04 

.61 

.20 

.01 

7 

•  43 

.02 

30 

1  30 

1  80 

1*49 

1.51 

.35 

•  40 

.39 

8^41 

'.08 

.47 

2.18 

■  16 

2.61 

1.71 

.08 

.29 

.83 

5.78 

7 

.  77 

1.64 

.97 

1.42 

•  24 

7 

.74 

6.02 

3.92 

1.27 

.90 

1.93 

8.54 

7 

•  72 

2.20 

.55 

.05 

1.96 

1.08 

•  56 

.  10 

1.20 

.12 

T 

09 

02 

90 

1  48 

•  46 

1.76 

.38 

.20 

.52 

4^87 

7 

.02 

!o3 

'.85 

1 .40 

.36 

1.32 

•  33 

.02 

.54 

5.65 

.22 

.  12 

1.61 

.45 

•  45 

.80 

.83 

.05 

.22 

1.05 

.25 

6.77 

.11 

7 

.24 

1.14 

.15 

2.30 

1.47 

.01 

.25 

.01 

.  38 

.25 

7.52 

.01 

.17 

.26 

1.54 

1.75 

2.64 

.16 

7  .08 

.02 

.50 

6.50 

7 

.41 

7 

.70 

2.45 

.06 

1.06 

.  12 

T 

.50 

1.20 

5.61 

7 

.14 

7 

•  43 

1.85 

7 

.42 

.76 

.46 

.36 

7 

.  14 

1.05 

5.27 

•  30 

.20 

2.20 

.37 

.40 

.42 

.12 

.  1  8 

1.12 

5.05 

.23 

•  13 

7 

1.12 

2.00 

T 

.83 

.15 

7 

.59 

5.11 

.12 

7 

.04 

1.44 

.16 

•  17 

1.45 

.61 

.21 

.18 

.73 

5.24 

7 

.10 

2.18 

7 

.68 

.60 

.16 

.10 

.03 

1.40 

6.34 

7 

.25 

1.45 

.50 

.10 

2.40 

.70 

.32 

.10 

.  10 

.42 

7 

3.73 

.10 

.10 

2.12 

.81 

.16 

•  02 

.42 

MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW   1  E 

I  MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NATHAN  fa  WNW 
NEWHOPE   3  E 

NEWPORT 
NIMR00  DAM 
0DELL   3  N 
00EN  2  W 
OKAY 

OSCEOLA 
OWENSVILLE 
02ARK 
OZONE 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 
PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 

PERRYVRLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FA A  AIRPORT 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 

RATCLlFF 
ROGERS 

RUSSELLV ILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 

SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN  fa  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STORY 

STUTTGART 

STUTTGART 
•  SUB I A CO 
'  TAYLOR 

'ITEXARKANA  W8  AIRPORT 

TURNPIKE 
I WALORON 

'WALNUT  GROVE   2  NNE 
WALNUT   RIDGE  FAA  AP 
■  WARREN 

U WHITE  ROCK 
jj  WHITECL  I  FFS 
r WYNNE 
f YELLV 1LLE 


ESE 


%»•  r*r*r«DC«  Dotal  follo»int  Stalloo  ln.Hi 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DECEMBER  1959 


Day  01  Month 

Average 

j 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

60 

57 

59 

54 

49 

47 

53 

68 

63 

56 

62 

59 

59 

55 

4S 

53 

63 

60 

51 

51 

56 

55 

50 

57 

55 

57 

63 

57 

44 

46 

49 

55.4 

M  IN 

34 

32 

25 

37 

41 

28 

27 

33 

36 

45 

55 

48 

36 

38 

4  1 

45 

52 

43 

29 

30 

31 

33 

42 

45 

35 

46 

49 

32 

35 

31 

27 

37,5 

MAX 

66 

61 

58 

55 

53 

52 

56 

67 

64 

58 

62 

60 

58 

55 

53 

56 

64 

59 

54 

47 

58 

36 

52 

56 

68 

59 

64 

57 

48 

49 

50 

57.3 

M1N 

31 

30 

25 

32 

42 

29 

29 

27 

41 

47 

57 

49 

33 

4  1 

43 

47 

54 

5  1 

31 

31 

21 

36 

44 

47 

39 

49 

52 

35 

34 

27 

27 

MAX 

66 

SO 

60 

60 

55 

57 

63 

70 

6e 

62 

65 

61 

60 

59 

55 

59 

62 

62 

37 

57 

58 

38 

54 

60 

64 

63 

65 

54 

51 

50 

50 

59.5 

MIN 

35 

24 

22 

36 

38 

21 

26 

27 

40 

55 

59 

41 

31 

44 

*S 

47 

49 

47 

30 

28 

25 

32 

44 

45 

46 

51 

47 

36 

34 

29 

27 

37.6 

MAX 

62 

53 

57 

53 

50 

42 

51 

64 

56 

59 

62 

59 

53 

53 

52 

55 

60 

60 

48 

48 

56 

51 

51 

58 

60 

60 

64 

54 

44 

48 

46 

54.5 

MIN 

27 

32 

25 

30 

42 

2  4 

23 

24 

37 

46 

57 

46 

29 

36 

3S 

47 

53 

44 

29 

33 

24 

32 

41 

45 

35 

49 

53 

36 

36 

32 

23 

36.5 

MAX 

58 

59 

45 

58 

51 

48 

43 

54 

63 

58 

58 

60 

58 

53 

48 

54 

53 

57 

47 

46 

48 

50 

54 

45 

51 

54 

58 

62 

50 

40 

48 

52.6 

MIN 

30 

2  9 

22 

25 

26 

22 

20 

25 

26 

37 

45 

41 

24 

3  1 

32 

37 

43 

38 

22 

24 

24 

24 

30 

32 

31 

40 

40 

35 

32 

28 

19 

30.1 

MAX 

60 

56 

57 

53 

52 

44 

52 

62 

59 

58 

62 

60 

53 

48 

55 

53 

60 

58 

46 

48 

53 

50 

47 

53 

55 

57 

64 

55 

44 

48 

47 

53.8 

MIN 

28 

33 

19 

37 

41 

27 

19 

26 

24 

43 

56 

45 

26 

34 

37 

45 

52 

44 

27 

27 

22 

27 

38 

37 

31 

44 

55 

37 

38 

34 

20 

34.6 

MAX 

64 

S  B 

60 

55 

54 

51 

56 

72 

58 

63 

63 

60 

60 

58 

51 

55 

68 

61 

49 

50 

60 

55 

53 

56 

60 

58 

63 

45 

60 

51 

49 

57.0 

MIN 

28 

24 

21 

30 

42 

21 

23 

24 

33 

46 

46 

4  6 

30 

46 

4  3 

47 

54 

44 

28 

29 

24 

31 

43 

46 

32 

47 

42 

32 

34 

26 

24 

35.0 

MAX 

54 

4; 

62 

59 

44 

42 

57 

61 

62 

63 

63 

53 

60 

57 

49 

58 

52 

50 

47 

51 

48 

52 

45 

50 

60 

57 

58 

37 

36 

43 

47 

52.3 

MIN 

27 

26 

27 

40 

28 

17 

20 

24 

25 

51 

47 

33 

24 

40 

37 

43 

49 

31 

20 

27 

22 

36 

39 

40 

41 

45 

32 

32 

30 

21 

20 

32.1 

MAX 

57 

63 

63 

61 

5  0 

51 

46 

58 

70 

55 

63 

64 

60 

59 

55 

51 

60 

65 

56 

49 

51 

59 

54 

51 

36 

60 

64 

60 

46 

46 

51 

56.6 

MIN 

28 

26 

23 

31 

39 

28 

25 

25 

26 

35 

42 

47 

32 

33 

40 

44 

46 

4  7 

30 

26 

25 

26 

37 

43 

34 

34 

49 

29 

30 

30 

23 

33.4 

MAX 

59 

53 

53 

53 

48 

>9 

44 

59 

56 

60 

59 

59 

45 

46 

52 

53 

59 

5? 

43 

40 

48 

47 

50 

54 

55 

60 

62 

53 

43 

44 

40 

51.4 

MIN 

34 

31 

26 

36 

39 

2  6 

21 

31 

29 

45 

50 

43 

30 

33 

36 

45 

51 

39 

30 

30 

2  7 

30 

37 

43 

34 

47 

53 

38 

38 

33 

23 

35.8 

MAX 

60 

51 

6  t 

59 

50 

50 

62 

72 

55 

60 

65 

59 

60 

52 

50 

35 

61 

57 

50 

55 

60 

53 

49 

34 

61 

59 

63 

45 

45 

50 

46 

56.0 

MIN 

27 

26 

19 

39 

35 

2  2 

21 

29 

35 

48 

49 

39 

28 

40 

44 

46 

5  1 

44 

23 

32 

24 

34 

43 

4  5 

43 

50 

41 

31 

35 

24 

22 

35.1 

MAX 

63 

54 

57 

53 

51 

43 

5  1 

68 

58 

60 

62 

59 

50 

52 

56 

56 

61 

59 

46 

42 

57 

53 

55 

57 

61 

64 

64 

52 

45 

46 

47 

55.0 

MIN 

37 

38 

31 

40 

37 

3  1 

25 

31 

33 

49 

56 

45 

35 

37 

42 

48 

54 

42 

31 

32 

24 

29 

43 

43 

36 

47 

50 

35 

34 

32 

31 

38.0 

MAX 

68 

62 

61 

55 

56 

32 

60 

74 

64 

62 

64 

63 

62 

57 

53 

65 

59 

49 

61 

38 

56 

60 

63 

62 

66 

56 

53 

51 

52 

59.4 

MIN 

36 

30 

23 

31 

41 

29 

26 

25 

38 

51 

59 

48 

32 

40 

45 

52 

55 

40 

31 

30 

26 

38 

42 

48 

37 

46 

55 

36 

35 

27 

26 

38.1 

MAX 

56 

52 

63 

56 

50 

4  3 

55 

66 

58 

57 

6  3 

62 

58 

53 

52 

56 

63 

59 

50 

52 

56 

50 

48 

55 

59 

58 

62 

43 

43 

48 

47 

54.6 

MIN 

26 

29 

21 

37 

37 

2  0 

22 

26 

34 

46 

56 

40 

29 

39 

45 

47 

53 

45 

25 

32 

25 

33 

42 

45 

42 

49 

41 

33 

36 

25 

24 

33.6 

MAX 

60 

55 

59 

55 

51 

46 

54 

67 

60 

58 

64 

61 

57 

53 

51 

55 

63 

59 

49 

50 

56 

53 

50 

56 

55 

56 

64 

50 

45 

47 

47 

55.0 

MIN 

27 

29 

22 

36 

43 

27 

22 

30 

32 

46 

57 

46 

29 

36 

42 

47 

54 

43 

30 

32 

25 

34 

42 

44 

33 

46 

50 

34 

36 

32 

23 

36.5 

MAX 

57 

52 

55 

55 

50 

43 

46 

57 

54 

58 

59 

59 

48 

44 

50 

32 

57 

57 

45 

46 

49 

47 

49 

53 

57 

60 

61 

55 

42 

45 

41 

51.7 

M  IN 

33 

32 

24 

30 

40 

27 

20 

29 

28 

42 

50 

46 

30 

36 

34 

45 

50 

40 

29 

32 

28 

29 

31 

40 

35 

47 

48 

32 

39 

35 

23 

35.0 

MAX 

61 

58 

59 

55 

50 

50 

56 

71 

64 

62 

65 

62 

60 

57 

55 

60 

67 

59 

55 

49 

60 

60 

60 

63 

63 

68 

68 

55 

53 

51 

53 

59.1  i 

MIN 

35 

33 

24 

29 

44 

26 

37 

30 

44 

50 

58 

51 

32 

36 

45 

50 

59 

47 

28 

24 

24 

33 

42 

37 

36 

50 

50 

36 

36 

29 

27 

38.1 

MAX 

67 

65 

65 

62 

56 

51 

58 

71 

65 

65 

66 

66 

69 

59 

70 

68 

59 

96 

52 

56 

59 

59 

59 

66 

65 

58 

51 

49 

47 

60.7; 

MIN 

31 

32 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

39 

44 

53 

52 

3* 

40 

49 

45 

37 

31 

34 

34 

45 

42 

37 

47 

4  1 

34 

34 

28 

32 

37.9 

MAX 

57 

55 

61 

56 

53 

46 

59 

65 

5  6 

59 

63 

62 

38 

51 

50 

54 

63 

58 

32 

53 

58 

38 

48 

55 

57 

57 

63 

45 

45 

48 

48 

55.3, 

MIN 

29 

31 

21 

35 

40 

25 

24 

25 

32 

45 

56 

44 

29 

39 

43 

47 

53 

46 

26 

32 

25 

31 

42 

44 

40 

43 

44 

35 

37 

3  1 

24 

36.1 

MAX 

67 

57 

64 

54 

54 

58 

64 

67 

61 

62 

65 

63 

61 

55 

52 

58 

64 

62 

5* 

55 

62 

54 

50 

55 

59 

64 

64 

57 

53 

53 

45 

58.5, 

MIN 

33 

25 

23 

35 

40 

2  1 

27 

29 

42 

53 

57 

40 

32 

43 

45 

49 

52 

48 

25 

28 

25 

35 

43 

47 

49 

53 

50 

31 

33 

24 

27 

3  7.5' 

MAX 

54 

62 

47 

60 

52 

52 

44 

50 

66 

56 

58 

62 

58 

57 

52 

52 

59 

61 

53 

46 

45 

58 

54 

54 

58 

61 

65 

63 

45 

44 

50 

54.8; 

MIN 

24 

34 

25 

26 

35 

26 

25 

28 

33 

37 

52 

47 

32 

33 

39 

42 

49 

45 

31 

31 

29 

22 

34 

45 

35 

37 

52 

36 

36 

36 

29 

35.0 

MAX 

56 

48 

55 

51 

44 

54 

50 

53 

55 

52 

57 

48 

52 

51 

40 

52 

48 

52 

36 

35 

41 

38 

48.5 

MIN 

40 

27 

33 

40 

22 

20 

25 

40 

42 

43 

50 

34 

34 

37 

36 

29 

32 

32 

43 

27 

26 

22 

28 

33.1 

MAX 

65 

56 

62 

51 

54 

56 

63 

68 

58 

60 

64 

61 

64 

55 

51 

57 

65 

61 

53 

54 

63 

51 

51 

57 

62 

63 

64 

52 

50 

55 

47 

57.8 

MIN 

28 

31 

20 

29 

4  1 

25 

22 

23 

37 

51 

58 

39 

29 

38 

43 

47 

49 

45 

31 

26 

23 

32 

44 

47 

44 

51 

45 

32 

28 

20 

24 

35.5 

MAX 

67 

65 

57 

54 

51 

49 

54 

73 

65 

65 

63 

60 

60 

34 

55 

57 

71 

57 

49 

49 

59 

58 

59 

58 

63 

68 

64 

53 

51 

48 

54 

58.4, 

MIN 

37 

33 

2  3 

31 

42 

25 

24 

30 

41 

48 

56 

47 

33 

38 

40 

48 

55 

43 

30 

28 

26 

33 

42 

35 

35 

47 

46 

35 

35 

29 

26 

36.9 

MAX 

64 

55 

59 

55 

54 

51 

59 

70 

63 

62 

64 

60 

60 

55 

54 

62 

65 

56 

49 

47 

60 

57 

58 

62 

64 

66 

67 

54 

51 

49 

51 

58.3) 

MIN 

42 

Z  9 

2  5 

32 

37 

3  0 

27 

32 

4  3 

54 

50 

34 

32 

42 

46 

50 

50 

38 

29 

26 

25 

35 

43 

44 

37 

51 

42 

35 

32 

29 

27 

37.1 

MAX 

57 

4  8 

66 

59 

55 

-5 

58 

62 

59 

61 

66 

55 

59 

60 

51 

54 

50 

50 

45 

53 

53 

51 

47 

51 

60 

56 

57 

37 

35 

45 

46 

53.3 

MIN 

34 

29 

26 

46 

26 

1  1 

23 

33 

3  1 

46 

52 

33 

28 

36 

34 

41 

47 

33 

20 

29 

25 

29 

37 

40 

39 

46 

35 

30 

29 

22 

21 

32.6 

MAX 

55 

4  6 

62 

59 

46 

44 

57 

64 

6  6 

62 

64 

53 

60 

57 

51 

60 

54 

30 

50 

51 

50 

51 

46 

51 

58 

58 

58 

37 

36 

43 

47 

53.2 

MIN 

33 

2  7 

24 

46 

28 

20 

25 

42 

29 

52 

45 

33 

27 

4  1 

43 

46 

49 

34 

26 

33 

27 

30 

39 

41 

43 

49 

33 

31 

29 

23 

22 

34.  5 

MAX 

57 

46 

62 

59 

45 

45 

58 

65 

67 

62 

64 

55 

60 

55 

53 

60 

53 

48 

53 

53 

53 

51 

46 

53 

57 

59 

60 

39 

35 

44 

46 

53.7 

MIN 

29 

23 

2  0 

40 

27 

16 

21 

34 

2  6 

52 

46 

31 

25 

42 

42 

46 

48 

29 

26 

30 

25 

29 

40 

43 

42 

51 

33' 

32 

31 

21 

21 

32.9:, 

MAX 

55 

49 

61 

58 

49 

44 

52 

63 

66 

61 

63 

52 

60 

55 

5u 

61 

57 

50 

50 

51 

51 

50 

47 

50 

57 

57 

58 

38 

37 

43 

46 

! 

52.  9^ 

MIN 

29 

2  4 

2  1 

44 

26 

1  6 

20 

31 

28 

49 

4  7 

30 

25 

38 

40 

42 

47 

32 

21 

29 

23 

28 

36 

39 

42 

47 

32 

29 

27 

19 

21 

31.7 

62 

47 

66 

55 

4  ^ 

42 

58 

62 

57 

57 

63 

54 

54 

52 

5U 

51 

55 

53 

47 

52 

52 

47 

47 

54 

62 

57 

62 

40 

38 

47 

47. 

52.8, 

MIN 

26 

2  6 

2  0 

33 

31 

2  3 

20 

24 

26 

42 

4  8 

35 

26 

36 

35 

44 

50 

33 

24 

29 

24 

29 

39 

4  1 

37 

49 

36 

36 

35 

25 

20 

32.4 

65 

57 

5  / 

52 

53 

49 

55 

67 

62 

60 

62 

60 

61 

53 

51 

55 

65 

5  7 

48 

47 

59 

58 

58 

64 

65 

65 

56 

50 

48 

50 

57.0 

MIN 

40 

3  3 

3  0 

39 

39 

24 

26 

39 

44 

52 

58 

4  7 

38 

39 

42 

48 

54 

44 

29 

29 

32 

35 

43 

37 

47 

50 

33 

34 

26 

28 

38.7' 

60 

52 

60 

58 

5  0 

52 

56 

65 

58 

59 

65 

56 

58 

50 

46 

55 

59 

55 

48 

53 

56 

49 

48 

S3 

63 

59 

59 

44 

43 

46 

47 

54.4- 

MIN 

29 

28 

2  6 

38 

30 

24 

25 

32 

36 

48 

49 

36 

32 

4  1 

44 

47 

50 

35 

26 

33 

32 

37 

43 

44 

42 

50 

38 

34 

35 

26 

27 

36.0' 

62 

56 

61 

56 

49 

47 

57 

67 

62 

60 

65 

58 

59 

53 

51 

60 

59 

57 

48 

53 

58 

49 

48 

51 

58 

56 

61 

42 

42 

48 

45 

54.8 

MIN 

25 

27 

2  1 

30 

30 

1  8 

22 

24 

30 

47 

5  1 

37 

26 

4  1 

42 

45 

49 

39 

21 

27 

25 

30 

40 

42 

41 

49 

38 

29 

32 

21 

21 

32.9 

61 

56 

65 

58 

53 

43 

58 

65 

60 

58 

63 

62 

57 

57 

53 

52 

55 

55 

49 

54 

55 

55 

50 

55 

60 

58 

63 

52 

40 

48 

49 

55.5. 

MIN 

22 

24 

16 

33 

35 

1  8 

16 

20 

2  3 

45 

53 

42 

24 

38 

37 

44 

52 

41 

23 

27 

20 

25 

40 

44 

35 

49 

52 

36 

36 

27 

25 

33.0|| 

54 

47 

62 

57 

49 

43 

60 

60 

65 

61 

63 

53 

61 

55 

50 

60 

54 

51 

49 

52 

51 

52 

46 

48 

59 

57 

58 

37 

36 

44 

46 

52.9 

MIN 

25 

26 

26 

43 

27 

23 

18 

30 

28 

51 

45 

31 

25 

36 

38 

42 

48 

32 

21 

27 

20 

30 

38 

38 

40 

48 

32 

30 

2» 

17 

21 

31. e 

MAX 

60 

47 

65 

57 

57 

9  2 

59 

64 

57 

58 

63 

59 

57 

56 

51 

50 

59 

50 

41 

55 

52 

52 

47 

55 

57 

48 

39 

45 

46 

53.4, 

MIN 

33 

27 

19 

44 

30 

20 

18 

26 

24 

42 

54 

39 

25 

37 

39 

44 

50 

33 

20 

29 

28 

28 

40 

42 

36 

34 

32 

26 

18 

32.? 

MAX 

63 

60 

52 

54 

50 

44 

49 

68 

64 

63 

63 

60 

54 

50 

52 

55 

65 

62 

52 

45 

55 

54 

55 

34 

54 

64 

63 

53 

45 

47 

48 

55.4 

MIN 

40 

36 

33 

34 

43 

29 

29 

35 

40 

50 

54 

50 

34 

34 

40 

45 

49 

50 

32 

31 

28 

34 

41 

38 

36 

48 

52 

39 

37 

35 

28 

38.  f 

MAX 

62 

66 

57 

62 

53 

55 

55 

62 

72 

58 

64 

64 

61 

62 

57 

52 

60 

64 

59 

49 

49 

61 

57 

32 

56 

65 

66 

61 

53 

51 

58.  f 

MIN 

24 

30 

2  4 

27 

42 

25 

27 

26 

31 

44 

56 

44 

32 

38 

42 

43 

49 

*e 

31 

29 

27 

30 

35 

43 

39 

41 

50 

35 

34 

26 

35.  f 

ARKADELPHIA 
ASHDOWN 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BENTON 

8ENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 

BOONEV1LLE 

BRINKLEY 

CAMDEN  1 

CLARK5VILLE 

CONWAY 

CORNING 

CROSSETT   7  S 

CUMMINS  FARM 

DARDANELLE 

DE  QUEEN 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEV1LLE  FAA  AP 

FeYF-'.EVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HARRISON 

HELENA 

HOPE  3  NE 


See  reference  notes  following  station  Index. 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  01  Month 

• 

01 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

l  " 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

1 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

MAX 
MIN 

63 
34 

58 
34 

59 
32 

52 
42 

53 
42 

46 

30 

57 
30 

67 
24 

59 
41 

57 
48 

63 
56 

61 

46 

58 

37 

53 
41 

50 

42 

55 
46 

66 

53 

36 
45 

51 
29 

52 
33 

6  0 
32 

54 

37 

50 
44 

55 
46 

59 
41 

5  6 
46 

62 
47 

50 
32 

47 

35 

51 
31 

4  6 

30 

55.9 
38.9 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

60 
37 

56 
32 

56 
27 

53 
35 

50 
42 

43 
27 

48 

25 

60 
31 

60 
36 

58 
44 

60 
52 

60 

47 

30 
32 

47 
35 

57 
38 

52 
46 

60 
51 

57 
41 

45 

29 

46 
34 

51 
29 

46 
31 

52 
3  8 

57 
-.4 

60 
37 

60 
4  6 

62 
51 

58 
38 

43 
38 

47 
35 

43 
26 

33.4 
37.3 

KEISER 

MAX 
MIN 

64 
28 

56 
29 

53 
25 

53 

31 

48 

32 

41 

24 

45 

20 

61 
28 

58 
28 

62 
42 

60 
48 

60 

45 

51 
36 

47 
33 

55 
35 

58 
46 

61 
30 

59 

40 

42 
29 

42 
29 

52 
2  6 

42 

29 

52 
3  6 

56 
42 

33 
33 

61 

48 

62 
52 

52 

37 

43 

3T 

44 
34 

42 
25 

52.7 
34.8 

KEO 

MAX 
MIN 

63 
31 

55 
30 

59 

25 

53 
33 

53 
38 

46 

32 

54 

24 

69 

28 

55 
35 

59 
47 

62 
56 

5  9 
47 

36 
33 

57 
36 

50 
39 

56 
48 

(4 
54 

!  B 
65 

47 

29 

44 

30 

57 
27 

56 
33 

67 
42 

5  5 
44 

59 
33 

64 

47 

64 

50 

52 
34 

47 
35 

47 
29 

50 

21 

53.7 
36.9 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

60 
25 

52 
24 

65 
17 

57 
40 

55 
34 

-6 
.' j 

57 
16 

60 
21 

59 
2  0 

58 
41 

62 
53 

63 

41 

58 
28 

55 

52 
32 

53 
42 

52 
45 

5  3 

SO 
19 

48 

20 

6  2 
19 

49 
25 

50 
36 

55 

3  9 

61 
36 

6  0 
4  6 

6  0 

,6 

45 

35 

39 
33 

43 

27 

46 
17 

34.4 

31.0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 

38 

50 
34 

60 
30 

52 
37 

52 
38 

46 

31 

54 

30 

67 
31 

53 
40 

59 
47 

63 
49 

59 
45 

54 
37 

50 
39 

50 
44 

56 
49 

67 
5* 

!  6 
38 

47 

31 

50 
35 

57 
31 

53 
36 

52 

45 

56 
44 

55 

39 

61 
46 

6  5 
41 

46 
35 

46 

37 

48 

33 

47 
3  2 

34.5 
38.6 

MAGNOLIA   3  N 

MAX 
MIN 

67 
40 

64 
27 

0  3 
22 

64 
32 

59 
35 

55 

22 

62 
25 

72 
37 

6  8 
46 

65 
53 

63 
41 

59 

40 

54 
41 

5  3 
42 

54 
44 

55 
46 

6  3 

50 

5  6 
68 

50 
27 

49 

25 

60 
23 

60 
35 

65 
41 

61 
46 

64 
38 

62 
50 

65 

*( 

53 
32 

52 
32 

49 
26 

52 
26 

39.1 
36.8 

MALVERN 

MAX 
MIN 

67 
29 

60 
24 

58 

22 

57 

57 
40 

50 
22 

57 
24 

66 

24 

55 
34 

59 
46 

66 
56 

63 
4  8 

56 
29 

54 
35 

51 
41 

54 
47 

68 

53 

63 
45 

53 
29 

49 
27 

60 
.'6 

58 

32 

54 
4  3 

55 
47 

59 
32 

59 
43 

59 
6  2 

37 
33 

46 

35 

51 
24 

49 
2  4 

57.3 
33.5 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

59 
22 

53 
32 

60 
18 

59 
32 

50 
39 

42 
24 

50 
16 

63 

20 

56 
22 

56 
39 

60 
54 

60 

44 

52 
23 

49 

33 

52 
31 

51 
44 

56 

50 

64 

39 

46 
24 

52 
2  5 

34 

20 

49 
28 

41 

)t 

5'. 
42 

56 
30 

56 
46 

61 
51 

33 
36 

40 
36 

47 
32 

46 
26 

52.9 
32.8 

MAR  I  ANNA  2  S 

MAX 
MIN 

63 
32 

56 
31 

54 
24 

54 
31 

49 
39 

u9 
3  4 

49 
25 

67 

29 

61 
33 

62 
47 

61 
51 

•  0 
45 

52 
30 

5  2 
33 

53 
36 

36 
47 

63 
52 

6  ! 

4:' 

47 
27 

50 
26 

6  6 
24 

35 
28 

5  5 

41 

5  5 
3  6 

59 
34 

64 
45 

64 
46 

33 
34 

45 
33 

47 
34 

48 

24 

55.5 
35.3 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

61 
32 

54 
25 

52 
31 

«V 

43 

61 

23 

58 

61 
48 

60 
51 

60 

46 

31 

49 
34 

55 
36 

55 
47 

62 
55 

60 
42 

48 
31 

46 
33 

53 
2  8 

52 
31 

50 
40 

56 
38 

56 
33 

62 
-8 

6  2 
48 

54 
36 

43 
38 

46 
34 

4  5 

27 

53.9 
37.2 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

MENA 

MAX 
MIN 

62 

30 

50 
32 

62 
27 

52 
42 

47 
36 

52 
26 

64 
29 

68 

32 

35 
34 

58 
48 

63 
52 

57 
39 

60 
34 

53 

4  1 

46 
43 

54 
46 

64 
50 

6  6 
45 

52 
29 

55 
31 

61 
30 

49 
36 

46 

43 

50 
45 

60 
42 

58 
3  1 

62 
39 

44 

29 

43 
32 

52 
27 

4  6 

27 

54.9 
37.0 

MONT ICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

64 
36 

65 
28 

59 
21 

55 
32 

52 
43 

49 
21 

56 
21 

69 
34 

7  0 
35 

64 
50 

64 

55 

62 

48 

60 
39 

54 
38 

52 
39 

56 
40 

69 

55 

61 

43 

50 
29 

49 

21 

60 
2  2 

58 

33 

60 
41 

57 
37 

64 

37 

6  2 
49 

68 
46 

34 

32 

53 
32 

47 

23 

51 
23 

58.5 
35.6 

MORR I L  TON 

MAX 
MIN 

57 
31 

54 
29 

63 
2  1 

55 
35 

52 
41 

47 

30 

58 
24 

64 
26 

57 

34 

58 
46 

64 
56 

60 
46 

56 
31 

52 
38 

50 

41 

54 
46 

63 
53 

57 
46 

50 
29 

51 

33 

56 
2  7 

52 
34 

50 
42 

54 
44 

53 
37 

6  6 

43 

63 
43 

47 
35 

45 

38 

47 

31 

46 
2  4 

54.5 
36.6 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

60 
36 

55 
29 

62 
18 

54 
39 

50 
39 

55 
21 

61 

23 

70 
19 

64 
42 

64 

50 

65 
55 

5  9 
42 

60 
28 

57 
39 

57 
40 

59 
45 

67 
50 

60 
47 

51 
32 

55 
27 

61 
23 

54 
31 

50 
41 

57 
42 

62 
37 

65 
50 

60 

47 

50 
32 

53 
35 

52 
24 

48 
22 

58.0 
33.6 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

54 
34 

46 
24 

55 
28 

55 
41 

45 

25 

55 
20 

56 
27 

60 
42 

57 
42 

48 
38 

50 
38 

48 
36 

45 
31 

45 
3  1 

50 
40 

53 
39 

54 
45 

48 

35 

33 
24 

31 
21 

37 
20 

35 
21 

48.  3 

31.9 

MOUNTAIN  HOME    1  NNrf 

MAX 
MIN 

61 
25 

52 
32 

62 
23 

56 
38 

49 
32 

42 
22 

53 
20 

63 
21 

56 
21 

55 
40 

60 
53 

5b 
40 

53 
31 

5  0 
34 

48 
34 

51 
44 

55 
49 

53 
36 

47 
25 

52 
32 

51 
21 

48 

30 

47 

38 

52 

42 

57 
39 

54 
46 

60 
47 

48 
34 

41 

35 

46 

27 

4  t 
23 

52.5 
33.4 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

MAX 
MIN 

58 
19 

59 
31 

45 

20 

60 
20 

56 
33 

47 

21 

42 

20 

52 
20 

61 

26 

56 
26 

56 
44 

61 
41 

54 

27 

52 
27 

50 
34 

49 

33. 

52 
42 

55 

40 

46 

25 

46 

25 

51 
26 

50 
28 

♦7 

30 

47 

39 

52 
36 

56 
38 

60 
49 

58 

35 

39 
35 

37 
28 

45 

20 

51.6 
30.3 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

61 
20 

65 
24 

59 
22 

61 
23 

50 
36 

54 

21 

56 
22 

62 
26 

70 
29 

57 
43 

64 
56 

71 
43 

62 
31 

62 
33 

56 
42 

58 
45 

60 
52 

65 
47 

62 
29 

33 

27 

53 

7  6 

63 
26 

5  3 
35 

51 

44 

57 
42 

61 
42 

66 
49 

64 

31 

51 
31 

52 
21 

56 
22 

59.2 
33.6 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

60 
25 

65 
32 

56 
25 

59 
26 

52 
38 

52 
21 

55 
28 

61 
29 

68 

33 

56 
47 

63 
55 

64 
40 

61 
34 

61 
40 

54 
41 

53 
43 

59 

50 

62 
47 

60 
26 

52 
30 

51 
25 

61 

30 

52 
43 

50 

4  3 

56 
42 

62 

4  2 

63 
46 

58 

32 

52 
31 

49 
21 

52 

22 

57.4 
35.1 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

63 
32 

56 

33 

59 
31 

52 
35 

49 

39 

39 
27 

52 
25 

63 
30 

58 
31 

60 
42 

61 
55 

58 
42 

51 
31 

49 
36 

54 

38 

54 

45 

61 
52 

59 
41 

45 

29 

48 

32 

5  6 

:6 

49 

30 

49 

38 

38 

4  4 

61 
36 

61 
46 

63 
51 

53 
36 

43 
38 

49 
36 

46 

25 

34.2 
36.6 

N I MROD  DAM 

MAX 
MIN 

61 

20 

59 
29 

53 
20 

64 
26 

55 
34 

55 
25 

45 

22 

60 
26 

63 
32 

54 

36 

60 
48 

65 
43 

60 
29 

59 
28 

56 
38 

50 
43 

57 
47 

65 

44 

56 
25 

47 

28 

57 
2  6 

60 
28 

53 
37 

4  8 

41 

56 
34 

61 
35 

64 
48 

60 
32 

45 
33 

43 
29 

51 
22 

36.2 
32.3 

OKAY 

MAX 
MIN 

67 
34 

62 
28 

62 
22 

60 
33 

57 
35 

55 
26 

62 
27 

63 

25 

62 
41 

62 

52 

65 
58 

63 
42 

62 
32 

59 
43 

55 
44 

59 
48 

65 
50 

61 
48 

60 
30 

52 
30 

59 
27 

60 
35 

54 
44 

59 
47 

63 
43 

52 

52 

66 
48 

54 

36 

53 
34 

52 
27 

4  3 
27 

59.5 
37.7 

OZARK 

MAX 
MIN 

59 
30 

5* 

29 

62 
24 

57 
36 

57 
36 

53 
23 

57 
24 

66 
29 

58 
35 

58 
48 

65 
50 

63 

41 

61 
31 

54 

41 

51 
43 

56 
48 

64 
51 

58 
41 

50 
27 

55 

37 

59 
28 

30 

36 

49 
42 

57 
45 

60 
45 

62 

4  9 

6  5 
4  0 

44 
34 

44 

36 

50 
26 

47 
26 

56.2 
36.5 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

59 
29 

54 

30 

54 

23 

55 
33 

50 
41 

44 

27 

46 
21 

59 
25 

34 

30 

57 
42 

59 
50 

59 
47 

50 
29 

46 
33 

50 
35 

53 
43 

58 
49 

57 
43 

47 
28 

43 
31 

49 

25 

46 

29 

49 
3? 

56 
42 

57 
32 

5  9 
4  6 

6  2 
54 

62 
37 

45 

37 

45 
35 

43 
22 

32.5 
33.0 

PARIS 

MAX 
MIN 

60 
28 

55 
28 

62 
21 

59 
32 

51 
36 

46 

23 

38 

23 

67 

25 

60 
33 

60 
46 

65 
52 

60 
39 

60 
29 

54 
39 

50 
h3 

57 
45 

58 
48 

38 
45 

52 
24 

53 
30 

58 
27 

52 
31 

.i 

41 

54 
44 

62 
37 

59 
4  5 

65 
42 

48 

37 

43 

35 

48 

26 

48 
23 

55.8 
34.7 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

67 
39 

62 
36 

60 
30 

55 
39 

54 
45 

54 

29 

56 

29 

72 
34 

62 

41 

61 
51 

63 
59 

61 

50 

56 
35 

56 
41 

56 
42 

55 
48 

69 
54 

60 
46 

51 
33 

54 

33 

58 
29 

59 
39 

59 
4  6 

59 
45 

60 
38 

6  6 
47 

67 
51 

55 
34 

52 
36 

49 

29 

50 
29 

38.7 
39.9 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
37 

51 
28 

61 
25 

55 
35 

53 
32 

48 

27 

56 
26 

72 
32 

63 
37 

62 
50 

63 
51 

63 
40 

57 
35 

54 
41 

51 
40 

57 
48 

70 
49 

56 

37 

46 

30 

45 

31 

57 
27 

58 

35 

59 
43 

54 
41 

60 
35 

66 
47 

65 
42 

49 
34 

31 
33 

48 

28 

51 
27 

37.0 
36.2 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

57 
38 

63 
38 

54 

28 

58 
35 

58 
35 

48 

29 

50 
30 

56 
30 

70 
35 

68 
45 

65 
54 

63 
50 

62 
37 

5? 
36 

56 
36 

55 
46 

65 
48 

6» 
30 

55 
32 

48 

28 

49 
28 

60 
28 

63 
36 

61 
38 

60 
40 

61 
40 

TO 
54 

62 
33 

38 

32 

31 
35 

50 
28 

38.6 
37.4 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

66 
40 

64 

32 

61 
2  7 

58 
36 

55 
42 

53 
26 

60 
30 

70 
30 

64 

41 

60 
50 

64 

55 

64 

45 

60 
34 

58 
40 

50 
45 

58 
45 

64 

50 

60 
48 

54 

30 

48 

30 

60 
27 

58 

35 

54 
43 

59 
47 

64 
36 

60 
45 

60 
50 

53 
34 

52 
33 

50 
28 

49 

26 

38.4 
38.1 

ROGERS 

MAX 
MIN 

55 
35 

52 
30 

63 
25 

60 
43 

55 
29 

40 
19 

59 
25 

63 
32 

53 
35 

62 
50 

64 
54 

56 
34 

63 
30 

57 
41 

57 
39 

56 
41 

56 
49 

56 
34 

50 
24 

52 
30 

51 
2  8 

50 
33 

47 

39 

51 
41 

60 
41 

56 
47 

58 
36 

36 
27 

34 

30 

43 
22 

47 

22 

53.9 
34.4 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

57 
27 

54 

29 

61 
22 

55 
37 

52 
40 

48 
25 

58 
23 

69 
27 

55 
38 

58 
47 

65 
56 

63 
42 

57 
29 

53 

40 

5  1 
44 

55 
48 

65 
54 

58 
47 

51 
25 

54 

33 

58 
26 

32 

32 

50 
43 

54 
45 

38 
38 

56 
46 

62 
44 

44 

36 

44 

37 

50 
29 

47 
24 

55.3 
36.5 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

54 

27 

65 
29 

48 

26 

56 
26 

58 

32 

54 
30 

50 
24 

51 
25 

58 
32 

65 
37 

65 
50 

60 
48 

63 
31 

51 

3  4 

53 
3b- 

52 
45 

60 
48 

63 
50 

53 
30 

32 
29 

47 

27 

58 
27 

56 

35 

62 
ST 

55 
36 

64 
46 

66 

50 

64 

35 

48 

36 

48 

29 

48 
28 

56.7 
34.7 

SEARCY 

M  ?N 

63 
30 

54 
35 

59 
23 

53 
33 

52 
43 

45 

30 

53 
24 

65 
26 

56 
35 

59 
46 

63 
57 

60 
47 

54 

31 

52 
37 

52 

39 

55 
48 

60 
54 

60 
46 

47 
28 

49 
34 

57 
26 

52 
33 

55 
42 

58 
45 

61 

37 

61 
49 

64 

53 

55 
33 

44 

37 

50 
32 

48 

23 

35.4 
37.4 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

60 
31 

61 

32 

36 

29 

55 
30 

53 
45 

45 

29 

56 
31 

69 
33 

67 
31 

65 
53 

62 
51 

59 

49 

55 
38 

52 
39 

51 
45 

53 
43 

62 
51 

61 
4  3 

54 

32 
34 

56 
29 

55 

30 

57 
45 

56 
46 

38 

37 

60 
49 

56 

47 

52 
34 

49 

39 

47 

32 

46 
31 

56.2 
38.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avi 

SI  LOAM  SPRINGS 

56 

47 

63 

59 

47 

46 

60 

64 

6B 

62 

63 

55 

63 

56 

51 

61 

56 

51 

51 

53 

51 

53 

47 

50 

60 

56 

58 

38 

37 

45 

47 

54 

1 

MIN 

27 

27 

25 

43 

30 

18 

23 

32 

34 

53 

47 

30 

43 

40 

45 

50 

35 

25 

32 

25 

34 

40 

40 

44 

50 

35 

32 

31 

21 

25 

34 

5 

STUTTGART 

65 

60 

57 

53 

52 

49 

53 

67 

61 

60 

62 

59 

54 

53 

51 

54 

63 

64 

47 

45 

56 

55 

59 

56 

56 

65 

65 

54 

45 

47 

50 

56 

0 

MIN 

38 

34 

29 

35 

43 

27 

26 

32 

39 

51 

56 

47 

35 

39 

41 

49 

54 

44 

31 

33 

29 

35 

34 

45 

39 

34 

36 

31 

30 

37 

8 

STUTTGART  9  ESE 

53 

63 

42 

55 

54 

51 

43 

50 

67 

61 

60 

62 

63 

54 

52 

51 

59 

64 

53 

46 

43 

54 

55 

57 

58 

65 

66 

63 

45 

41 

47 

54 

7 

MIN 

26 

32 

26 

30 

37 

25 

25 

28 

35 

37 

50 

47 

3* 

35 

39 

43 

49 

49 

31 

32 

28 

31 

34 

38 

38 

40 

51 

37 

37 

31 

29 

35.6 

SUB  I ACO 

58 

66 

60 

58 

50 

44 

57 

64 

60 

61 

63 

58 

60 

55 

54 

54 

60 

57 

49 

52 

57 

51 

49 

55 

60 

56 

60 

46 

44 

47 

47 

54 

9 

MIN 

34 

29 

22 

34 

35 

25 

24 

28 

38 

42 

52 

43 

27 

40 

4  1 

41 

49 

42 

26 

32 

31 

34 

39 

44 

40 

44 

42 

40 

37 

26 

24 

6 

icy  iO(  ilia    UD  AIDOftOT 

MAX 

66 

56 

62 

53 

55 

57 

63 

70 

68 

62 

6  5 

61 

61 

57 

53 

60 

62 

60 

50 

50 

60 

56 

52 

59 

63 

65 

66 

53 

50 

51 

49 

58 

5 

MIN 

44 

35 

33 

44 

37 

29 

34 

42 

52 

58 

49 

42 

37 

44 

46 

52 

50 

41 

31 

30 

30 

36 

44 

48 

43 

53 

42 

36 

36 

29 

32 

40 

6 

TURNPIKE 

MAX 

53 

48 

52 

54 

50 

49 

42 

64 

57 

52 

58 

59 

53 

49 

47 

52 

58 

54 

42 

51 

46 

45 

46 

45 

53 

57 

36 

35 

41 

47 

49 

8 

MIN 

40 

28 

33 

39 

31 

22 

31 

41 

48 

42 

52 

35 

40 

34 

43 

42 

48 

34 

29 

25 

31 

30 

44 

41 

43 

35 

33 

29 

26 

28 

35 

9 

MAX 

62 

55 

66 

61 

52 

5  3 

65 

69 

61 

59 

64 

58 

60 

57 

50 

55 

62 

56 

54 

54 

58 

54 

48 

52 

63 

62 

64 

45 

45 

49 

47 

56 

8 

MIN 

25 

31 

18 

35 

34 

l  a 

23 

24 

3  1 

48 

54 

39 

27 

40 

42 

45 

52 

43 

22 

28 

22 

31 

42 

42 

42 

50 

40 

32 

33 

26 

21 

34 

2 

WALNUT  RIDGE   FAA  AP 

MAX 

57 

45 

55 

58 

49 

40 

46 

61 

55 

57 

60 

56 

49 

45 

47 

52 

59 

55 

45 

46 

52 

47 

47 

55 

58 

61 

63 

42 

41 

46 

44 

51 

4 

MIN 

31 

32 

26 

35 

34 

28 

24 

29 

31 

43 

54 

38 

30 

37 

37 

45 

52 

34 

29 

31 

29 

30 

38 

43 

36 

50 

41 

38 

37 

30 

26 

35 

4 

W  A  RR  E H 

MAX 

65 

58 

60 

54 

54 

49 

57 

71 

65 

63 

63 

64 

60 

55 

54 

59 

68 

60 

51 

50 

62 

57 

61 

58 

63 

67 

67 

59 

54 

51 

51 

59 

0 

MIN 

38 

35 

24 

33 

41 

26 

25 

37 

42 

53 

57 

46 

34 

41 

42 

49 

57 

47 

29 

28 

25 

35 

42 

41 

36 

41 

50 

35 

32 

27 

25 

37 

9 

WHITE  ROCK 

MAX 

56 

49 

35 

50 

45 

55 

50 

61 

59 

54 

58 

54 

54 

47 

46 

53 

53 

48 

44 

48 

51 

45 

41 

44 

52 

50 

57 

33 

33 

44 

41 

49 

4 

MIN 

39 

27 

32 

40 

26 

25 

26 

44 

4  ) 

44 

41 

33 

38 

34 

37 

42 

48 

34 

27 

28 

35 

33 

35 

38 

39 

45 

32 

25 

25 

23 

27 

34 

4 

WYNNE 

MAX 

61 

55 

55 

52 

52 

50 

52 

58 

63 

61 

6  3 

60 

51 

49 

51 

60 

61 

59 

45 

49 

53 

53 

52 

55 

60 

59 

60 

52 

44 

45 

45 

54 

4 

MIN 

35 

30 

26 

37 

39 

35 

23 

28 

33 

49 

50 

47 

37 

30 

38 

44 

50 

43 

28 

36 

26 

31 

37 

34 

37 

48 

45 

36 

35 

34 

2  4 

36 

3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


atanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BVAP 

* 

• 

* 

.26 

.00 

.08 

.06 

.04 

.01 

.  12 

* 

• 

• 

.22 

.04 

.03 

.04 

.00 

.02 

.09 

BIND 

22 

23 

30 

16 

25 

73 

20 

16 

8 

17 

22 

44 

29 

19 

32 

31 

35 

49 

76 

17 

10 

21 

17 

2 

7 

34 

38 

47 

60 

69 

21 

930 

HOPE  3  N'E 

BVAP 

.07 

* 

.15 

.05 

• 

.23 

.07 

.04 

.11 

.06 

.06 

.02 

• 

• 

• 

.24 

.01 

.01 

.05 

.01 

.09 

.14 

.07 

.10 

B  1.96 

WIND 

32 

30 

28 

26 

28 

70 

34 

12 

18 

15 

69 

18 

84 

6 

29 

46 

42 

58 

71 

28 

9 

3 

3 

1 

24 

68 

71 

74 

14 

B  1045 

NARROWS  DAM 

EVAP 

* 

♦ 

.18 

* 

* 

» 

* 

.26 

.00 

.05 

.10 

.06 

.04 

* 

* 

* 

.23 

.01 

.01 

.02 

.04 

4 

* 

.24 

B  1.60 

WIND 

17 

19 

30 

18 

21 

59 

21 

21 

56 

27 

104 

59 

36 

18 

24 

39 

35 

15 

39 

21 

11 

18 

13 

8 

9 

38 

107 

69 

83 

41 

16 

1096 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.05 

.08 

.04 

.04 

.06 

.02 

4 

.06 

.02 

.07 

.08 

.05 

.07 

WIND 

5 

16 

11 

13 

28 

17 

9 

4 

20 

14 

23 

64 

13 

56 

32 

55 

* 

106 

2 

8 

8 

32 

13 

9 

25 

56 

* 

155 

69 

39 

24 

928 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.02 

* 

.09 

4 

.08 

.02 

.  10 

.00 

.07 

.04 

.05 

.06 

.06 

.04 

.04 

.02 

.04 

.02 

.04 

.10 

WIND 

101 

73 

30 

37 

50 

48 

57 

43 

35 

36 

108 

115 

49 

32 

38 

67 

62 

58 

75 

62 

7 

29 

41 

30 

20 

105 

145 

158 

57 

42 

B  1870 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
ROGERS 


SNOWFALL 
SN  ON  GNU 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 

2      3      4      5      6      7      8     9     10     11     12    13    14    IS     16     17    18     19    20    21    22    23    24    2S  26 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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AUGUST  1959 


WEST  CENTRAL  DIVISION 
DEVILS  KNOB 


NOVEMBER  1959 


NORTH  CENTRAL  DIVISION 
MARSHALL 


WEST  CENTRAL  DIVISION 
MOUNT  MAGAZINE 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
DELAYED  DATA 


Tempetafur 


57.4 
49.9 


30.0 
29.9 


43.7 
39.9 


lecipilation 


2.67 
3.50 


2.62 
3.50 


.0 
.0 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

1    |   2   |  3 

4   j   5  6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  |  18 

19     20  21 

22     23  24 

25     26  27 

28    29  30 

31 

AUGUST  1959 
DEVILS  KNOB 

SEPTEMBER  1959 
BEEDEVILLE 

OCTOBER  1959 
BEEDEVILLE 

NOVEMBER  1959 
COVE 
MARSHALL 
MOUNT  MAGAZINE 

1.S3 

2.50 

1.59 
2.67 
3.50 

.38 

1.75 

1.45  .21 

1.47 
2.62 
3.50 

.12 

.05 

.54 

.03  .49 

.30 

.23 

.70 

T 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

■age 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

Avei 

AUGUST  1959 
DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

83 
67 

85 
65 

84 
70 

H(- 

66 

84 

66 

87 
70 

88 
66 

88 
68 

89 
70 

87 

69 

88  82 
68  69 

81 
70 

84 

65 

81 
67 

73 
64 

78 

63 

78 
65 

78 

69 

NOVEMBER  1959 
MARSHALL 

MAX 
MIN 

71 
48 

72 
47 

75 
46 

74 

57 

69 
34 

37 
18 

51 
15 

59 
22 

68 
27 

68 
28 

60 
46 

70 
42 

68 

36 

36 
24 

37 
17 

42 

32 

35 
10 

53 
14 

61 
22 

63 
39 

67 
27 

71  68 
45  37 

58 
44 

64 

25 

51 
35 

41 
22 

37 
14 

41 

10 

55 
18 

57.4 
30.0 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

67 
52 

69 
54 

65 
48 

64 
47 

55 
26 

26 
1U 

43 
18 

44 

31 

58 
31 

58 
34 

55 
31 

58 
33 

58 
30 

30 
18 

3  8 
16 

34 
16 

30 
6 

4  4 

lb 

53 
36 

53 
38 

58 
38 

59  60 
39  45 

60 
44 

60 
35 

45 
30 

40 

15 

40 

25 

35 
15 

38 
20 

49.9 
29.9 

Se«    referent*    OOt««   follo*ln«   Stitlon  Ind#i. 
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STATION  INDEX 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 

AMITY  3  HE 

ANTOINE 
APLIN  1  W 
A PPL ETON 
ARK ADELPH1 A 
ARKANSAS  CUT 

ASHDOWN 
ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATESVlLLE  livestock 

8ATESV I LLE  L  AND  D  NO 
BEAR  CREEK  LAKE 
6EATY  LAKE 
BEE8E 

BEECH  GROVE 

BEEDEV I LLE 
BENTON 
BENTONV ILLE 
9ERRYV1LLE  4  NW 
BIG  FORK 

BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKEL  Y  MOUNTAIN  DAM 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 
OLUFF  CITY  3  SW 

BL YTHEV ] LLE 
BOONEV I LLE 
BOfK I NBURG  2  S 
80UGHTON 
BRADFORD 

BR  INKLE  y 
BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  DAM 
BURDETTE 
CABOT  4  SW 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMOEN  2 
CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  DAM 

CLARENDON 
CL ARKSV ILLE 
CL  I  NT ON 
COMBS  3  SE 
COMPTON  2  NE 

CONWAY 


COVE 

CROSSETT   7  S 
CRYSTAL   VALLEY   2  NE 

CUMMINS  FARM 
DAISY 

OAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SCS 

OAROANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 

DIERKS 
OUMAS  I  ESE 
DUMAS 

FEL  DORADO  F A A  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE   FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  ST A 
FLIPPIN   FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT    SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  A  ESE 
GREENBRIER 
GREENWOOD 
GURDON  3  E 

HAMBURG 

HARR I  SON 

HE8ER  SPRINGS  3  NE 
HEBER  SPRINGS  3  SW 

HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 

HORATIO 


HUNTSV I LLE 
HUTTIG  DAM 
INDEX 

JASPER 

J£SSIEV1LLE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

K1NGSLAND  3  SSE 
LAKE  CITY 
LAKE  MAUHELLE 
LAMAR  2  SW 
L ANGLE Y 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  ST A  2E 
LEOLA 

'LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
L  ITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA    3  N 
MAGNOLIA   5  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR] ANNA   2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MARVELL 


COUNTY 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

CLARK 

PIKE 
PERRY 
POPE 
CLARK 
DESHA 

LITTLE  RIVER 
HOWARD 
WOODRUFF 
WHITE 

INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE 
LEE 

ST  FRANCIS 

WHITE 

GREENE 

JACKSON 
SALINE 
BENTON 


POLK 

MISSISSIPPI 

LAWRENCE 

GARLAND 

YELL 

NEVADA 

MISSISSIPPI 

LOGAN 

VAN  8UREN 

NEVADA 

WHITE 

MONROE 
NEWTON 
BAXTER 
MISSISSIPPI 
PULASK I 

IZARD 
OUACHI TA 
OUACHl TA 
LONOKE 
GARLAND 

MONROE 
JOHNSON 
VAN  BUREN 
MAD1 SON 
NEWTON 

FAULKNER 

CLAY 

POLK 

ASHLEY 

PULASKI 

LINCOLN 
PIKE 

FAULKNER 


YELL 
SEVIER 
CHICOT 
PRA  IR  IE 


HOWARD 
DESHA 
DESHA 
UNION 
CARROLL 

SHARP 

WASHINGTON 
WASHINGTON 
WASHINGTON 
MAR  ION 

DALLAS 
LITTLE  RIVER 
ST  FRANCIS 
SEB AST  I  AN 
CRAWFORD 

HEMPSTEAD 

WHITE 

SEARCY 

PIKE 

YELL 

BENTON 
CARROLL 
FAULKNER 
SE8AST I  AN 
CLARK 


SHARP 
BOONE 
CLEBURNE 
CLEBURNE 

POPE 

PHILL IPS 
BAXTER 
HEMPSTEAD 
MONTGOMERY 


NEWTON 

GARLAND 

CRAIGHEAD 

MISSISSIPPI 

LONOKE 


CRAIGHEAD 
PULASK I 
JOHNSON 
PIKE 

BOONE 
CRAWFORD 
GRANT 
PULASKI 
PULASK I 

NEWTON 


COLUMB 1A 
COLUMBIA 
HOT  SPRING 


POINSETT 
SEARCY 
PHILL I  PS 


35  25 

34  07 
33    3  7 

33  AO 
1  <•   l  9 

35  ia 

35  IS 


35  Z6 
34  33 

36  22 
36  26 


35  56 
35  09 
35  39 


34  53 

35  52 

36  22 


34  05 

34  14 

35  22 


33  53 
33  13 
36  24 


33  43 

35  01 

35  20 

35  39 

33  37 
35  07 
35  f-9 

34  19 
34  53 


33  54 

33  14 
36  19 
36  14 
35  32 
35  28 

35  28 

34  32 

36  22 

33  43 

34  22 

33  56 

34  31 
36  05 
33  02 


36  01 

34  42 

35  SO 


34  46 

35  46 
33  00 
33  19 

33  20 

34  23 

36  29 

35  32 
35  54 
34  33 


91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

93  25 

93  00 

92  53 

93  03 
91  12 


93  58 
91  22 
91  34 


91  06 
93  11 
93  39 
93  09 

89  55 

93  55 

92  28 

93  20 
91  26 

91  12 
93  30 

92  34 


92  51 
91  45 

93  01 


93  28 

92  28 

93  48 


92  25 

93  24 
93  24 


94  28 

93  22 
92  2  3 


90  35 

92  16 

93  33 
93  41 


94  03 

93  11 
93  04 
90  42 
90  05 
92  00 


92  35 
92  14 
92  19 


90  43 
93  14 
93  13 


90  26 
92  36 
90  55 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


JAMES 

LITTLE 
REBA  Y 
AL  TA  F 

DREW  A 


SW  GAS 


.  WILLIAMS 

OWENS 
ROCK  WATERWORKS 

SWAIM 

GARNER 

LAMB 
WATTS 
JONES 

£.  LAWRENCE 
TRAMMELL 


.NO  ELECTRIC  CO 
PARKER 
CECIL  WILLIS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

JAMES   J.  MITCHUM 
U  S  FOREST  SERVICE 
L.  G.  ADAMSON 
MARVIN  MORRISON 
8.  B.  HAMMOND 

P.  M.  BRECKENR IDGE 
ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
OAVIO  L.    ST  1 DH AM 
ANNA  M.  LILES 


DOUGLAS 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CATHERINE  WHITE 

IVY  W.  CRAWFORD 
CLEO  E.  YANDELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  INGERSOLL 
MARSHALL  HICKMON 


RICHARD  K •  WEIS 

STATION  INACTIVE 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

G.   A.  HALE 

B.    M.  WALTHER 

AUSTIN  D.  HARRIS 
LEONARD  B.  DILWORTH 
EDITH   2.  LEHMAN 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

B.   F.  NORTHERN 
DR.    IRVING  T.  BEACH 
EARL   B.  RIODICK 
MAUDE  C.  8RASHEARS 
WILLIAM  L.  8  I  NAM 

CLARENCE    S.  WILLIAMS 

LAURA  POLK 

JOE  C.  ALLEN 

U  S  FOREST  SERVICE 

8  ILL  IE  JO  YOUNG 

CUMMINS  PRISON  FARM 

FERNA  JONES  TEDDER 

WILLIAM  A.  BROWN 

J.  A.  MOUDY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

GERALD  GOOD  I E R 
0.  TUCKER  VASSER 
L.  Ha  WILSON 

c.  j.  rister 

christ  i ana  6.  dickey 

thomas  f.  hinsley 
travis  c.  keahey 
ark  power  and  light  co 
u  s  fed  aviation  agency 
mabel  f.  spray 

opma  wolfe 
Charles  f.  ford 
u  s  fed  aviation  agency 
university  of  arkansas 
u  s  fed  aviation  agency 

arkansas  forestry  comm 
leslie  p.  callens 
thomas  a.  moore 
u  s  weather  bureau 
james  l.  cristee 

ina  j.  logan 
bessie  e.  akers 
c.  eli  jordan 
william  f.  sevier 
willie  pender6rass 

glenn  s.  justice 
ralph  l.  6 ant a 

MARVIN  Cm  CANTRELL 
DOROTHY  M.  8EEN 
ROY  S.  ROBBS 


A.   JAMES  L INDER 
THERESA  DONALDSON 
BEA  GRAY  BEENE 
LESTER  8.  LOGAN 
WAYNE  STARK 

MRS.  B08BY  A.  BRrAN 
CHARLEY  M.  FRIDOELL 
LUCY  A.  BENT  1 1  EN 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
AVAOELLE  WHISENHUNT 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MAY    PEARL  MARKLEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  E.  MCDOWELL 

QUlNTON  ft.  CLARK 
LURA  8.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
R.  A.  WALLER 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MABEL  Li  FORRESTER 

CLAY  A.  CLARY 

MARY   A.  COCHRAN 

J.  ft.  RHODES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LOLA  I.  DOLLAR 

JAMES  C.  HODGES 

EARL  E.  GRAHAM 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

RADIO  STATION  KBOK 

JOHN  H.  MCKEE 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
HORACE  J.  LOVELL 
MINNIE  HORTON 
ERNEST  H.  PUCKETT 


MAUMEE 

MELBOURNE 

MEN* 

MONT ICELLO  3  S 
MONTROSE 


NATHAN   4  WNW 
NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
NIMROD  DAM 

NORFORK  DAM 
ODELL   3  N 
ODEN  2  W 

OSCEOLA 

OWENSV I LLE 

OZARK 

OiONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
PARIS 

PARKIN  2  W 
PARTHENON 


PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  l 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS 
PORTLAND 

PRESCOTT 

PRESCOT 


REMMEL  DAM 
ROGERS 

RUSSELLV ILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 

SEARCY 

SHERIOAN  tower 

SHIRLEY 

LOAM  SPRINGS 
ARK MAN  4  E 


UTTGART 
SUB  I ACO 
YLOR 


WYNNE 
YELLVILLE 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


SEARCY 

IZARD 

POLK 

DREW 

ASHLEY 

CALHOUN 

CONWAY 

MONTGOMERY 

LOGAN 

BAXTER 


SALINE 
FRANKL  IN 
JOHNSON 
GREENE 
LOGAN 


JEFFERSON 

MONTGOMERY 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 
MARION 
LOGAN 
MILLER 


ARKANSAS 

CLAY 
FULTON 

WHITE 
GRANT 
VAN  BUREN 
BENTON 
DALLAS 

LAFAYETTE 


YELL 

MONTGOMERY 
ARKANSAS 

ARKANSAS 

LOGAN 

COLUMBIA 

MILLER 

POPE 

SCOTT 

INDEPENDENCE 
LAWRENCE 
BRADLEY 
WASHINGTON 

FULTON 

FRANKLIN 

SEVIER 

YELL 

CROSS 

MARION 


34  35 

33  35 
33  19 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI lmatologist  at  weather  Bureau  Airport  Station  Box  1819  Little 
Rock.  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
Divisions,   as  used  In  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at   the  present   location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations   are  based  on   the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  In  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H.   and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C      Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J      "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in  the  annual   issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Dally  Precipitation"  Table.  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  ordei s  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington   25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLI MATOLOGIC AL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Intormation  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Cllmatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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CORRECTIONS 

JUNE  1959:     NIMROD  DAM,  Evaporation  and  Wind  Table,   delete  all  wind  data. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS  ARKANSas 
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1 

7 

0.0 

57 

-  1 

0 

67 

9 

73 

1 

- 

2.2 

74.9 

-  5.1 

76.0 

-  1 

2 

71.8 

0 

.1 

57 

3 

-  3 

6 

41.1 

-  5.8 

42.4 

3.0 

57.0 

-  1.6 

HARR I  SON 

36.2 

-  2.2 

40,7 

-  0 

? 

48 

6 

-  0.3 

58.9 

0 

: 

69.9 

3.6 

73 

3 

— 

2.3 

75.4 

-  4.4 

77.9 

-  0 

8 

71.  1 

0 

.0 

58 

0 

-  2 

3 

43.2 

-  4 

4 

42.  9M 

2.9 

58.0 

-  0.9 

HELENA 

40.5 

-  3.5 

46.6 

0.1 

5  3 

3 

-  0.6 

63.1 

0 

'-■ 

75 

4 

4.9 

78 

3 

- 

0.5 

80.5 

-  1.0 

81.5 

0 

5 

76.6 

1 

5 

6  6 

6 

0 

6 

49.7 

-  2 

7 

47.2 

2.2 

63.2 

0.2 

HOPE  3  NE 

40.0 

-  4.3 

45.4 

-  1 

4 

51 

3 

-  2.7 

6  0 

1 

-  2 

73 

3 

2.8 

76 

4 

3.7 

79.6 

-  2.5 

80.6 

-  1 

6 

75.4 

-  0 

.3 

63 

5 

-  1 

,6 

48.0 

0 

47. 3M 

2.1 

61.6 

-  1.7 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

40.8 

-  3.9 

45.6 

-  1 

9 

54 

6 

-  0.2 

62 

6 

-  1 

£■ 

74 

2 

3.1 

76 

8 

2.9 

79.  1M 

-  3.9 

82.2 

-  0 

9 

75.7 

-  0 

,7 

64 

5 

-  1 

.8 

49.3 

-  3 

5 

47.4 

1.8 

62.  7 

-  1.4 

JONESBORO 

37.6 

-  3.2 

42.9 

-  0 

6 

51 

8 

0.4 

62 

5 

1 

; 

74 

7 

5 

78 

3 

- 

0.1 

80.2 

-  1.3 

82.0 

1 

4 

74. 8M 

1 

,1 

62 

8 

-  0 

3 

46. 9M 

-  3 

0 

45.4 

3.6 

61.7 

0.4 

KE ISER 

7o 

« 

77 

0 

78.5 

80.2 

73.9 

61 

4 

45.1 

43.8 

- 

KEO 

40.1 

44.6 

52 

3 

61 

9 

73 

8 

76 

1 

78.4 

80.1 

74.1 

63 

0 

47.7 

46.3 

61.5 

LEAD  H ILL 

35.1 

-  2.3 

40. 6M 

-  0 

1 

57 

(M 

-  0 

8 

74 

1" 

1.6 

75.5 

-4.7 

M 

- 

57 

8 

-  2 

5 

42.7 

1 

42.  7M 

3.8 

- 

L I T TLE  ROCK  WB  A I RPORT 

39.7 

-  2.1 

45.  1 

-  0 

5 

53 

1 

0.3 

62 

2 

-  0 

i 

74 

8 

5.0 

77 

4 

1.1 

79.6 

-  2.3 

81.9 

0 

6 

75.2 

0 

4 

64.1 

0 

.0 

47.0 

-  4 

5 

46.6 

2.7 

62.2 

-  0.2 

MAGNOL  I A  3  N 

43.7 

-  4.3 

49,4 

-  1 

0 

54 

3 

-  2.9 

61 

8 

-  3 

4 

74.6 

76 

4 

- 

3.6 

79.4 

-  3.3 

79.  7M 

-  3 

0 

74.6 

-  2 

5 

65 

2 

-  2 

.0 

49.7 

-  5 

1 

48.0 

-  0.7 

63.1 

-  2.4 

MALVERN 

39.5 

44.  1H 

51 

7 

60 

9 

72 

75 

1 

78.  1 

80.1 

74. 3M 

63 

6 

47.6 

46. 4M 

61.2 

MAMMOTH  SPRING 

35.2 

-  3.0 

39.9 

-  1 

48 

3 

-  0.9 

it 

9 

-  0 

4 

70 

6 

4.0 

75.4 

-  4.2 

79.0 

0 

3 

72.  2M 

1 

2 

59 

7M 

-  0 

5 

42.6 

-  4 

8 

42.9 

3.6 

- 

MAR IANNA  2  S 

39.5 

-  3.5 

45.1 

-  0 

I 

51 

OB 

-  2.1 

61 

4 

-  0 

t 

73 

2M 

2.9 

77 

'- 

1.4 

79.2 

-  1.9 

79.  8 

-  0 

5 

74.6 

0 

.6 

63 

1 

-  0 

47.4 

-  3 

7 

45.4 

1.5 

61.4 

-  0.8 

MARKED  TREE 

37.1 

-  2.5 

43.  1 

1 

2 

51 

7 

1.7 

61 

9 

1 

7 

73 

',M 

4.3 

76 

0 

77.9 

-  3.1 

79.4 

-  0 

6 

73.5 

0 

,7 

6  2 

9M 

0 

9 

44. 2M 

4 

45. 6M 

4.9 

60.6 

0.2 

MARSHALL 

36. 5H 

42.  1H 

49 

9 

59 

3 

71 

OM 

73 

a 

76.8 

79.3 

71.8 

59 

3 

43.7 

- 

- 

MENA 

40.5" 

-  2.1 

44.9 

-  0 

6 

51 

5 

-  1.1 

60 

A 

-  1 

fc 

73 

3 

4.5 

76 

s 

- 

0.8 

78.7 

-  2.0 

79.9 

-  0 

8 

74.  1 

-  0 

,1 

61 

5 

-  2 

,7 

46.5 

8 

46.0 

2.3 

61.2 

-  0.8 

MONT ICELLO  3  S 

M 

48.  3M 

M 

62 

A 

74 

7M 

76 

7 

79.5 

80.4 

74. 8M 

64 

6» 

49.6 

47.1 

- 

MORRILTON 

39.5 

-  2.1 

44.0 

-  0 

4 

52 

I 

0.6 

61 

7 

0 

1 

73 

7 

4.3 

76 

3 

- 

2.3 

79.6 

-  2.6 

81.6 

0 

1 

75.0 

0 

5 

62 

8P 

-  0 

9 

47.4 

-  3 

1 

45.6 

2.7 

61.6 

-  0.3 

MOUNT  IDA 

39. 6M 

-  2.1 

44.0 

-  0 

2 

49 

-  1.3 

60 

0 

-  0 

4 

72 

6 

5.1 

74 

9 

1.6 

78.3 

-  1.9 

79.2 

-  0 

5 

73.7 

1 

.1 

61 

5 

-  0.6 

46.6 

-  2 

7 

46.6 

4.4 

60.6 

-  0.1 

MOUNT  MAGAZINE 

33.1 

39.0 

45 

55 

8M 

M 

M 

72.0 

73.4 

68.8 

56 

3 

39.9 

40.  1M 

- 

36.0 

-  2.7 

40.6 

-  1 

3 

49 

7 

0.5 

59 

6 

0 

3 

70 

7M 

3.8 

74 

2 

- 

1.8 

76.9 

-  3.1 

79. 2M 

0 

2 

71.9 

-  0 

1 

59 

5 

-  2 

0 

43.  3M 

9 

43.0 

2.8 

58.7 

-  0.7 

MOUNTAIN  HOME   C  OF  ENG 

32.8 

37.7 

47 

1 

57 

a 

70 

0 

73 

75.8 

78.3 

71.2 

57 

4 

41.3 

41.0 

57.0 

NARROWS  DAM 

37.9 

43.7 

49 

5 

58 

7 

72 

7 

75 

2 

78.7 

80.2 

75.0 

63 

9 

47.3 

46.4 

60.8 

NASHV I LLE  PEACH   SUB ST  A 

38.7 

43.9 

50 

1 

69 

3 

72 

6 

74 

9 

78.6 

79.7 

74.4 

63 

0 

46.7 

46.3 

60,7 

NEWPORT 

38.3 

-  3.4 

43.  7 

-  0 

6 

51 

9 

-  0.3 

6'. 

7 

-  o 

3 

72 

8 

2.7 

76 

6 

- 

2.2 

79.2 

-  2,9 

81.4 

0 

2 

74.8 

0 

7 

6  2 

5 

-  0 

8 

45.6 

-  4 

9 

45.4 

2.7 

61.2 

-  0.7 

NlMROD  DAM 

36.0 

41.5 

50 

0 

60 

2 

12 

7 

74 

B 

78.8 

81.1 

74.8 

59 

8 

45.9 

44.4 

60.0 

OKAY 

44.7 

-  1.7 

49.1 

-  0 

1 

55 

5 

-  0.7 

63 

3 

-  1 

3 

75 

5 

4.3 

77 

7 

- 

1.6 

80.8 

-  1.8 

82.0 

-  0 

1 

76.8 

0 

6 

65 

0 

-  I 

1 

49.6 

-  4 

0 

48.6 

1.6 

64.0 

-  0.5 

OZARK 

38.5 

-  2.2 

44.  1 

-  0 

1 

5! 

7 

0.1 

6  0 

6 

-  1 

1 

72 

5 

3.5 

76 

4 

— 

1.6 

79.7 

-  2.7 

81.1 

-  0 

8 

76.0 

1 

2 

62 

1 

-  1 

4 

46.8 

-  3.0 

46.4 

4.3 

61.3 

-  0.3 

PARAGOULD  RAD  10  KDRS 

36.  1M 

41.0 

4  9 

2 

6  0 

3M 

72 

2 

75.0 

77,3 

80.  1 

73.2 

61 

2 

45.6 

43.8 

59.6 

n£ni^»  ,.  ,  _ 

39.1 

43.9 

52 

1 

6  1 

8 

73 

6 

76 

4 

79.1 

80.7 

75.8 

61 

7 

46.4 

45.3 

61.3 

Pt  RR  YV I LL  E 

39.2 

-  2.8 

44.6 

0 

0 

52 

0 

0.  1 

60 

2M 

-  3 

1 

M 

76 

7 

- 

0,3 

79. 5M 

-  1.3 

79. 5M 

-  1 

0 

75. 2M 

1 

8 

M 

47. 5M 

-  2 

3 

- 

- 

PINE  BLUFF 

42.6 

-  2.9 

47.0 

-  1 

2 

54 

6 

-  1.0 

64 

2 

-  0 

■ 

75 

bM 

4.1 

77 

■ 

2.7 

81,1 

-  2.1 

82.3 

-  1.0 

76.5 

-  0 

7 

66 

0 

-  0 

6 

51. 1M 

-  2 

6 

49.3 

2.9 

64.0 

-  0.7 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

40,9 

45.8 

5  2 

3 

61 

5 

74 

7 

76 

9 

79,9 

81.1 

74.9 

63 

5 

47.3 

46.6 

62.1 

POCAHONTAS  1 

36.4 

-  3.4 

41.3 

-  1.2 

5  0 

6 

0.2 

61 

1 

0 

7 

72 

9 

4.6 

76 

1 

I.  3 

78.5 

-  2.5 

80.8 

0 

7 

73.7 

0 

7 

M 

43.  8M 

-  5 

1 

" 

" 

PORTLAND 

40.  5M 

-  6.3 

46.7 

-  2 

54 

-  1.6 

62 

9M 

-  1 

2 

74 

3M 

2.8 

76 

b 

- 

2  .  o 

80.0 

-  1.8 

80.5 

-  0 

8 

74.  7 

-  0 

' 

66 

0 

0 

7 

49. 7M 

-  4 

0 

48.1 

0.3 

62.9 

-  1.5 

PRESCOTT 

39.5 

-  5.9 

44,9 

-  3 

3 

54 

7 

-  0.9 

6  3 

0 

-  1 

4 

75 

1 

3.3 

77 

2 

- 

3. 

81.4 

-  1.8 

81.8 

-  1 

2 

76.2 

-  0 

4 

65 

7 

-  0 

7 

50.0 

-  3 

2 

48.3 

2.2 

63.1 

-  1.4 

ROGERS 

35.6 

-  2.8 

41.0 

-  0 

9 

^ 

3 

0.5 

58 

-  0 

69 

1 

3.1 

72 

7 

2  .  3 

74.9 

-  4.4 

78.9 

0 

4 

73.  1 

1 

7 

59 

1 

-  2 

1 

43.3 

-  3 

1 

44.2 

4.0 

58.3 

-  0.6 

RUSSELLV ILLE 

40.1 

44.2 

52 

3 

62 

1 

74 

2 

7  6 

6 

79.3 

61.4 

75.  3 

62 

4 

46.8 

45.9 

61.7 

SAINT  CHARLES 

38.7 

44.9 

52 

7 

62 

3 

74 

3 

77 

4 

80.2 

81.6 

75.7 

63 

4 

47.3 

45.7 

62.0 

-     tn  i  J  „urD 

38.5 

-  3.5 

44.4 

-  0 

3 

52 

2 

0.0 

62 

3 

0 

73 

9 

4.4 

76 

7 

- 

:  .  5 

79.5 

-  2.4 

81.3 

0 

0 

75.2 

0 

7 

63 

0 

-  0 

6 

47.5 

-  1 

5 

46.4 

3.5 

61.7 

-  0.1 

SHER IDAN  TOWER 

M 

45.5 

53 

7 

63 

8 

75 

77 

8 

80.0 

62.8 

75.  1M 

64 

5M 

- 

47. 4M 

- 

SILOAM  SPRINGS 

35.7 

41.6 

50 

0 

59 

8 

70 

2M 

74 

3 

76.4 

79.4 

73. 2M 

58 

3 

43.2 

44, 3M 

58.9 

STUTTGART 

41.  3M 

-  2.9 

46. 4M 

-  0 

53 

8 

-  0.2 

6  3 

0 

5 

75 

4 

4,8 

76 

4 

0 .  s 

81.0 

-  1.3 

82.4 

0 

5 

76.1 

0 

5 

64 

1 

-  0 

9 

49.3 

-  2 

9 

46. 9M 

1.8 

63.2 

-0.1 

STUTTGART   9  ESE 

37.5 

43.1 

49 

9 

60.3 

72 

9 

76 

4 

79.4 

80.0 

73.4 

61 

6 

47.1 

45.2 

60.6 

SUB 1 ACO 

38.8 

-  3.1 

43.  7 

-  1 

7 

51.9 

-  0.8 

60.7 

-  1 

7 

72 

4 

2.6 

75 

3 

3.6 

78.1 

-  4.9 

79.5 

-  2 

8 

74.4 

-  0 

8 

6  1 

6 

-  3 

o 

46.3 

-  4 

9 

45.3 

2.0 

60.7 

-  1.9 

TEKARKANA  WB  AIRPORT 

43.6 

-  2.3 

48.8 

-  0 

7 

54 

5 

-  1.5 

61 

9 

~  3 

1 

74 

9 

3.0 

77 

5 

- 

2.4 

80.7 

-  2.2 

81.7 

-  1 

0 

77.2 

0 

0 

65 

5 

-  1 

5 

49.2 

-  5 

6 

49.6 

1.6 

63.7 

-  1.4 

TURNPIKE 

47 

«« 

57 

70 

2M 

55 

9M 

WALDRON 

39.5 

"'7 

50 

5 

60 

3 

73 

0 

75 

3 

78.4 

80.5 

74.4 

61 

7 

45.3 

45.5 

60.7 

WALNUT  RIDGE   FAA  AP 

35.6 

41,3 

49 

8 

60 

2 

73 

1 

7  6 

6 

78.5 

60.8 

73.7 

60 

9 

43.6 

43.4 

59.6 

WARREN 

43.  1 

-  3.4 

48.5 

-  0 

9 

54, 

2 

-2.4 

63 

4 

-  1 

4 

75 

3.3 

77 

5 

2.7 

81,0 

-1,9 

82.2 

-  0 

4 

76.2 

-  0 

3 

65. 8M 

-  0 

5 

50,6 

-  3 

4 

48.5 

1.2 

63.9 

-  1.0 

33.9 

39.4 

47 

a 

57 

1 

61 

4 

71 

5 

73.8 

76.0 

70.4 

57 

8 

41.4 

41.9 

56.5 

36.  3M 

42. 8M 

5  0 

5 

59 

H« 

- 

WYHMF 

36. 3M 

44.  3 

51 

8 

61 

6 

7? 

3 

76 

0 

78.9 

79.3 

74. 2M 

62 

7 

46. 5M 

45.4 

61 .0 

DIVISION  AVERAGES 

NORTHWEST  DIVISION 

35.1 

-  3.0 

40.5 

-  1. 

1 

46. 

7 

0.2 

5  6 

2 

-  0 

7 

69 

1 

3.1 

73 

3 

:  .o 

75.4 

-  4.1 

78.1 

-  0. 

6 

71.9 

0. 

5 

57. 

8 

-  3. 

2 

42.3 

-  4. 

9 

43.1 

3.2 

57.8 

-  1.0 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

35.5 

-  3.2 

40.3 

-  1. 

1 

48. 

a 

0.1 

58.9 

-  0 

2 

70.  7 

4.2 

73 

9 

2.1 

76.4 

-  3.4 

79.0 

0. 

3 

71.8 

0. 

3 

59. 

0 

-  1. 

5 

42.  7 

-  4  . 

3 

42.8 

3.0 

58.3 

-0.7 

NORTHEAST  DIVISION 

36.  7 

-  3.8 

42.3 

-  0.9 

50. 

7 

-  0.3 

61 .0 

0 

2 

73 

1 

4.0 

76.1 

2.0 

78.4 

-  2.6 

80.3 

0. 

1 

73.8 

0. 

6 

61  . 

7 

-  0. 

7 

45.2 

-  3.9 

44.3 

3.0 

60.3 

-  0.5 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

37.3 

-  3.7 

42.5 

-  1.9 

50  , 

3 

-  1.3 

59. 

e 

-  1, 

4 

72. 

2 

3  .  7 

75 

2 

1.8 

77.2 

-  3.7 

79.6 

-  0. 

8 

73.6 

-  0. 

1 

60. 

4 

-  3.0 

45.1 

-  4. 

8 

44.4 

2.1 

59.8 

-  1.4 

CENTRAL  DIVISION 

39.1 

-  3.8 

44.2 

-  1.4 

52. 

1 

-  0.5 

61.4 

-  0. 

e 

73. 

7 

4.3 

75.9 

2.3 

79.1 

-  2.5 

81 .0 

-  0. 

2 

74.  7 

0. 

3 

62. 

3 

-  1. 

2 

47.3 

-  3. 

5 

46.1 

2.6 

61.5 

-0.7 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

39.1 

-  4.1 

44.  7 

-  1. 

1 

52.0 

-  1.2 

.1 

8 

-  0. 

5 

74 

1 

3.9 

77. 

1 

1.6 

79.6 

-  1.9 

80.7 

-  0. 

1 

74.9 

0. 

6 

6  3  . 

1 

-  0. 

23 

47.7 

-  3. 

4 

45.9 

1.9 

61.7 

-  0.7 

SOUTHWEST  DIVISION 

41.4 

-  2.6 

46.2 

-  0. 

6 

52.4 

-  1.4 

61.0 

-  1. 

B 

73.9 

4.1 

76 

2 

2.0 

79.6 

-  1.9 

80.  7 

-  0. 

6 

75.5 

0. 

8 

ii  3  . 

7 

-  0. 

6 

48.0 

-  3. 

b 

47.6 

2.8 

62.2 

-  0.6 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

42.4 

-  3.1 

47.9 

-  0  . 

54  . 

0 

-  1.4 

5 

-  1.4 

74. 

6 

3.4 

76. 

8 

i  .  1 

80.4 

-  2.1 

81.2 

-  1. 

3 

75.8 

-  0. 

2 

65. 

3 

-  0. 

6 

49.3 

-  3. 

8 

48.1 

1.9 

63.2 

-  0.9 

SOUTHEAST  DIVISION 

41.9 

-  4.1 

47.3 

-  1. 

3 

53. 

7 

-  1.8 

62. 

e 

-  1. 

1 

74  . 

7 

3.4 

77.0 

2.6 

80.1 

-  2.0 

80.9 

-  1. 

0 

75.4 

-  0. 

4 

65  . 

- 

-  o. 

1 

49.6 

-  3. 

o 

4  8.1 

1.7 

63.1 

-  1.0 

-  158  - 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January  February 


May 


July 


August  September         October         November  December 


A860TT 
ALICIA 
ALU"  FORK 
■  »LT 
AMITY  3  NE 

ANTOINF 
API.  IN   1  W 
ARK ADE  L  PH I A 
ARKANSAS  CITY 
ASHDOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KN08 

9ATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESV ILL E  L*0  NO  1 

BEATY  LAKE 
BEAVER  1  SE 
BEECH  GROVE 
BEEDEV1LLE 
BENTON 

BENTONV ILLE 
BERRYV ILLE  *  NW 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
BL  YTHEV ILLE 
BOONEV ILLE 
BOUGHT  ON 

BRAOFORO 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BUROETTE 
CABOT  4  SW 


CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE 
CLARENDON 


CLARKSVILLE 
CL INTON 
CONWAY 
CORNING 
COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 
CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 

DANVILLE 
DARDANELLE 
OE  OUEEN 
OERMOTT 
DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DIERKS 

OUMAS   1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE   1  NE 
FAYETTEV I LLE 
FAYETTEV I LLE  FAA  AP 
FAYETTEV ILLE  EXP  ST  A 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AP  R// 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
FULTON 
GEORGETOWN 

GILBERT 
GLENWOOD 
GRAVELLY 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST   4  ESE 

GREENBRIER 
GREENWOOD 
GURDON  3  E 
HAMBURG 
HAMPTON 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS   3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 

HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORAT 10 

HOT  SPRINGS   1  NNE 
HUT T | G  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LANGLEY 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  CRD  STA  2  E 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AP  R// 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
LURTON 


2.63:  -1.90 


1.96 
1.87 
3.69 


2,64  -3.04 
1.911  -3.78 


2.21  -3.20 


A. 91  -l.*9 


2.16  -3.28 


1.86  -3.60 


1.7l|  -1.20 


3.58  -1.54 


7.49  3.35 


7.45|  3.37 
1.201  -2.32 


2.28  -1.11 
5.27 
1.00; 
5.16 
4.31  -  .41 


2.05 


1.80  -1.31 


1.36  -1.68 


7.75  3.44 


1.87  -1.16 


5.12 
8.68 

5.081 


5.32|  1.13 


5.06[ 


2.34   -  .76 


3.45 
3.161 
5.69 


7.11 
2.15 
2  .  89 

4.11 
4.  16 
2.44 
4.58 


6.66'  1.09 


2.70  -3.02 


3. 10  -2.22 


4.17  -1.20 


4.27 
3. 02 
3.54 


3.33  -1.52 


4.87 
1.80 
1.57 


fc.2  7   -  .69 


2.93  -2.44 


3.51  -2.31 


2.57  -2.59 


1.91 
1.99 
1.19 


1.45 
2.50 
1.75 


1.66  -3.19 


8.68 
7.58 
6.66 
2.65 


5.19  1.96 


4.75 
6.02 
6.27 
3.26 
7.05 

6. 10 


8.55 
10.07 
3.71 
5.06 


6.16  2.73 


7.83  3.19 


5.221  2.15 


3.18 
3.17 
1.99 


3.03 
2.82 
5.53 


2.04 
4.22 
1.59 


6.40 
4.54 
6.61 


-3.52 
-1.05 


2.95  - 

.'.ft  7    -  .44 


4.75  2.03 


6.53  2.91 


5.19 
1.81 
3.97 
2.07 
5.53 

3.31 
3.98 
3.99 
3.41 
2.82 

2.74 


3.08 
3.99 

6.42 

2.10 

2.07; 


4.04 
1.75 
.64b  3.91 


2.34  -1.58 


4.44 

6.97 
7.48 


4.24 
6.66 
4.54 

6.23 


7.64 
10.58 
6.64 
9.25 


b*  r.f.r.ac.  «ot.«  tolloelai 
-  1S9  - 


giati.a  lod... 


Table  2 -Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


April 


July 


September 


MADISON 
MAGNOLIA   3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MARVELL 

MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO   3  S 
MOROBAY  LOCK    ANO  DAM 
MORR I L  TON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VTEW   I  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE   P EACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNW 

NEWHOPE   3  E 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 

ODELL   3  N 
ODEN  2  W 
OKAY 
OSCEOLA 
OWENSVILLE 

OZARK 
OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
PARIS 

PARKIN  2  H 
PARKS 

PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPOR 
PINE  RIDGE 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

RATCL iff 

RISON 
ROGERS 

RUSSELLV I LLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
5HIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  4  E 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STORY 

STUTTGART 

STUTTGART   9  ESE 

SUBIACO 

TAYLOR 

TEXARK ANA  WB  AP  R// 
TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT   GROVE   2  NNE 
WALNUT    RIDGE   FAA  AP 
WARREN 
WASHITA 

WHITE  ROCK 
WHITECLIFFS 
WI LSON 
WYNNE 
YELLVILLE 


1.37 
1.99 
1.26 


-3.03 
-4.34 


4.57 
1.94 

3,73 


3.28 
1.81 


6.33 
4.57 
2.99 


4.  14 
1.79 
3.59 


1  ,<*L, 

1.34 
5.87 


5.96 
4.47 
3.94 


3.77 

1.39 
1 .  7n 


9.05 
1.54 
6.00 
2.49 


5.04 
1.88 
4.9B 


1.76 
-  .08 


I 

3.09 
1.65 
3.26 


7.97 
4.84 
2.09 


4.03 
6.00 
8.77 
5.41 


8.36 

7.13 
7.46 
8.28 
4.52 
6.89 

3.33 


1.65 
7.04 
5.08 


8.41 
5.78 
8.02 
8.54 


2.25 
1.91 
6.46 


43.08 
48.84 
55.72 
42.29 
50.30 

43.26 
[42.82 
[46.93 
[45.68 

44.05 

[45.95 
51.37 

[46.24 
51.35 
67.07 

[42.59 
45.52 
39.91 
55.46 
53.32 

53.04 
54.33 
[54.96 
42.89 
43.02 

50.01 
46.74 
47.15 
45.74 
[56.08 

48.65 

[56.65 
[43.55 
46.27 
45.06 

[43.41 
[51.34 
43.26 
47.46 
51.43 

37.66 
43.82 
32.84 
[42.52 


[38.37 
54.15 
45.05 
36.91 

[44.77 

52.15 
56.04 
48.52 
42.46 

[50.51 

50.50 
46.68 
43.07 

50.99 

52.50 
49.79 
48.88 
44.33 

[58.62 

40.53 
47.48 
43.00 
48.07 


8.92 
5.22 
1.24 


3.37 
6.06 


DIVISION  AVERAGES 

NORTHWEST  DIVISION 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 
NORTHEAST  DIVISION 
WEST  CENTRAL  DIVISION 
CENTRAL  DIVISION 
EAST  CENTRAL  DIVISION 
SOUTHWEST  DIVISION 
SOUTH  CENTRAL  DIVISION 
SOUTHEAST  DIVISION 


3.30 
1.03 
2.05 
4.42 
1.15 
2.08 
3.07 


-2.04 
-1.62 
-1.67 
-3.02 
-2  .98 
-1 .40 
-3.54 
-3.25 
-2.82 


-1.59 
-  .91 
1.22 
-2.22 
1.92 
.42 
1.22 
.97 
.39 


2.71 
4.  71 
2.58 
2.89 
3.75 
3.55 
3.83 


4.17 
4.31 
3.50 
5.67 
7.76 
3.40 
6.41 
6.12 
3.07 


.31 

•  .03 
1.37 
4.09 

.17 
3.15 
2.94 

•  .06 


5.34 

3 .  e; 

3.95 
7.09 
5.72 
5.85 
5.49 


2.19 
.61 
.40 
3.46 
2.06 
2.08 
1.30 
1.39 
.64 


1.74 
2.24 
3.95 
2.95 
2.66 
1.81 
2.46 
2.53 
3.73 


-1.82 
-1.05 
.81 

-  .51 

-  .50 
-1.15 

-  .60 

-  .23 
.87 


4.48 
4.86 
4.09 
3.53 
5.67 
6.93 
4.00 
4.05 
3.13 


5.76 
5.12 
3.13 
5.98 
2.62 
2.56 
3.51 
3.56 
2.30 


2.11 
1.97 

-  .06 
2.39 

-  .66 

-  .37 
.04 
.60 

-  .41 


.11 
-  .30 
-1.74 
-1.07 
-1.72 
-2.42 
-1 .40 


2.59 
4.87 
4.50 
5  .50 
8.17 
5.33 
7.46 
6.72 
5.34 


42.11 
42.78 
43.93 
52.01 
53.25 
49.26 
49.42 
59.07 
46.20 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

i  pan 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20'  or 
below 

24°  or 
below 

28"  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20'  or 
below 

16  or 
below 

t 

9 
O 
— 

EC 

-0 

o 
° 

24°  or  below 

28°  or  below 

32  or  below 

Date 

Temp. 

Date 

jTemp. 

Date 

Temp. 

Date 

Date 

Temp 

Date 

Temp  ' 

Date 

Temp. 

Date 

Temp  j 

Date 

Temp. 

« 
Q 

Temp.  1 

ALUM  FORK 

95 

8-  1  + 

6 

1-  5 

1-23 

12 

2-21 

19 

2-21 

19 

3-16 

4-  14 

32 

11-  6 

23 

11-  6 

23 

11- 

6 

23 

11-17 

NONE 

- 

269 

256 

235 

206 

ARKADELPHIA 

96 

8-30  + 

11 

1-  5 

1-23 

16 

1-23 

16 

2-21 

2  1 

2-21 

2  1 

4-  4 

30 

19 

NONE 

299 

2  59 

2  58 

216 

ASHDOWN 

98 

8-30 

11 

1-  4 

1-22 

1  3 

1-23 

17 

2-21 

22 

2-21 

22 

4-14 

32 

11-  6 

2  6 

11-  6 

26 

11- 

7 

18 

11-  7 

18 

1  1-29 

14 

3  1  1 

259 

258 

206 

BALD  KNOB 

95 

7-31  + 

6 

1-  5+ 

2-  6 

1  5 

2-21 

17 

2-21 

17 

3-23 

3-23 

2  8 

10-29 

32 

11-  6 

2  6 

11- 

7 

19 

11-  7 

19 

11-18 

1  5 

265 

259 

259 

228 

220 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

103 

8-  1 

-  1 

1-  5 

2-21 

15 

3-  7 

20 

3-22 

2  4 

3-23 

2  6 

4-23 

32 

10-18 

30 

10-29 

26 

11- 

6 

20 

11-  6 

2  0 

11-  7 

13 

2  5 

244 

229 

220 

178 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

98 

8-  * 

0 

1-  5 

2-21 

13 

2-21 

13 

3-22 

24 

4-14 

2  7 

4-23 

31 

10-18 

31 

11-  6 

2  5 

1 1- 

7 

15 

11-  7 

15 

1  1  -  7 

15 

259 

230 

206 

178 

BENTON 

96 

8-22  + 

9 

1-  5 

1-23 

1  3 

2-2  1 

1  7 

2-21 

17 

3-23 

2  H 

4-14 

3  0 

1  9 

11-18 

1 6 

2  ri 

259 

2  5  6 

2  2  6 

2  0  4 

BENTONVILLE 

95 

8-29  + 

-  4 

1-  4 

2-20 

15 

2-21 

20 

3-22 

2  1 

4-14 

2  7 

4-22 

32 

10-18 

28 

10-18 

2  6 

11- 

6 

15 

11-  6 

1  5 

11-6 

IS 

2  5  9 

229 

187 

179 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

97 

8-  7+ 

7 

1-  5 

1-23 

It 

2-21 

18 

2-21 

16 

3-23 

28 

4-14 

31 

10-29 

32 

11-  6 

26 

1 1- 

7 

19 

11-  7 

19 

16 

299 

259 

259 

228 

198 

BLVTHEV ILLE 

96 

7-  1 

5 

1-  5 

2-  6 

8 

2-21 

19 

2-21 

1  9 

3-  7 

28 

3-22 

30 

11-  6 

29 

11-  7 

23 

1 1- 

7 

23 

11-17 

16 

11-17 

16 

284 

269 

259 

245 

229 

BOONEVILLE 

99 

8-  4  + 

4 

1-  5 

2-  6 

1  5 

3-  e 

2  0 

3-  8 

20 

4-14 

2  7 

4-14 

27 

10-19 

31 

11-  6 

2  1 

1 1- 

6 

:  l 

11-  7 

16 

11-  7 

16 

284 

244 

243 

206 

188 

BRINKLEY 

97 

7-31  + 

10 

1-   5  + 

1-22 

15 

2-21 

19 

2-21 

1  9 

3-16 

28 

3-23 

29 

- 

269 

228 

CAMDEN  1 

97 

8-30  + 

9 

1-  6 

1-23 

15 

1-24 

2  0 

2-  7 

22 

2-21 

25 

11-  6 

25 

11-  6 

25 

11- 

7 

21 

1 1-18 

16 

11 

16 

299 

29  6 

273 

2  58 

CAMP  CHAFFEE 

" 

" 

4 

1-22  + 

2-  7 

1  5 

3-  7 

20 

3-  7 

20 

3-23 

2  8 

- 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CLARKSVILLE 

96 

8-  4  + 

5 

1-  5+ 

2-  6 

1  3 

2-  6 

1  3 

3-  7 

23 

3-22 

27 

4-14 

29 

11-  6 

22 

11-  6 

22 

1 1- 

6 

22 

11-  7 

19 

11-17 

16 

2  84 

2  74 

244 

229 

206 

CONWAY 

95 

8-  6+ 

7 

1-5  + 

1-23 

14 

2-21 

1  8 

2-21 

18 

3-22 

2  7 

4-14 

30 

10-28 

3  1 

11-  6 

2  4 

1 1- 

6 

24 

11-  7 

18 

1' 

299 

259 

258 

229 

197 

CORNING 

98 

8-  4 

2 

1-  5 

3-  6 

3 

3-2  1 

19 

3-21 

19 

3-22 

28 

4-14 

32 

1  1~1  7 

256 

231 

CROSSETT  7  S 

96 

8-30 

12 

1-  5 

1-23 

15 

2-21 

20 

2-21 

20 

3-23 

2  6 

4-14 

31 

11-  6 

27 

11-  6 

2  7 

11- 

7 

21 

11-18 

1 1 

270 

259 

228 

206 

CUMMINS  FARM 

97 

8-  4+ 

- 

- 

- 

- 

- 

2-21 

21 

2-21 

21 

3-17 

32 

11-  6 

28 

11-  6 

28 

11- 

7 

2  4 

11-18 

18 

NONE 

- 

259 

258 

234 

DARDANELLE 

97 

8-  6 

' 

1-   5  + 

1-23 

15 

2-21 

20 

2-21 

2  0 

3-22 

26 

4-14 

3  0 

11-  6 

24 

11-  6 

24 

11- 

6 

24 

11-  7 

19 

1  1-29 

14 

3 1 : 

259 

258 

229 

206 

OE  QUEEN 

99 

8-30  + 

10 

1-  4 

1-22 

1  1 

1-2  3 

1  7 

2-21 

24 

3-  6 

2  8 

4-14 

32 

11-  6 

24 

11-  6 

2  4 

1 1- 

6 

24 

11-  7 

20 

15 

311 

268 

258 

245 

206 

DES  ARC 

98 

8-  1 

8 

1-  5+ 

1-23 

13 

2-  6 

2  0 

2-21 

22 

3-  7 

2  7 

4-14 

32 

1  i'ffl 
11- 

2v9 

274 

DEVILS  KNOB 

-  5 

1-  4 

2-20 

15 

2-20 

15 

2-20 

15 

3-  6 

2  8 

4-12 

32 

10-28 

32 

11-  3 

26 

1 1- 

6 

1  1 

11-  6 

1  1 

11 

259 

259 

244 

199 

DIERKS 

98 

8-  4 

10-19 

31 

11-  6 

22 

11- 

6 

22 

11-  7 

16 

11  7 

16 

. 

- 

- 

- 

DUMAS  1  ESE 

98 

7-31  + 

11 

1-  5 

1-22 

16 

2-2  1 

2  0 

2-21 

20 

2-21 

20 

3-23 

31 

11-  6 

27 

11-  6 

27 

1 1- 

7 

21 

11-16 

16 

11-18 

16 

3  00 

2  70 

259 

258 

228 

EL  DORAOO   FAA  AIRPORT 

97 

8-  5+ 

13 

1-  5 

1-23 

16 

1-23 

16 

2-21 

21 

2-21 

4-14 

31 

11-  6 

26 

11-  6 

26 

1 1- 

7 

22 

11-16 

18 

NONE 

- 

299 

259 

258 

206 

EUREKA  SPRINGS 

2-20 

13 

2-20 

13 

3-22 

23 

4-12 

26 

4-14 

30 

11-  6 

2' 9 

259 

FAYETTEVILLE 

95 

8-  4 

-  2 

1-  4 

2-  6 

3 

2-20 

16 

3-22 

23 

3-22 

4-14 

29 

10-18 

3  1 

11-  5 

26 

11- 

6 

16 

11-  6 

16 

1  1  -  6 

16 

229 

228 

187 

FAYETTEVILLE   FAA  AP 

96 

8-  6 

-  6 

1-22 

2-21 

16 

3-22 

20 

3-22 

2  0 

4-14 

1  7 

4-23 

32 

10-18 

29 

10-28 

28 

1 1- 

5 

23 

11-  6 

17 

15 

259 

229 

228 

197 

178 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

9* 

8-  4 

-  3 

1-22+ 

2-20 

16 

3-  7 

19 

3-22 

2  1 

4-14 

2  6 

4-14 

26 

10-18 

28 

10-18 

28 

1 1- 

6 

14 

11-  6 

14 

11-  6 

14 

259 

244 

229 

187 

187 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

98 

8-  6 

-  1 

2-  6+ 

2-21 

15 

2-21 

15 

3-22 

2  3 

4-14 

28 

4-14 

26 

10-18 

32 

10-28 

27 

1 1- 

6 

20 

11-  6 

20 

11-  7 

15 

259 

258 

229 

197 

187 

FORDYCE  6  * 

98 

8-24 

1  1 

1-22  + 

1-22 

1 1 

2-2  1 

20 

2-21 

20 

2-21 

20 

3-22 

3  2 

11-6 

25 

11-  6 

25 

1 1- 

7 

2  2 

JOC 

2  70 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

99 

8-  4 

5 

1-22 

2-  6 

16 

2-  6 

16 

2-21 

23 

3-22 

2  6 

4-14 

31 

11-  5 

29 

11-  6 

21 

1 1- 

6 

21 

11-  7 

2C 

1  5 

258 

229 

205 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

94 

8-22  + 

0 

1-22+ 

2-  6 

1  6 

3-  7 

19 

3-22 

23 

4-14 

26 

4-14 

2  8 

10-18 

32 

11-  6 

19 

11- 

6 

19 

11-  6 

1  l"l5 

16 

282 

244 

229 

206 

187 

GILBERT 

100 

8-  6+ 

-  6 

2-  6 

2-21 

1  3 

3-22 

1  9 

3-23 

23 

4-14 

25 

4-23 

3 1 

10-19 

31 

10-28 

26 

1 1- 

6 

20 

11-  6 

20 

11-  7 

14 

259 

229 

226 

197 

179 

GRAVETTE 

95 

9-  7+ 

-  8 

1-22 

3-  7 

16 

3-22 

20 

3-22 

20 

4-14 

25 

4-23 

32 

10-  9 

32 

10-18 

28 

1 1- 

6 

14 

11-  6 

14 

11-  6 

14 

244 

229 

229 

187 

169 

HARRISON 

96 

8-  6 

-  7 

2-  6 

2-21 

16 

3-22 

20 

3-22 

20 

4-14 

25 

4-23 

32 

10-18 

2  8 

10-18 

2  8 

1 1- 

6 

1  T 

11-6 

1  7 

11-7 

1  6 

259 

229 

229 

187 

178 

HELENA 

97 

6-29 

11 

1-  5 

1-22 

15 

2-21 

20 

2-21 

20 

2-21 

20 

3-23 

32 

11-  6 

32 

11-  7 

24 

11- 

7 

24 

11-18 

20 

NONE 

2  7C 

259 

259 

228 

HOPE  3  NE 

96 

8-31  + 

11 

1-  5+ 

1-23 

14 

1-24 

18 

2-21 

2  1 

2-22 

2  5 

4-14 

32 

11-  6 

2  5 

11-  6 

25 

11- 

7 

21 

11-18 

17 

1 1-29 

15 

310 

298 

2  59 

257 

206 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

98 

7-  1 

8 

1-  5+ 

1-22 

12 

1-22 

12 

2-21 

22 

2-21 

22 

3-22 

32 

11-  6 

23 

11-  6 

23 

11- 

6 

23 

11-17 

19 

NONE 

- 

299 

258 

258 

229 

JONESBORO 

98 

8-24+ 

4 

1-  5+ 

2-  6 

13 

2-21 

19 

2-21 

19 

3-  7 

27 

3-23 

30 

1 1-  6 

28 

11-  6 

28 

1 1- 

7 

22 

11-17 

16 

1  1-17 

16 

2  84 

269 

259 

244 

228 

REISER 

8-24+ 

11-6 

25 

11-6 

25 

1 1- 

7 

2  1 

11-17 

15 

1 1-17 

1  5 

KEO 

95 

8-24+ 

9 

1-  5+ 

1-22 

14 

2-21 

20 

2-21 

20 

3-  7 

28 

3-23 

31 

11-6 

25 

11-  6 

25 

11- 

7 

20 

11-  7 

20 

1 1-29 

16 

311 

259 

259 

244 

228 

LEAD  HILL 

97 

8-17+ 

- 

- 

2-21 

12 

- 

- 

4-14 

24 

4-14 

2  4 

4-23 

31 

10-18 

32 

10-19 

28 

11- 

6 

19 

11-  6 

19 

14 

259 

206 

188 

178 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

97 

8-  3+ 

9 

1-  4 

1-22 

14 

1-23 

19 

2-21 

21 

2-21 

21 

3-  7 

32 

11-  6 

26 

11-  6 

26 

11- 

17 

20 

11-17 

20 

NONE 

- 

298 

269 

258 

244 

MAGNOL  I  A  3  N 

97 

8-  6 

10 

1-  5 

1-22 

11 

2-21 

20 

2-21 

20 

3-17 

4-14 

30 

11-6 

23 

11-  6 

23 

1 1- 

6 

23 

11-  7 

18 

11-18 

15 

300 

259 

258 

234 

206 

MALVERN 

2-21 

2-21 

1 6 

3-  7 

24 

3-23 

2  5 

4-14 

2  9 

11-  6 

2  5 

11-  6 

25 

11- 

7 

1  9 

11-  7 

1  9 

11-18 

16 

270 

259 

24  5 

226 

206 

MAMMOTH  SPRING 

96 

8-  6 

-  3 

2-  6 

2-21 

10 

3-22 

20 

3-23 

24 

4-14 

2  6 

4-23 

31 

10-18 

29 

11-  6 

22 

11- 

6 

22 

11-  7 

13 

13 

228 

206 

178 

MAR  I ANNA  2  S 

97 

5-21 

8 

1-  5 

1-22 

15 

2-21 

19 

2-21 

19 

3-  7 

2  8 

3-23 

3  0 

11-  6 

27 

11-  6 

27 

11- 

7 

19 

11-  7 

19 

11-18 

14 

300 

259 

259 

244 

228 

MARKED  TREE 

95 

8-  6+ 

6 

1-  5 

2-  6 

15 

2-21 

20 

2-21 

20 

3-  4 

26 

3-23 

31 

- 

- 

11-  7 

24 

1 1- 

7 

2  4 

11-17 

18 

11-18 

16 

285 

269 

259 

248 

MARSHALL 

96 

8-  6 

0 

1-  5 

2-  6 

3 

2-21 

20 

3-23 

21 

4-14 

2  8 

4-14 

26 

10-18 

3  1 

11-  6 

18 

11- 

6 

18 

11-  6 

18 

11-  7 

15 

274 

258 

228 

206 

187 

MENA 

6-24+ 

5 

1-  4 

1-22 

8 

2-21 

20 

2-21 

20 

3-22 

27 

4-14 

32 

11-  6 

20 

11-  6 

20 

11- 

6 

20 

11-6 

20 

16 

299 

258 

2  5  6 

229 

206 

MONT ICELLO  3  S 

99 

6-29 

10 

1-  4 

2-21 

18 

2-21 

16 

4-14 

29 

10-19 

32 

11-  6 

26 

11- 

7 

23 

11-  6 

20 

11-18 

13 

260 

259 

188 

MORRILTON 

98 

8-  5 

-  6 

1-  5+ 

1-23 

15 

2-21 

20 

2-21 

20 

3-  7 

28 

3-22 

29 

10-28 

32 

11-  6 

25 

11- 

7 

19 

11-  7 

19 

11-18 

16 

299 

259 

259 

244 

220 

MOUNT  IDA 

96 

8-  6+ 

6 

1-  4 

2-  6 

15 

2-21 

17 

3-22 

24 

4-  14 

27 

4-23 

32 

10-19 

3  1 

11-  6 

22 

11- 

6 

22 

11-  7 

15 

11-  7 

15 

2  74 

259 

229 

206 

179 

MOUNT  MAGAZINE 

90 

8-  7 

-  5 

1-  4 

2-20 

15 

3-  6 

19 

3-  7 

24 

3-16 

27 

4-12 

30 

10-27 

29 

11-  5 

26 

11- 

6 

10 

11-  6 

10 

11-  6 

10 

259 

245 

244 

234 

198 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

_  J 

1-  5 

2-20 

1  5 

2-2 1 

1  8 

3-  7 

23 

3-22 

2  7 

4-14 

30 

10-18 

3  2 

11-6 

1  6 

1 1- 

6 

1  8 

11-  6 

1  8 

11-17 

9 

270 

258 

229 

187 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

97 

8-  7 

-  1 

2-  6 

2-22 

1  6 

2-22 

16 

3-22 

24 

4-14 

27 

4-14 

27 

10-18 

29 

10-28 

2  6 

11- 

6 

19 

11-  6 

19 

11-  7 

14 

2  66 

257 

22? 

197 

187 

NARROWS  DAM 

91 

8-31  + 

8 

1-22 

1-24 

14 

2-22 

20 

3-22 

24 

3-23 

28 

4-14 

3  0 

11-  6 

2  6 

11-  6 

2  6 

1 1- 

7 

19 

11-  7 

19 

16 

298 

258 

230 

228 

206 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

^6 

8-  5 

8 

1-  4 

1-23 

10 

1-24 

1  7 

2-22 

24 

3-22 

28 

4-15 

3  2 

11-  6 

2  3 

11-  6 

23 

1 1- 

6 

23 

11-  7 

19 

1  1-18 

16 

299 

287 

257 

229 

205 

NEWPORT 

99 

8-24 

7 

1-  4 

2-  6 

15 

2-  7 

19 

2-21 

2  1 

2-21 

21 

3-23 

3^ 

11-  6 

26 

11-  6 

26 

11- 

7 

2  0 

11-  7 

20 

11-17 

15 

284 

273 

259 

258 

228 

NIMROD  DAM 

1-  5 

2-21 

1  6 

2-21 

1  6 

2-22 

24 

4-14 

2  8 

4-23 

32 

10-28 

3  0 

11-  6 

23 

1 1- 

6 

2  3 

11-  7 

1  7 

11-18 

1  4 

270 

259 

257 

206 

1  88 

OKAY 

98 

8-22  + 

12 

1-  5+ 

1-23 

16 

1-23 

16 

2-21 

2  4 

2-21 

24 

3-22 

31 

11-  6 

2  7 

11-  6 

27 

11- 

7 

19 

11-  7 

19 

1 1-29 

14 

310 

286 

259 

258 

229 

OZARK 

98 

7-  9+ 

5 

1-  4 

2-  6 

15 

2-  6 

15 

2-21 

2  1 

3-  7 

2  5 

4-14 

31 

11-  6 

22 

11-  6 

2  2 

11- 

6 

22 

11-15 

2  0 

11-17 

15 

264 

282 

258 

244 

206 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

97 

8-24  + 

3 

2-  6+ 

2-21 

16 

2-21 

16 

3-  7 

23 

3-23 

26 

4-23 

3  1 

11-6 

28 

11-  6 

2  8 

1 1- 

7 

2  0 

11-  7 

20 

11-17 

1  4 

269 

259 

245 

228 

197 

PARIS 

98 

8-  6  + 

4 

1-  5 

2-  6 

15 

2-21 

16 

3-22 

23 

3-22 

2  3 

4-14 

30 

10-28 

3  1 

11-  6 

22 

1 1- 

6 

22 

11-  7 

1  ft 

1  1-17 

14 

284 

259 

229 

229 

197 

PERRYV ILLE 

2-21 

I  7 

2-21 

j  7 

3-22 

2  8 

4-14 

29 

10-28 

2  6 

10-28 

2  6 

1 1- 

6 

22 

11-18 

12 

1  1-18 

12 

285 

2  70 

256 

220 

197 

PINE  BLUFF 

97 

7-31 

12 

1-  4 

1-22 

15 

1-23 

1  9 

2-21 

2  1 

2-21 

2  3 

3-12 

32 

11-  6 

28 

11-  6 

28 

NONE 

258 

239 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

99 

7-31 

11 

1-  4 

1-22 

14 

1-22 

14 

2-21 

22 

2-21 

22 

3-23 

32 

11-  6 

2  7 

11-  6 

2  7 

11- 

7 

2  4 

11-17 

2  0 

NONE 

- 

299 

259 

258 

228 

POCAHONTAS  1 

99 

8-20 

1 

1-  5 

2-21 

15 

2-21 

15 

3-  7 

22 

3-22 

28 

3-22 

2  8 

- 

- 

11-  6 

26 

1 1- 

7 

1  8 

11-  7 

i  e 

11-17 

13 

269 

259 

245 

229 

PORTLAND 

97 

7-18 

16 

1-  7+ 

1-  7 

16 

1-23 

16 

2-22 

24 

2-22 

2  4 

2-22 

24 

1  1-  6 

2  9 

11-  7 

24 

11- 

7 

2  4 

11-18 

!  9 

NONE 

" 

299 

258 

258 

257 

PRESCOTT 

1-24 

1  6 

2-22 

22 

2-22 

22 

4-14 

3  2 

11-  6 

2  4 

1 1-  6 

24 

11- 

6 

2  4 

1  1-17 

1  7 

NONE 

297 

257 

257 

206 

ROGERS 

95 

8-  4 

-  4 

1-  4 

2-20 

1  5 

2-20 

15 

3-  7 

23 

3-22 

2  5 

4-14 

29 

10-18 

32 

11-  5 

28 

11- 

6 

14 

11-  6 

14 

11-  6 

1  4, 

2  59 

2  59 

244 

228 

167 

RUSSELLVILLE 

98 

8-  6 

6 

1-  5 

2-  6 

16 

2-21 

19 

2-21 

19 

3-22 

26 

4-14 

3  0 

10-28 

32 

11-  6 

23 

11- 

6 

23 

11-  7 

19 

11-18 

1  6 

286 

259 

258 

229 

197 

SAINT  CHARLES 

99 

7-  1 

11 

1-  5 

1-23 

14 

1-24 

20 

2-21 

2  2 

2-22 

26 

3-17 

32 

11-  6 

28 

11-6 

28 

11- 

7 

22 

11-18 

1  6 

11-18 

16 

299 

298 

259 

257 

234 

SEARCY 

100 

7-31 

7 

1-  5+ 

1-23 

16 

2-21 

19 

2-21 

19 

3-  7 

2  7 

3-23 

30 

11-  6 

25 

11-  6 

25 

1 1- 

7 

22 

11-17 

18 

1 1-18 

16 

299 

269 

259 

244 

228 

SHERIDAN  TOWER 

98 

8-  6+ 

6 

1-  5 

1-22 

14 

2-21 

18 

2-21 

1  » 

2-21 

1  6 

3-22 

29 

SILOAM  SPRINGS 

97 

8-24 

-  3 

1-22 

2-  6 

3 

3-  7 

20 

3-22 

2  4 

3-22 

24 

4-14 

29 

10-18 

30 

11-  5 

28 

1 1- 

6 

16 

11-  6 

16 

16 

2^3 

244 

229 

228 

187 

STUTTGART 

97 

8-24+ 

11 

1-22  + 

1-22 

i  1 

1-2  3 

20 

2-21 

2  1 

2-21 

2  1 

3-12 

32 

11-  6 

28 

11-  6 

28 

1 1- 

7 

2  1 

11-18 

19 

NONE 

299 

269 

258 

239 

STUTTGART   9  ESE 

95 

8-  7+ 

11 

1-   5  + 

1-23 

16 

1-23 

16 

3-  7 

24 

3-  7 

24 

3-13 

3  1 

11-  6 

28 

11-  6 

2  8 

1 1- 

7 

24 

11-18 

1  9 

~ 

299 

245 

244 

238 

sub i aco 

97 

9-27+ 

4 

1-  5 

1-23 

14 

2-21 

19 

2-21 

19 

3-  7 

25 

4-14 

32 

10-28 

32 

11-  6 

2  0 

1 1- 

6 

20 

11-  6 

20 

11-17 

13 

256 

258 

244 

197 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

98 

8-30 

12 

1-  4 

1-22 

14 

1-23 

20 

1-23 

20 

2-21 

2  6 

3-  6 

32 

11-  5 

32 

11-  6 

2  7 

11- 

7 

2  ! 

11-29 

20 

NONE 

310 

288 

258 

244 

TURNPIKE 

-  4 

1-  4 

2-20 

15 

2-20 

15 

3-  7 

2  3 

3-12 

2  I 

4-11 

32 

11-  5 

2  9 

11-  6 

13 

11- 

6 

1  3 

11-  6 

13 

11-6 

13 

259 

244 

239 

208 

WALDRON 

98 

8-19+ 

3 

1-  5 

2-  6 

16 

2-21 

17 

3-22 

24 

4-14 

26 

4-23 

3  2 

10-19 

30 

11-  6 

20 

1 1- 

6 

20 

11-  6 

20 

11-  7 

15 

274 

256 

229 

206 

179 

WALNUT  RIDGE   FAA  AP 

97 

8-  3 

4 

2-  6 

2-  6 

4 

2-20 

20 

2-21 

22 

3-  7 

28 

3-22 

30 

11-  6 

26 

11-  6 

26 

11- 

7 

22 

11-17 

15 

11-17 

15 

284 

2  70 

259 

244 

229 

WARREN 

98 

8-24 

11 

1-  6 

1-22 

!  4 

1-2  3 

18 

2-21 

21 

2-21 

21 

4-14 

32 

11-6 

27 

11-  6 

27 

11- 

7 

21 

11-18 

17 

NONE 

299 

259 

258 

206 

WHITE  ROCK 

90 

8-  4 

-  6 

1-  4 

2-20 

16 

2-20 

16 

3-  7 

23 

3-15 

28 

4-13 

32 

11-  5 

25 

11-  5 

25 

1 1- 

6 

1  1 

11-  6 

11 

11-  6 

1  1 

259 

259 

244 

235 

206 

WILSON. 

2 

1-  5 

2-  6 

7 

2-21 

19 

2-21 

1  o 

3-22 

28 

3-23 

3  2 

WYNNE 

94 

8-  1  + 

6 

1-  5 

2-  6 

1  3 

2-21 

18 

2-21 

i  a 

3-16 

28 

3-23 

31 

11-  6 

29 

11-  7 

19 

11- 

7 

19 

11-  7 

19 

11-29 

1* 

296 

259 

259 

236 

228 

8m  reference  not«»  foll<j»tn*  St»tlOD  lodei. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 

Table  4   


Station 

Jan. 

Feb 

Mai 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

B  1.04 

B  1.53 

B  3.37 

3.91 

5.23 

B  5.06 

B  5.80 

6.15 

4.  10 

2.99 

B  2.22 

1130 

845 

1387 

1157 

857 

733 

710 

688 

724 

819 

1143 

- 

- 

HOPE  3  NE 

EVAP 

DEP 

WIND 

B  1.69 
-0.65 
1237 

B  1.76 
-0.90 

853 

B  4.24 
-0.14 
B  1355 

4.90 
-0.64 
B  1077 

B  6.44 
+0.03 
519 

B  6.51 
-0.59 
407 

6.65 
-1.40 
425 

B  6.95 
-0.68 
412 

B  4.68 
-1.29 
523 

3.71 
-0.97 
479 

B  2.39 
-0.28 
935 

B  1.96 
-0.01 
B  1045 

51.88 
-  7.52 
9267 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

DEP 

WIND 

B  5.12 
1567 

6.30 
1432 

6.33 
995 

B  6.52 
740 

6.01 
695 

B  5.16 
938 

B  3.54 

956 

: 

: 

- 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 

- 

B  1.92 
1034 

'- 

4.81 
1256 

6.35 
1092 

B  5.64 
715 

B  6.07 
660 

6.30 
664 

B  4.56 
784 

B  3.57 
880 

B  2.08 
1057 

B  1.60 
1096 

- 

NIMROD  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

B  0.50 
376 

B  1.48 
428 

B  3.44 
747 

B  4.12 
412 

B  5.05 
-0.91 

235 

B  5.30 
-1.86 
116 

B  5.33 
-2.54 

B  5.33 
-1.85 

B  3.84 
-1.68 

B  2.17 
-2.07 

311 

B  1.39 
-1.11 
B  463 

- 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

DEP 

WIND 

B  4.65 
+0.79 
1403 

B  5.63 
+0.55 
941 

B  8.17 
+2.14 
744 

B  7.52 
+0.73 
542 

B  7.68 
-0.15 
489 

B  7.19 
-0.24 
451 

6.10 
+0.55 
610 

B  6.07 
+2.01 
649 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

DEP 

WIND 

0.85 
-0.42 
2554 

B  1.83 
+0.07 
2169 

3.56 
+0.14 
3069 

4.81 
+0.06 
2373 

B  6.23 
+0.32 
B  1939 

6.07 
-1.03 
1351 

B  5.93 
-1.49 
1094 

6.02 
-1.04 
1109 

B  4.59 
-0.59 
1304 

B  3.21 
-0.47 
962 

B  1.91 
-0.17 
1754 

For  descriptions  of  unusual  weather  in  1959,  please  refer  to  the  October  issue  of  Climatological  Dats 
Arkansas  Section. 


See  reference  note a  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 
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AVERAGE  TEMPERATURE 

 1959 
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STATION  INDEX 


Years  of 
record 


Station 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 
ALY 

AMITY  3  NE 

ANTO I NE 
APLIN    1  W 
APPLE  TON 
ARKADEL  PH I  A 
ARKANSAS  CITY 

ASHDOwN 
ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BEAR  CREEK  LAKE 

BE  AT  Y  LAKE 

BEAVER  1  SE 

BEEBE 

BEECH  GROVE 
BEEDEV ILLE 
BENTON 
BENTONV I LLE 
BERRYVILLE  *  NW 

BIG  FORK 

big  lake  outlet 
Black  rock 

blakely  mountain  dam 
blue  mountain  dam 

bluff  city  3  sw 
bl  ytmev  ille 

BOONE v [LIE  6  NW 
BOONEV1LLE  7  NE 
BOONEV I LLE  6  NNE 

BOONEV I LLE 
BOTKINBUfiG  2  S 
BOUGH TON 
BRADFORD 
BRANCH  *  NW 

BRANCH  )  SW 
8RINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  DAM 
BURDETTE 

CABOT  A  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  2 
CAMP  CHAFFEE 

CARLISLE  1  SW 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 
CLARKSVJLLE 
CLINTON 

COMBS  3  SE 
COMPTON  2  NE 
CONWAY 
CORNING 
COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 

DANVILLE 
DANVILLE  SCS 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT 

DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 
DUMAS  1  ESE 
DUMAS 

•EL  DORADO  FA A  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE   1  NE 
FAYETTEVILLE 
FA YET T EV I LLE   FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 
FOREMAN 
FORREST  CITY 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
FORT  Smith  WATER  PLANT 
FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 

GLENWOOD 
GRAVELLY 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 
GREENBRIER 

GREENWOOD 
GORDON  3  E 
HAMBURG 
HAMPTON 
HARDY 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 
HEBER  SPRINGS  3  SW 
HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUNTSV I LLE 
HUTTIG  DAM 
INDEX 
JASPER 
JESSIEVILLE 

JONESBORO 
REISER 
KEO 

KINGSLAND  3  SSE 
LAKE  CITY 


0006 
006* 
0130 
0136 
0130 

0176 
0188 

0196 
0220 
0234 

0286 
0300 
0326 
0350 

0*60 

0*96 

0S12 
0518 
0530 

0534 
0536 
0582 
0386 
0616 


0676 
07*6 
0764 
0796 

0800 
0806 
0823 
0826 
0827 

0830 
0842 
0648 
0872 
0887 

0886 
0936 
1010 
1020 
1052 

1102 
1132 
1152 
1154 
1172 

1224 
1236 
1442 
1*55 
1492 

157* 
1582 
1596 
1632 
1666 

1730 
1750 
1766 
181* 
1829 

1834 
1835 
1838 
1948 
1960 

1966 
1982 
2015 
2148 

2150 

2300 
2356 
2366 
2442 
24*3 

2*** 

2526 
2540 
2  544 
2564 

2574 
2576 
2670 
2  760 
2794 

je*: 
2922 
2930 
29*6 
2962 

2976 
3074 
3086 

3096 
3132 

3164 
3228 
3230 
3235 
3242 

3256 
3*28 
3*36 
3**2 
3*66 

3540 
3556 
3584 

3600 
3704 

373* 
3821 
3662 
3904 
3996 


County 


SCOT  T 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

CLARK 

PIKE 
PERRY 
POPE 
CLARK 
DESHA 

LITTLE  RIVER 
HOWARD 
WOODRUFF 
WHITE 

INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE 
LEE 

ST  FRANCIS 

CARROLL 

WHITE 

GREENE 
JACKSON 
SAL  I NE 
BENTON 
CARROLL 

POLK 

MISSISSIPPI 
LAWRENCE 
GARLAND 
YELL 

NEVADA 

ISSISSIPPI 
LOGAN 
LOGAN 
LOGAN 

LOGAN 

BUREN 
NEVADA 
WHITE 
FRANKL IN 

FRANKLIN 
MONROE 
NEWTON 
BAXTER 
ISSISSIPPI 

PULASKI 
IZARD 
OUACH I T A 
OUACHITA 
SEB AST  I  AN 

LONOKE 
GARLAND 
MONROE 
JOHNSON 
BUREN 

MADISON 

NEWTON 

FAULKNER 

CLAY 

POLK 

ASHLEY 
PULASKI 
INCOLN 
PIKE 

FAULKNER 

YELL 

YELL 

YELL 

SEVIER 

CHICOT 

PRAIRIE 

JOHNSON 
HOWARD 
DESHA 
DESHA 

UNION 

CARROLL 

SHARP 

WASHINGTON 
WASH  I NGTON 

WASHINGTON 

MARION 

DALLAS 

LITTLE  RIVER 
ST  FRANCIS 

SEB AST | AN 

CRAWFORD 

HEMPSTEAD 

WHITE 

SEARCY 

PIKE 

YELL 

BENTON 

CARROLL 

FAULKNER 

SEBAST I  AN 

CLARK 

ASHLEY 

CALHOUN 

SHARP 

BOONE 
CLEBURNE 
CLEBURNE 
POPE 

PHILLIPS 

BAXTER 

HEMPSTEAD 

MONTGOMERY 

SEVIER 

GARLAND 

MADISON 
UNION 

1  TTLE  RIVER 
NEWTON 
GARLAND 

CRAIGHEAD 

MISSISSIPPI 

LONOKE 

CLEVELAND 

CRAIGHEAD 


34  11 

34  02 

34  58 

33  25 

34  07 

33  37 

13  *0 

34  19 

35  18 
35  18 
35  49 

35  45 

34  43 

35  ?5 

36  28 

35  0* 

36  09 

35  26 
3*  33 

36  22 
36  26 

34  29 

35  51 

36  07 

34  36 

35  06 

33  41 

35  56 

35  12 

33  13 

33  13 

35  09 

35  39 

33  52 
35  25 
35  21 

35  16 

34  33 
33  32 

36  22 

35  49 


91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

93  25 
93  00 

92  53 

93  03 
91  12 


35  46 

36  06 

35  05 

36  24 
34  26 

33  02 

34  43 
34  05 

34  14 

35  22 

33  03 
35  04 
35  13 

34  02 

33  31 

34  58 

35  43 
3*  07 


53 

33  13 

36  2* 

36  05 

36  05 

36  00 

36  06 

36  16 

33  *9 

33  *3 

33  01 

33  20 

33  39 

33  37 

33  07 

33  39 

3*  19 

3*  53 

36  24 

36  16 

35  14 

35  13 
11  5* 

33  1* 

n  32 

36  19 

36  14 

35  32 

35  28 

35  28 

34  32 

36  22 

33  43 

34  22 

33  56 

34  3: 

36  03 

13  02 

3  3  35 

36  01 

3*  42 

35  50 
35  41 

34  36 
33  50 

35  49 


93  58 

91  22 

91  3* 

91  47 


90  38 

91  06 

92  37 
94  13 

93  37 

93  58 

90  08 

91  06 
93  11 
93  39 

93  09 
89  55 
93  59 
93  50 
93  54 

93  55 

92  28 

93  20 
91  28 

94  00 

93  59 

91  12 
93  30 

92  34 
89  57 


400 

9  i  ■) 

:v: 


265 
1295 
1150 


91  45 

93  01 

91  18 
93  26 

92  28 

93  46 
93  16 
92  26 

90  35 
9*  25 

91  56 

92  25 

91  35 

93  44 

92  25 

93  24 
93  24 

93  09 

94  21 
91  26 

91  30 

93  24 

94  02 
91  29 

91  30 

92  46 

93  44 

91  37 

94  10 
94  10 


1465 

490 
13  70 
1253 


92  36 

92  31 
94  24 

90  47 

94  22 
94  09 

93  48 

91  26 

92  43 

93  33 

93  42 

94  28 

93  22 

92  23 

94  15 

93  06 

91  48 

92  28 

91  29 

93  07 

92  01 
92  03 
92  58 
90  33 

92  16 

93  33 
93  *1 


92  03 
9*  03 

93  11 
93  0* 

90  *2 
90  05 
92  00 
92  16 
90  26 


5*7 
*98 

12  50 
1300 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


St 


Refer 

to 
tables 


Station 

Index  No. 

County 

0 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

or  closed 
during  yr. 

neter 

to 
tables 

Temp 

A 
| 

a 
> 

Month 
opened 

11 

ii 

LAKE  MAUMELLE 

92  26 

303 

LAMAR  2  SW 

* :  i  9 

JOHNSON 

93  29 

930 

c 

LANGLEY 

4060 

PIKE 

34  19 

93  31 

796 

2 

LEAD  HILL 

*  I  -J  6 

33 

LEE  CREEK  GUARD  STA  2E 

4116 

CRAWFORD 

35  42 

94  18 

1663 

19 

4134 

34  10 

92  33 

261 

•LITTLE  ROCK  MB  AIRPORT 

PULASK I 

92  14 

297 

79 

1  2  3  C 

LITTLE  ROCK  FlLT  PLANT 

4250 

PULASK I 

92  19 

912 

LURTON 

<.  *M6 

NEWT  ON 

33  46 

2007 

MAD  I  SON 

4526 

33  00 

90  43 

213 

26 

MAGNOLIA   1  N 

4346 

33  19 

93  14 

319 

42 

MAGNOLIA  5  N 

499  ) 

COLUMBIA 

33  20 

93  13 

360 

C 

MALVERN 

HOT  SPRING 

34  23 

92  49 

311 

1  1 

1  2  3 

MAMMOTH  SPRING 

6372 

36  29 

91  32 

690 

34 

9* 

MAP  I  ANN A  2  S 

4636 

90  46 

23* 

47 

47 

MARKED  TREE 

-h^ 

33  32 

90  26 

229 

94 

MARSHALL 

1,666 

SEARCY 

92  38 

1050 

40 

1  2  3 

MARvELL 

4678 

PHILLI PS 

34  33 

90  95 

195 

2 

MAUMEE 

..69ft 

MELBOURNE 

4746 

36  04 

91  94 

610 

14 

4736 

34  33 

94  15 

1207 

70 

MONT ICELLO  3  S 

6900 

DREW 

33  35 

91  46 

265 

18 

1  2  3  C 

MONTROSE 

*9QG 

ASHLEY 

33  19 

91  29 

123 

C 

4934 

19 

MORR I L  T  ON 

4938 

35  06 

92  44 

280 

42 

42 

MOU NT    1 0  A 

93  38 

663 

59 

MOUNT  MAGAZINE 

LOGAN 

2  800 

1 1 

1  2  3 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

BAXTER 

36  20 

92  2  3 

800 

46 

1  2  3 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5.  38 

36  20 

92  23 

800 

7 

7 

7 

MOUNTAIN  VIEW    1  E 

*  -ft 

35  52 

92  06 

766 

19 

94  01 

500 

NARROWS  DAM 

PIKE 

34  09 

1  2  3  4C 

NASHVILLE  PEACH  SU8STA 

HOWARD 

34  00 

950 

20 

1  2  J 

NASHVILLE  SCS 

9114 

33  37 

93  31 

373 

NATHAN  *  WNW 

I  1  5B 

HOWARD 

34  07 

93  32 

930 

11 

NEWHOPE  3  E 

93  50 

NEWPORT 

5  1  66 

JACKSON 

15  36 

91  16 

225 

'5 

1  2  3 

NIMROD  DAM 

PERRY 

93  10 

17 

1  2   3  *C 

NORFORK  0AM 

32  28 

36  13 

92  1  5 

425 

S  3  5  4 

WASH  I NGTON 

35  48 

94  2* 

1500 

5  3  5  8 

mOn*  GO"E  r * 

34  38 

93  *6 

600 

OKAY 

3376 

HOWARD 

33  46 

93  33 

300 

30 

I  2  3 

OSCEOLA 

5-s: 

MISSISSIPPI 

35  43 

89  39 

243 

3498 

IS 

55  J8 

33  29 

93  50 

396 

63 

63 

551* 

35  38 

93  27 

1900 

PARAGQULD  RAOIO  KDRS 

5  562 

GREENE 

36  03 

90  28 

276 

33 

I  2  3 

PARIS 

5576 

LOGAN 

35  18 

93  43 

410 

1 1 

1  2  3 

5577 

775 

JUNE 

9386 

35  16 

90  35 

222 

28 

'59 : 

34  48 

93  57 

666 

PARTHENON 

NEWTON 

93  15 

929 

C 

PERRYVlLLE 

5691, 

PERRY 

35  00 

92  49 

329 

19 

12  3 

«,  ->n 

92  01 

219 

71 

71 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

5756 

JE  FFERSON 

34  10 

91  56 

205 

5  7t: 

34  35 

93  54 

640 

POCAHONTAS  1 

RANDOLPH 

36  16 

330 

63 

1  2  > 

PORTLAND 

5  866 

ASHLEY 

91  30 

122 

92 

1  2  3 

5  v  :  B 

33  48 

93  23 

318 

ftV 

69 

991(1 

33  48 

93  23 

318 

c  i 1 : 

36  16 

RATCLIFF  2  S 

6009 

LOGAN 

93  53 

C 

RATCLIFF  5  NF 

6  ] :  6 

FRANKL IN 

93  49 

420 

JUNE 

c 

RATCLIFF   5  NNW 

- 

35  22 

93  55 

4  60 

JUNE 

600  fl 

93  53 

14 

i  6 

94  02 

250 

REMMEL  DAM 

6102 

HOT  SPRING 

c 

RISON 

617* 

CLEVELAND 

231 

J  AN 

6248 

BENTON 

36  20 

94  07 

1387 

•a 

68 

2  3 

RUSSELLV ILLE 

615; 

35  18 

S3  08 

360 

46 

SAINT  CHARLES 

ARK  ANS AS 

SAINT  FRANCIS 

CLAY 

2 

SALEM 

FULTON 

65,- ft 

35  15 

91  44 

243 

46 

46 

2 

656ft 

3*  2  7 

92  21 

290 

18 

16 

ft  '■  B  ft 

VAN  BUREN 

19 

SILOAM  SPRINGS 

662*. 

BENTON 

1 1 

1  2  3 

SPARKMAN  *  E 

6"?6e 

DALLAS 

16 

2 

fttt  ■  | 

LAFAYETTE 

33  22 

93  30 

270 

11 

STAR  CITY  2  S 

6  8:  ■ 

91  51 

392 

16 

ft  65  ft 

13 

STORY 

MONTGOMERY 

SEP! 

2 

STUTTGART 

69  1  ft 

ARKANSAS 

3*  29 

91  32 

214 

70 

71 

1  2  3 

69:  , 

91  25 

196 

23 

23 

- 

6928 

35  18 

93  39 

500 

6- 

60 

7038 

33  06 

93  27 

247 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

7048 

MILLER 

31  27 

94  00 

361 

74 

74 

1  2  3  C 

TURNPIKE 

7262 

POPE 

33  *0 

93  05 

2087 

34 

1  2  3 

--68 

94  06 

675 

39 

39 

7524 

39  91 

91  21 

230 

11 

7330 

36  08 

90  56 

272 

11 

11 

WARREN 

7582 

BRADLEY 

33  36 

92  04 

206 

64 

12  3 

WASHITA 

7592 

MONTGOMERY 

J*  39 

93  32 

610 

7 

AUG 

WEST  FORK 

7694 

WASHINGTON 

33  93 

94  11 

1340 

C 

WHEELING 

77*4 

FULTON 

36  19 

91  92 

660 

C 

WHITE  ROCK 

7772 

FRANKLIN 

33  41 

93  37 

2265 

22 

22 

1  2  3 

WHITECLIFFS 

7813 

SEVIER 

33  *e 

94  04 

290 

WILSON 

7912 

MISSISSIPPI 

90  02 

237 

31 

93 

APR 

1  2  3 

WING 

7990 

YELL 

3*  97 

93  28 

350 

C 

WYNNE 

8092 

CROSS 

90  47 

260 

30 

30 

1  2  3 

YElLVlLLE 

80*4 

MARION 

7 

36  13 

92  41 

760 

14 

J  DRAINAGE  CODS:     1.  ARKANSAS    3.  UIS8I9SIPPI    3.  OUACHITA    «,  RID    5.  SAINT  FRANCIS    6.  SALINI    7.  WHTTI 

-  1«S  ■ 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819, 
Little  Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are  based  on  the  period 
1921-1950  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 

on  the  period  1931-1955. 

Climatological  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 
No  record 

+      Also  later  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 

V      Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however  the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

B      Adjusted  to  full  month. 

C      Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  Id 

"Hourly  Precipitation  Data".     Length  of    record      for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 
E      Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M      One  or  more  days'   record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for 
detailed  daily  record. 

R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

Precipitation  Data.  ) 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"   for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. ,   for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issue  of  Local  Climatological  Data  annuals,  obtained  as  indicated  above,  price 

15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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GRAVELLY 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
SHIRLEY 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 

FORMER  NAME 

GRAVELLY  2  ESE 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

SHIRLEY  3  SE 


January  1,  1959 
December  1,  1959 
April  1,  1959 


RELOCATIONS  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


ALUM  FORK 
BOUGHTON 
GRAVELLY 
JASPER 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA  2 

MARKED  TREE 

M0NTICELLO  3  S 

MORRILTON 

NEWPORT 

PARKIN  2  W 

PINE  BLUFF 

SHIRLEY 


Equipment 
Rain  gage 
Rain  gage 
Rain  gage 
Equipment 
Rain  gage 
Equipment 
Equipment 
Equipment 
Equipment 
Rain  gage 
Equipment 
Rain  gage 


moved 
moved 
moved 
moved 
moved 
moved 
moved 
moved 
moved 
moved 
moved 
moved 
moved 


200  feet  NE 
1.2  miles  NE 

2  miles  WNW 
1.5  blocks  W 
75  feet  SW 
1.7  miles  E 
0.5  mile  WNTT 
150  feet  NE 
800  feet  NW 
1.2  miles  ENE 
50  feet  N 
1.2  miles  NNW 

3  miles  NW 


January   15,  1959 
June  1,  1959 
January  1,  1959 
October  23,  1959 
April  7,  1959 
December  1,  1959 
September  16,  1959 
February  1,  1959 
May  28,  1959 
June  12,  1959 
April  1,  1959 
June  2,  1959 
April  1,  1959 
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ASHE  VILLI:  1960 


SUPPLEMENTAL  DATA 


JANUARY  1960 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

P-  b. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

"5 

s 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

Uidnlgbt 
CST 

6: 00 A  CST 

Noon  CST 

6: OOP  CST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

ENE 

17 

9.0 

41 

W 

14 

81 

85 

71 

69 

9 

2 

2 

2 

0 

0 

15 

41 

6.9 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

SW 

9 

6.6 

21 

WSW 

14 

79 

83 

71 

71 

4 

6 

4 

2 

1 

0 

17 

34 

7.5  I 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

WNW 

11 

7.1 

90 

3 

2 

5 

2 

1 

1 

14 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


Starion 

Temperature 

'reap 

ilation 

Average 

*  e 

2  E 
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* 
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s 

g 
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J  1 
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I 

■ 

Q 
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° 

• 

o 
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No  of  Days 

s 

\ 
a 

o.  i 
E  e 

a 

| 

6 

«, 
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Snow,  Sleet 

No  of  Days 

Max 

i"? 

o  I 
>*  "J 

S  o 

2 

Q 

i 
s 
° 

J 

1  00  or  More 

!  I 

8 

&  % 
hi 

NORTHWEST  DIVISION 

BENT0NVILLE 

46.  1 

27.0 

36.6 

72 

11 

9 

22 

874 

0 

4 

24 

0 

1.36 

.60 

13 

3.0 

3 

6 

3 

1 

EUREKA  SPRINGS 

47.6 

28.1 

37.9 

_ 

1  .  1 

72 

11 

7 

22 

835 

0 

3 

22 

0 

1.15 

- 

1.79 

.42 

13 

5 

0 

0 

FAYETTEVILLE 

46.  5 

29.5 

38.0 

70 

1  1 

11 

22  + 

82  7 

o 

3 

2  1 

o 

1 .  73 

.78 

12 

3.8 

4 

5 

4 

1 

0 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

46.2 

28.0 

37.1 

70 

1  1 

10 

20 

857 

0 

<4 

2  1 

0 

1.85 

1.04 

12 

3.0 

3 

6 

4 

1 

1 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

47.0 

26.9 

37.0 

_ 

1.5 

69 

11 

8 

22  + 

859 

0 

1 

24 

0 

1.23 

- 

1.53 

.52 

12 

5 

j 

0 

GRAVETTE 

46.3 

26.4 

36.4 

_ 

0.8 

71 

12 

6 

20 

883 

0 

4 

2' 

0 

1.51 

- 

.97 

.65 

12 

4 

1 

0 

HARR IS0N 

49. OM 

28. 1M 

38. 6M 

0.2 

75 

1 1 

10 

2  3+ 

812 

0 

2 

0 

1.80 

.52 

14 

\ 

0 

LEAD  HILL 

49.  1 

26.9 

38.0 

0.6 

75 

12 

8 

23 

834 

0 

1 

24 

0 

1.93 

- 

.98 

.65 

14 

4 

1 

0 

ROGERS 

47.9 

28.9 

3  8.4 

0.0 

70 

12  + 

8 

22 

816 

0 

3 

2  ! 

0 

1.32 

1.37 

.  62 

1 4 

5 

r, 

I 

0 

SIL0AM  SPRINGS 

47.6 

29.8 

36.7 

72 

12  + 

11 

22  + 

808 

0 

3 

19 

0 

1.65 

.72 

13 

2.6 

4 

1 

0 

DIVISION 

37.7 

- 

0.4 

1.55 

- 

1.2S 

3.1 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

48.0 

28.0 

38.0 

70 

14+ 

9 

23 

829 

0 

3 

21 

0 

1.87 

.72 

5 

7.0 

1 

6 

3 

2 

0 

GILBERT 

50.  1M 

28.8 

39.  5M 

76 

13 

8 

21 

782 

0 

1 

18 

0 

2.11 

.65 

6 

6.0 

6 

6 

5 

1 

0 

MAMMOTH  SPRING 

48.3 

28.8 

38.6 

0.4 

71 

13 

8 

23 

809 

0 

1 

22 

0 

2.05 

.67 

15 

2.5 

7 

1 

0 

MARSHALL 

48.0M 

30.  7M 

39. 4M 

75 

13 

778 

0 

1 

2  1 

0 

1.64 

.82 

6 

8.0 

1 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

47.9 

29.4 

38.7 

0.0 

70 

13 

1  1 

23 

809 

0 

2 

2  2 

0 

1.39 

- 

1.69 

.50 

17 

3.0 

4 

1 

0 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

AM 

45.5 

26.3 

35.9 

68 

14+ 

9 

23 

894 

0 

4 

2? 

0 

2  .06 

.53 

14 

6 

1 

0 

DIVISION 

38.4 

_ 

0.3 

1  .85 

_ 

1.61 

5.3 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

48.5 

33.5 

41.0 

75 

1 3 

17 

22  + 

737 

o 

o 

1  7 

o 

4.53 

1.90 

14 

7.5 

5 

1 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

AM 

46.5 

26.5 

36.5 

72 

13 

8 

23 

878 

0 

2 

23 

0 

3.49 

1.30 

15 

8 

6 

1 

8ATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

48.4 

74 

14 

0 

1 

16 

0 

3.44 

8 

2 

0 

BL  YTHEV I LLE 

46.3 

33.8 

40.  1 

- 

0.4 

71 

13 

15 

23+ 

765 

0 

5 

1  7 

0 

3.31 

- 

2.16 

.78 

15 

4.5 

8 

1 

0 

CORN ING 

47.0 

32.7 

39.9 

0.7 

70 

14+ 

1 2 

23 

77 1 

0 

1 

16 

0 

3.26 

1.20 

1.46 

2.0 

6 

2 

1 

J0NESB0R0 

47.6 

33.9 

40.8 

0.0 

74 

13 

15 

23 

746 

0 

1 

15 

0 

3.66 

- 

1.45 

.64 

14 

5 

6 

8 

3 

0 

KEISER 

46.9 

32.8 

39.9 

75 

13 

14 

2  3 

0 

2 

1  7 

0 

2.57 

.66 

29 

4 

3 

0 

MARKED  TREE 

48.  1M 

32.  5M 

40.  3M 

0.7 

75 

13 

14 

23 

767 

0 

2 

1  7 

0 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

47.3 

32.4 

39.9 

73 

13 

14 

23 

773 

0 

1 

17 

0 

3.23 

.79 

1* 

6 

3 

0 

POCAHONTAS  1 

D 

5.13 

..81 

1.95 

15 

3.5 

6 

2 

2 

SEARCY 

49.  2 

33.5 

41.4 

0.6 

75 

13 

16 

21 

725 

0 

1 

17 

0 

5.15 

- 

.06 

1.54 

6 

7 

5 

1 

WALNUT   RIDGE  FAA  AP 

46.3 

33.0 

39.7 

70 

14+ 

15 

23 

778 

o 

2 

1  6 

o 

2.89 

.87 

14 

8.0 

4 

6 

7 

1 

0 

DIVISION 

40.0 

_ 

0.5 

3.70 

- 

1.27 

5.1 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEV I LLE 

50. OM 

29.  3M 

39  •  7M 

2.5 

75 

11 

1  3 

21 

780 

0 

0 

0 

2.87 

.78 

.78 

18 

7.0 

5 

6 

7 

3 

0 

CLARKSV I LLE 

50.0 

31.3 

40.7 

72 

11  + 

14 

21  + 

747 

0 

1 

17 

0 

3.37 

1.10 

14 

4.0 

4 

5 

6 

3 

i  2 

DARDANELLE 

49.7 

32.1 

40.9 

_ 

1.7 

72 

13 

16 

21 

73  8 

0 

1 

18 

0 

2.90 

_ 

1.46 

.71 

17 

6.2 

6 

6 

7 

2 

0 

DEVILS  KNOB 

42.  7M 

28. 8M 

3  5.  8M 

68 

13 

8 

19 

949 

0 

S 

0 

2.85 

.95 

13 

7 

2 

0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

R// 

48.6 

30.3 

39.5 

0.5 

74 

11 

17 

21  + 

785 

0 

3 

22 

0 

2.42 

.47 

.77 

12 

5.5 

5 

6+ 

4 

2 

0 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

49.4 

28.  7M 

39.  1M 

71 

11 

12 

20 

808 

0 

2 

0 

2.39 

.73 

13 

5.5 

4 

6 

6 

1 

0 

MENA 

49.9 

31.5 

40.7 

1.9 

68 

13  + 

17 

21  + 

745 

0 

0 

19 

0 

3.99 

.81 

1.03 

17 

11 

6 

6 

3 

1  I 

MOUNT  MAGAZINE 

41.6 

27.3 

34.5 

64 

11 

8 

22  + 

940 

0 

9 

24 

0 

2.29 

1.01 

5 

10.0 

10 

7+ 

4 

2 

1 

OZARK 

50.2 

32.3 

41.3 

0.6 

74 

11  + 

16 

21  + 

729 

0 

0 

1  7 

0 

2.21 

1.51 

.75 

13 

6.0 

4 

6 

4 

2 

0 

PARIS 

50.9 

30.9 

40.9 

74 

11 

15 

20 

740 

0 

1 

18 

0 

2.81 

1.15 

14 

7.0 

4 

5 

5 

3 

1 

RUSSELLV I LLE 

50.7 

32.2 

41.5 

74 

13 

15 

21 

719 

0 

1 

18 

0 

2.68 

.71 

17 

5 

5 

7 

1 

0 

SUB  I AC 0 

50.3 

29.9 

40.1 

1.8 

74 

11 

15 

20 

766 

0 

1 

20 

0 

2.67 

1.21 

.99 

6 

4.0 

5 

1 

0  i 

TURNPIKE 

WALDRON 

51.6 

30.0 

40.8 

73 

13+ 

13 

21 

74  3 

0 

1 

20 

0 

2.97 

.91 

5 

11.0 

7 

5 

5 

3 

0 

WHITE  ROCK 

42.5 

27.6 

35.1 

65 

11 

6 

19 

920 

0 

8 

23 

0 

3.07 

.82 

13 

11.0 

7 

6 

7 

2 

0 

DIVISION 

39.6 

1.4 

2.82 

1.23 

7.0 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

49.0 

33.0 

41.0 

72 

13 

18 

21 

737 

0 

1 

16 

0 

5.02 

1.70 

14 

8 

4 

1 

BENTON 

50.5 

32.7 

41.6 

76 

14 

15 

21 

720 

0 

0 

18 

0 

4.68 

.95 

17+ 

13.6 

6 

6 

10 

3 

0 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

AM 

49.0 

30.9 

40.0 

72 

14 

15 

22 

771 

0 

1 

20 

0 

5.12 

1.47 

14 

2 

6+ 

9 

3 

1 

CONWAY 

49.  3 

32.9 

41.1 

2.0 

72 

13 

16 

21 

732 

0 

1 

18 

0 

4.39 

.48 

1.35 

14 

6.0 

6 

5 

6 

4 

1 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

49.8 

34.2 

42.0 

2.7 

71 

13 

19 

20 

704 

0 

0 

1  8 

0 

5.17 

.29 

1.75 

14 

11.0 

11 

5 

7 

3 

2 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

R// 

47.8 

34.4 

41.1 

0.7 

75 

13 

21 

23+ 

733 

0 

1 

15 

0 

4.21 

.91 

1.26 

5 

11.6 

7 

5 

7 

3 

1 

MALVERN 

51.2 

33.2 

42.2 

75 

13 

14 

21 

703 

0 

0 

19 

0 

4.86 

1.40 

14 

9.5 

6 

5 

10 

3 

2  1 

MORRILTON 

49.0 

32.7 

40.9 

0.7 

72 

14 

17 

21 

74  2 

0 

1 

1  8 

0 

3.12 

1.24 

.79 

16 

6.8 

8 

3 

0 

NIMROD  DAM 

AM 

48.5 

28.2 

38.4 

70 

14 

9 

21 

819 

0 

2 

2  1 

0 

3.42 

.95 

17 

7.5 

9 

3 

0 

PERRYV I LLE 

SHERIDAN  TOWER 

49. 4M 

34. OM 

4  1.7M 

73 

14 

20 

22  + 

o 

1 

16 

0 

D 

3.06 

8.0 

DIVISION 

41.0 

1.9 

4.31 

.72 

9.3 

See  reference 


notes  following  Station  Index. 
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JANUARY  1960 
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*> 

a 
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a 

"I 
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3 
p 

ii 

»1 
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EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

48.8 

34.3 

41.6 

-  1.6 

74 

13 

15 

23 

720 

0 

1 

16 

0 

4.83 

-  .82 

1.69 

14 

8.9 

8 

5 

5 

4 

2 

DES  ARC  AM 

47.6 

33.4 

40.5 

74 

14 

19 

24+ 

753 

1  5 

0 

4.62 

.88 

17 

8 

Q 

HELENA 

49.4 

36.0 

42.7 

-  1.3 

75 

13 

18 

23 

689 

0 

1 3 

0 

3.63 

-  2.77 

.80 

27 

5.0 

5 

6 

it 

0 

KEO 

48.9 

33.9 

41.4 

74 

13 

20 

22  + 

725 

j 

1  6 

0 

4.79 

1.25 

5 

8 

5 

5 

S 

3 

MAR  I ANNA  2  S 

48. 5M 

31.4M 

40. OM 

-  3.0 

74 

13 

15 

23 

781 

0 

4.28 

-  1.43 

1.21 

5 

10 

5 

7 

4 

1 

SAINT  CHARLES  AM 

48.8 

33.2 

41.0 

78 

1 5+ 

1 9 

2 1 

74  1 

j 

£ 

3.81 

4 

6 

9 

3 

0 

STUTTGART 

49.8 

35.2 

42.5 

-  1,7 

74 

13 

2 1 

2  3+ 

696 

- 

1  *0? 

^ 

8 

4 

2 

STUTTGART   9  ESE  AM 

48.0 

33.4 

40  •  7 

74 

1  4 

1  9 

23 

74  7 

r 

* 

4*  54 

Aft 

7.0 

7 

6 

8 

4 

0 

WYNNE 

48.  7M 

34.0M 

4  1  .4M 

75 

1  3 

1 5 

23 

730 

0 

0 

4*26 
* 

.05 

6.8 

7 

5 

6 

4 

1 

D I V  I S I  ON 

41.3 

_  J,9 

4  39 
* 

-1.3 

7.1 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

52.8 

34.9 

43.9 

73 

11 

16 

24 

650 

0 

0 

15 

0 

5.60 

1.67 

14 

.0 

0 

10 

3 

DE  QUEEN 

52.4 

33.6 

43.0 

71 

13 

IS 

24 

674 

9 

j  5 

3.67 

1.05 

6 

9 

2 

DIERKS 

52.6 

32.0 

42.3 

73 

13 

13 

21 

695 

o 

\ 

3.94 

.98 

6 

9 

3 

HOPE  3  NE  AM 

50.7 

32.4 

41.6 

-  2.7 

74 

12 

17 

24 

72  2 

6.06 

.62 

2.44 

14 

2.7 

2 

6 

9 

4 

1 

MOUNT  IDA 

51.0 

31.1 

41.1 

-  0.6 

73 

13 

12 

24 

736 

o 

o 

3.75 

-  .96 

.80 

17+ 

8.0 

7 

6 

9 

3 

NARROWS  DAM  AM 

50.3 

29.5 

39.9 

69 

13 

1 4 

22  + 

769 

2 

5.01 

1.30 

3 

6 

10 

3 

1 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA  AM 

49.  8 

31.4 

40.6 

72 

12 

1  5 

24 

749 

j  q 

5.29 

1.57 

14 

3.0 

3 

6 

9 

3 

1 

OKAY 

54.  1 

34.9 

44.5 

-  1.9 

75 

13 

17 

24 

635 

0 

0 

1  7 

0 

6.24 

1  .52 

2.37 

1  4 

2 

5 

10 

3 

2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  R// 

51.7 

36.2 

44  .0 

-  1.9 

73 

1 1 

19 

24 

648 

0 

1 

14 

0 

5  .  64 

.52 

2.34 

1 3 

.2 

T 

4 

9 

2 

DIVISION 

42.3 

_  1,7 

5.02 

•  33 

2.8 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

51.1 

35.0 

43.1 

73 

13 

18 

21 

673 

0 

1 

1  8 

0 

4.27 

-  1.25 

1.50 

13 

6.5 

10 

2 

1 

CAMDEN  1 

54.0 

34.9 

44.5 

-  0.7 

76 

12  + 

18 

24 

633 

0 

1  5 

0 

4.96 

-  .23 

1.42 

14 

9 

4 

1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

51.7 

34.7 

43.2 

-  3.9 

75 

11 

16 

21 

674 

1 

1  4 

0 

2.86 

-  2.83 

.82 

5 

T 

0 

9 

2 

0 

FORDYCE  6  W 

51.8 

35.7 

43.8 

74 

0 

1  5 

0 

\  "  77 

J* 

7 

: 

2 

MAGNOL I A  3  N 

53.8 

34.6 

3  8 

1  s 

0 

1 6 

1  4 

1" 

5 

1 

PRESCOTT 

53.7 

34.7 

44.2 

—  1.2 

76 

1 2 

l  ft 

642 

0 

0 

17 

0 

Vft9 

*  7fi 
1  • 

i  nn 

l£ 

7 

6 

9 

3 

1 

WARREN 

52.6 

35.2 

4  3.9 

_  2.6 

73 

13  + 

.  7 

7  1 

651 

0 

1 

15 

0 

4  47 
• 

l  "n? 
• 

T 

T 

5  + 

10 

<. 

1 

D IV  I S  ION 

43  8 

4  46 

87 

2.2 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

54.6 

35.5 

45.1 

-  1.6 

75 

11 

17 

21 

617 

0 

0 

1  2 

0 

5.51 

-  .98 

1.55 

5 

.0 

0 

10 

4 

2 

CUMMINS  FARM 

49. 4M 

34. 6M 

42  .  OM 

76 

13 

20 

24 

72  7 

0 

1 

13 

0 

3.83 

.80 

17+ 

T 

0 

9 

2 

0 

DUMAS   1  ESE 

51.8 

34.2 

43.0 

-  2.8 

76 

13+ 

18 

23 

679 

0 

1 

1  7 

0 

3.53 

-  2.15 

.87 

6 

T 

0 

7 

4 

0 

MONTICELLO  3  S 

53.0 

33. 7M 

43. 4M 

75 

13 

12 

24 

672 

0 

1 

1  b 

0 

3.92 

.96 

17 

T 

0 

8 

4 

0 

PINE  BLUFF 

51.5 

36.5 

44.0 

-  1.5 

76 

13 

21 

21 

652 

0 

0 

14 

0 

D  4.16 

-  1.64 

1  .44 

14 

5.1 

h 

2 

1 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

49.5 

33.6 

41.6 

76 

13 

20 

24 

722 

0 

] 

1  7 

0 

4.  59 

1.00 

5 

5.0 

1 

6 

1  1 

3 

1 

PORTLAND  AM 

52.2 

34.9 

43.6 

-  3.2 

74 

12 

21 

22 

660 

0 

0 

16 

0 

5.87 

-  .10 

1.72 

6 

T 

0 

8 

4 

2 

DIVISION 

43.2 

-  2.8 

4.49 

-  1.40 

1.4 

Precipitation 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO 


INCLUDED  IN  DIVISION  MEANS. 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:     78"  on  the  15+  at  Two  stations 
Lowest  Temperature:     6°  on  the  20+  at  Two  stations 
Greatest  Total  Precipitation:     6.32  inches  at  Huttlg  Dam 
Least  Total  Precipitation:     1.01  inches  at  Berryvllle  4  Nit 
Greatest  one-day  Precipitation:     2.50  inches  on  the  14th  at  Index 
Greatest  Total  Snowfall:     14.0  inches  at  Owensville 
Deepest  Snow  on  Ground:     14  inches  on  the  5th  at  Beaty  Lake 


See  reference  ootee  following  Stetlon  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 

ARKANSAS 
JANUARY  1960 


Day  of  month 


Station 

Tol 

1  I 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7  | 

8  9 

10  | 

LI  | 

12 

13  | 

14  | 

15 

16 

17  | 

18 

19     20  21 

22     23  |  24 

25     26  | 

27 

28  | 

29 

30 

ABBOTT 

D2.28 





T 

D.30 

D.60 

1.10 

•  26 

ALICIA 

3.86 

T 

.30 

.20 

•  38 

T 

•  56 

•  91 

.46 

.08 

•  32 

T 

.53 

.10 

ALUM  FORK 

T 

.26 

T 

.85 

.  17 

T 

T 

T 

.  0  b 

1 . 70 

.97 

T 

.28 

•  10 

T 

.57 

02 

T 

T 

.02 

.51 

.59 

•  10 

AMITY  3  NE 

5*  7e 

.22 

*09 

T 

.78 

.71 

T 

.02 

T 

.23 

2.07 

.13 

.89 

T  T 

!22 

■  39 

ANTOINE 

5.46 

.21 

.05 

T 

.70 

.86 

.14 

2.00 

.94 

T 

.12 

.44 

APLIN    1  W 

03.66 

T 

.22 

T 

D.9] 

■  15 

.93 

.10 

.88 

.  10 

.37 

ARK ADELPH I A 

.25 

.11 

,27 

.25 

.15 

.10 

1.50 

.05 

.95 

.17 

.47 

ARKANSAS  CITY 

1  06 

10 

.07 

•  02 

•  06 

•  54 

.90 

•  05 

1.15 

.50 

.07 

ASHDOWN 

.39 

•  28 

.05 

1.12 

.  l  B 

T 

.27 

.23 

1  .67 

.04 

.88 

T 

T 

•  15 

.34 

ATHENS 

3.52 

.20 

.08 

T 

.50 

.95 

T 

.05 

.02 

.56 

•  OS 

.65 

T 

.  3  i 

.15 

AUGUSTA 

4.03 

T 

.06 

•  22 

•  86 

.59 

.95 

.58 

.05 

T 

.60 

.  12 

BALD  KNOB 

t"  te 

.47 

.71 

.10 

T 

1.90 

.63 

.  14 

.04 

T 

.54 

BATESVILLE  L  IVE5T0CK 

.03 

1  .  30 

.  1  5 

•  25 

.06 

.52 

T 

.09 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

T 

T 

..:<. 

.34 

.45 

T 

T 

!?1 

,48 

.45 

T 

.10 

.58 

BEAT Y  LAKE 

4.60 

.03 

.58 

1.16 

.10 

T 

T 

T 

.92 

.  68 

.03 

T 

•  43 

T 

.45 

BEECH  GROVE 

3.49 

1.42 

.31 

T 

.33 

.21 

.  10 

.53 

.19 

.40 

BEEDEVI LLE 

1.20 

.88 

1.61 

.25 

.07 

4.6£ 

29 

05 

28 

43 

•  86 

.07 

.  19 

.95 

.17 

.95 

.06 

.  12 

.26 

T 

BENTONV ILLE 

1.36 

.02 

T 

.23 

.60 

.08 

.27 

.08 

.05 

.03 

T 

BERRYVILLE  *  NW 

1.01 

T 

•  23 

.35 

.  10 

•  17 

.12 

■  04 

T 

BIG  FORK 

4.60 

.06 

.  14 

.44 

.  n<) 

T 

.60 

1.01 

.07 

.  75 

.32 

T 

.20 

•  12 

BIG  LAKE  OUTLET 

3.43 

T 

•  46 

.07 

.45 

T 

T 

•  0  1 

.  72 

•  41 

.41 

.09 

.  32 

.37 

.10 

BLACK  ROCK 

3,32 

T 

•  15 

T 

.25 

T 

T 

.43 

1.45 

T 

.34 

.15 

.55 

T 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

5.12 

.07 

.02 

.29 

.33 

.65 

T 

T 

.03 

.02 

.28 

1  .47 

■  28 

.83 

.04 

•  24 

.37 

BLUFF  CITY  3  SW 

5.59 

1.21 

.30 

.35 

.46 

.85 

.06 

.16 

.80 

•  22 

•  56 

•  1  8 

BLVTHEV ILLE 

3.31 

•  38 

.04 

.37 

T 

T 

T 

•  01 

.40 

•  78 

.44 

.06 

•  31 

.37 

.13 

BOONEVILLE 

2.  87 

.08 

.01 

.16 

.75 

T 

.10 

.50 

.  ^  7 

■  78 

T  T 

T 

•  14 

BOUGHTON 

5.39 

•  35 

•  09 

•  20 

•  54 

.  9  1 

.02 

•  17 

1  .68 

.90 

.  14 

.39 

BRADFORD 

4.33 

.70 

.64 

.06 

T 

T 

.67 

•  43 

.62 

.39 

.  36 

.26 

6RINKLEY 

4.63 

.03 

.40 

T 

1.06 

T 

.03 

T 

1.69 

•  79 

•  03 

.08 

.  70 

BUFFALO  TOWER 

2.75 

.04 

.76 

•02 

.60 

.83 

.39 

•  02 

.06 

.03 

BURDETTE 

3.  13 

•  50 

.46 

.03 

.55 

.72 

.22 

.63 

T 

■  90 

•  07 

T 

T 

1.34 

•  86 

T 

.15 

.06 

T 

.46 

CALICO  ROCK 

J 

.08 

.07 

.  39 

.09 

.31 

.27 

T 

.44 

.03 

.03 

.14 

CAMDEN  1 

4.96 

.58 

.24 

.34 

•  84 

T 

T 

.02 

1.42 

.12 

.  89 

•  21 

•  30 

CARLISLE   1  SW 

D3.95 

.73 

D.30 

D.71 

.68 

.20 

.60 

•  S3 

CLARENDON 

4.57 

.07 

.02 

.42 

.35 

1*01 

.01 

.02 

•  40 

.22 

1.02 

.02 

.57 

CLARKSVJLLE 

3.37 

•  04 

.02 

•  81 

.20 

•  30 

1 .10 

.59 

.01 

•  05 

.03 

.14 

T 

CLINTON 

2.72 

.15 

.93 

■  26 

.64 

•  40 

.34 

CONWAY 

4.39 

.05 

.  19 

.79 

.06 

.02 

•  06 

1.35 

•  97 

•  24 

•  05 

T 

•  59 

CORN ING 

3.26 

.  20 

•  27 

.02 

1  .46 

.33 

.32 

.58 

COVE 

3.98 

.15 

.14 

•  28 

.  84 

.11 

.46 

.54 

•  25 

1.19 

CROSSETT   7  S 

5.51 

.11 

T 

1  .55 

•  20 

.02 

•  01 

T 

.15 

.22 

T 

.92 

.34 

1.02 

.51 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

D3.40 

..  ft 

T 

0.10 

.04 

.30 

T 

1.20 

T  T 

T 

.12 

.02 

.14 

CUMMINS  FARM 

3.83 

.16 

.47 

.25 

.80 

T 

T 

T 

•  06 

.  00 

*  30 

•  27 

■  48 

.24 

DAISY 

4.78 

.13 

•  04 

.27 

.30 

.96 

T 

.07 

T 

.37 

1.02 

.40 

.  00 

T 

T 

.21 

.21 

DAMASCUS 

3.  60 

T 

.15 

.  15 

T 

T 

■OS 

.07 

.60 

1.12 

.60 

.11 

■  25 

T 

•  50 

DANV I LLE 

3.  80 

T 

•  12 

•  33 

.01 

.13 

.  54 

•  82 

.91 

.03 

.04 

.21 

DARDANELLE 

2.90 

T 

.09 

.10 

.69 

T 

T 

.13 

.38 

•  46 

.71 

.02 

T 

.08 

.24 

OE  QUEEN 

3.67 

.25 

.30 

T 

1.05 

T 

•  15 

.43 

•  70 

•  44 

•  13 

.22 

DERMOTT 

4.72 

.50 

.14 

1.08 

.  34 

1.00 

1  .04 

■  54 

DES  ARC 

4.62 

.04 

.25 

.41 

.28 

.  8^ 

.02 

T 

.03 

.12 

.50 

.20 

.86 

.  1  1 

.21 

T 

■  68 

.04 

DEVILS  KNOB 

?•  85 

.16 

.21 

•  26 

•  95 

.64 

.  a  8 

.44 

.11 

DIERKS 

3.94 

.22 

.03 

.32 

.35 

.98 

T 

T 

T 

T 

.39 

.64 

.64 

T 

T 

T 

T 

.18 

.19 

DUMAS   1  ESE 

3.53 

.56 

T 

■  10 

.25 

.87 

.05 

.26 

.83 

■  56 

•  03 

.02 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2.86 

.16 

.10 

.08 

.82 

.10 

T 

.23 

•  02 

.23 

.62 

•  35 

T 

.15 

T 

EUREKA  SPRINGS 

1.15 

T 

•  25 

T 

T 

T 

•  42 

.  14 

.  I  <v 

T 

.  1  5 

T 

T 

T 

T 

EVENING  SHADE   1  NE 

2.04 

.17 

•  10 

•  44 

.19 

.26 

•  04 

.  35 

.05 

T 

FAYETTEV ILLE 

1.73 

.01 

•  36 

T 

T 

.70 

.35 

T 

T 

.22 

.01 

T 

T 

T 

J 

FAYETTEV ILLE  FAA  AP 

1.85 

T 

.23 

T 

1.04 

• 

.34 

T 

.02 

•  2  1 

•  01 

T 

T 

T 

FAYETTEV ILLE  EXP  STA 

1.23 

•  14 

.01 

.  52 

.36 

T 

T 

.  20 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

EL1PPIN  FAA  AIRPORT 

1.87 

T 

T 

•  72 

•  01 

T 

.70 

T 

T 

.  34 

.01 

T 

T 

.02 

.05 

.02 

FORDYCE  6  W 

5.51 

.51 

.40 

.04 

1.21 

.08 

T 

T 

1.50 

T 

.  94 

.25 

.08 

T 

.50 

fort  Smith  wb  airport  r// 

2.42 

T 

T 

.70 

T 

T 

.77 

.05 

.45 

.07 

.38 

T 

T 

T 

T 

fort  Smith  water  plant 

2.39 

.03 

T 

.16 

.46 

T 

T 

.73 

.16 

.37 

•  40 

■  02 

.02 

T 

.04 

FULTON 

6.03 

.53 

.05 

.15 

.63 

.07 

T 

.  10 

2.33 

1.03 

•  10 

•  38 

GEORGETOWN 

3.79 

.  10 

.35 

T 

.90 

.10 

•  09 

.54 

■  34 

.59 

•  12 

.  56 

T 

GILBERT 

2*11 

•  08 

.65 

T 

•  46 

.29 

.  1  3 

.38 

•  05 

T 

.05 

GLENWOOD 

3.16 

.09 

.11 

.17 

.01 

.04 

T 

T 

T 

T 

.14 

1.49 

.16 

.67 

T 

T 

■  11 

.17 

GRAVELLY 

2.10 

T 

T 

.1? 

.27 

.89 

.05 

.42 

.05 

.01 

•  04 

T 

•  08 

.17 

GRAVETTE 

1.51 

T 

.01 

.20 

T 

.65 

.25 

.33 

.06 

T 

•  01 

T 

T 

GREEN  FOREST  4  ESE 

1.10 

T 

T 

.05 

.11 

•  94 

T 

GREENBRIER 

D2.30 

.10 

D«50 

•  60 

.  3  5 

.05 

.30 

.40 

GREENWOOD 

2.17 

•  63 

.29 

.23 

.80 

GURDON  3  E 

5.45 

.54 

.  1  7 

.21 

.42 

.97 

T 

.16 

1.33 

.24 

.96 

*  13 

■  32 

HAMBURG 

4.30 

.01 

T 

T 

.46 

.32 

T 

T 

.41 

1.  39 

T 

•  15 

1 .02 

.  54 

HARR I  SON 

1.80 

.45 

.42 

.52 

.41 

T 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

3.96 

.02 

.25 

.27 

.46 

.02 

.02 

.05 

.67 

•  86 

.51 

.10 

T 

.20 

.51 

.02 

HECTOR 

.59 

.13 

.75 

.  38 

3.63 

.24 

.11 

.10 

.71 

T 

.50 

■  02 

.  68 

•  80 

.43 

.04 

HENDERSON  2  W 

2.03 

T 

.32 

.51 

.61 

•  16 

.17 

■  18 

.06 

.02 

HOPE  3  NE 

6.06 

.33 

.07 

.  1  4 

.64 

.75 

.02 

.20 

2.44 

T 

.99 

.  14 

.  34 

HOPPER 

D3.63 

T 

T 

D.  12 

D.52 

T 

.17 

1.50 

■  32 

.  73 

.25 

.22 

HORATIO 

3.68 

.36 

.03 

•  28 

.32 

1.18 

.04 

.31 

.29 

.23 

.53 

•02 

.  14 

.15 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

5.17 

.07 

.39 

.03 

1.16 

.08 

.03 

.03 

.02 

•  03 

.15 

1.75 

.02 

.  85 

T 

.19 

.04 

T 

•  33 

HUTT IG  DAM 

6.32 

.54 

T 

.76 

.04 

1.55 

.04 

.03 

•  02 

.20 

•  20 

.91 

1.46 

•  57 

INDEX 

5.02 

.45 

.05 

.30 

.40 

.05 

.  15 

2.50 

.05 

.85 

.10 

.12 

JASPER 

2.57 

•  02 

.26 

.41 

.47 

•  04 

T 

•  02 

JESS IEVILLE 

4.81 

.11 

.10 

.04 

.32 

1.00 

.02 

T 

T 

.15 

1.00 

.60 

.90 

T 

T 

.15 

.42 

T 

JONESBORO 

3.66 

.02 

.59 

.14 

.37 

.05 

.04 

.02 

.64 

•  38 

.53 

•  08 

.39 

T 

.38 

.03 

KE ISER 

2.57 

•  44 

•  02 

•  60 

.  a  8 

.04 

.03 

.60 

.08 

T 

.68 

KEO 

4.79 

.06 

•  55 

.01 

1.25 

.03 

.09 

.02 

1*04 

.03 

1  .00 

•  03 

.05 

•  07 

.01 

•  S3 

LAKE  CITY 

2.15 

.20 

•  07 

•  50 

T 

T 

53 

•  50 

•  04 

LAKE  MAUMELLE 

4.83 

.07 

.30 

1.10 

.03 

T 

.41 

1*12 

.97 

.23 

.60 

LANGLEY 

4.06 

•  19 

.21 

T 

.55 

1  .07 

T 

T 

T 

.03 

.13 

.26 

.54 

.71 

.35 

LEAD  HILL 

1.93 

.44 

.40 

.65 

.44 

LEE  CREEK  GUARD  STA  2  E 

2.19 

T 

.19 

■  46 

.05 

.65 

.32 

•  21 

.21 

.09 

.01 

T 

LEOLA 

4.64 

•  25 

•  15 

.23 

30 

36 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 

4.21 

.04 

.27 

.02 

1.26 

*03 

T 

T 

T 

.24 

.96 

.06 

*72 

.02 

•  13 

T 

.43 

loi 

LITTLE  ROCK   FILT  PLANT 

4.78 

.01 

.37 

.03 

1.59 

.02 

•  09 

.22 

.97 

•  12 

*  79 

.35 

•  14 

■  02 

.06 

LURTON 

T 

•  07 

.bb 

1.13 

.27 

.60 

.57 

.  12 

.06 

.04 

MADI SON 

3.93 

T 

•  51 

•  24 

•  82 

T 

T 

T 

.49 

.11 

.  75 

•  12 

.40 

.49 

T 

MAGNOLIA  3  N 

5.27 

.72 

.12 

.  1  7 

■  52 

.83 

.04 

T 

T 

1.60 

.14 

.  70 

.14 

.21 

MALVERN 

4.86 

.11 

.31 

T 

.95 

T 

.15 

T 

.04 

■  17 

.20 

1.40 

T 

1.00 

.09 

.12 

•  02 

.30 

MAMMOTH  SPRING 

2.05 

T 

.05 

•  27 

.30 

.22 

•  67 

.22 

•  15 

.07 

.10 

MAR  I  ANNA  2  S 

4.28 

.06 

.17 

T 

1.21 

T 

T 

T 

T 

.  12 

.44 

.92 

T 

T 

.69 

.67 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

1.64 

.82 

.29 

.07 

•  46 

MARVELL 

MELBOURNE 

1.81 

.94 

.14 

.73 

MENA 

3.99 

.08 

.02 

.05 

.31 

.84 

T 

.05 

.31 

.  78 

.32 

1.03 

.05 

T 

.01 

.07 

.09 

MONT ICELLO  3  S 

3.92 

.82 

.  12 

.18 

.70 

.08 

T 

.03 

.96 

.15 

.32 

.56 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  6 

3.32 

.38 

T 

.10 

.14 

.63 

.05 

.11 

.05 

.96 

.32 

.36 

MORR IL  TON 

3.12 

T 

.12 

.15 

.67 

T 

T 

.06 

.50 

•  39 

.79 

.04 

.11 

.29 

DAILY  PRECIPITATION 


MOUNT  10A 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME   1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW   1  E 

MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  CAM 

NASHVILLE  PEACH  SU6STA 
NATHAN  *  WNW 
NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 
NIMROD  DAM 
ODELL   3  N 
ODEN  2  W 
OKAY 

OSCEOLA 
OWENSVILLE 
OZARK 
OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
PARIS 

PARK  IN  2  W 
PARKS 

PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 

RATCL iff 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 

SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN  4  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STORY 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  F 

TURNPIKE 
WALDRON 

WALNUT  GROVE  2  NNE 
WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
WARREN 

WHITE  ROCK 
WMITECLIFFS 
WYNNE 
YELLV1LLE 


3.75 
2.29 
1.39 
2.06 
3.59 

3.06 
5.01 
5.29 
5.28 
A. 22 


D3.06 
3.33 
1.65 


2.97 
3.67 
2.69 
4.47 

3.07 
6.16 
4.26 


.05 
.54 

•  03 


.25     .28  .30 


.15 
•  31 
.05  1.26 


T  D.42 
.05  1.00 


.73 
D.35 
1.72 


10     11  12 


Doy  of  month 
13  I  14  I  15 


.95  .53 
.2*  U30 
.27  1.57 


.22   1.00  .02 


.03   1.06  .06 


.60 
•  50 


28     29  30 


.05 
.06 
.07 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY  1960 


Day  01  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

.13 

14 

15 

16  | 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

MAX 

43 

46 

46 

38 

35 

35 

36 

52 

54 

60 

65 

67 

72 

68 

65 

4  1 

43 

44 

36 

39 

45 

44 

32 

44 

55 

55 

53 

52 

45 

51 

57 

49 

0 

MIN 

34 

40 

26 

30 

32 

28 

30 

27 

33 

46 

55 

59 

50 

56 

34 

35 

33 

28 

20 

19 

16 

19 

20 

19 

22 

40 

43 

35 

37 

28 

28 

33 

0 

MAX 

46 

48 

47 

41 

37 

32 

35 

56 

56 

63 

71 

70 

73 

69 

62 

46 

44 

43 

39 

45 

51 

48 

37 

44 

56 

56 

58 

54 

49 

55 

53 

51 

1 

M  IN 

37 

44 

28 

30 

32 

32 

31 

25 

32 

50 

50 

56 

60 

60 

35 

29 

37 

31 

24 

23 

1  8 

27 

24 

19 

22 

45 

50 

36 

37 

30 

28 

35 

0 

MAX 

47 

51 

51 

40 

36 

36 

48 

60 

59 

67 

73 

70 

72 

70 

62 

4  7 

47 

46 

37 

42 

50 

49 

37 

44 

55 

59 

62 

55 

56 

56 

54 

52 

8 

3  7 

43 

29 

32 

32 

33 

33 

27 

43 

53 

50 

62 

57 

56 

34 

28 

36 

28 

22 

20 

19 

22 

25 

16 

21 

45 

47 

35 

40 

26 

30 

34 

9 

MAX 

47 

47 

46 

39 

36 

35 

35 

47 

55 

59 

66 

68 

75 

72 

65 

41 

44 

43 

38 

37 

44 

41 

34 

39 

51 

54 

58 

50 

46 

49 

44 

48 

5 

36 

46 

26 

3 1 

31 

28 

31 

26 

29 

49 

44 

59 

56 

60 

39 

38 

34 

31 

22 

1  7 

17 

1  7 

18 

26 

20 

28 

48 

33 

35 

34 

31 

33 

5 

MAX 

50 

47 

46 

42 

38 

33 

37 

38 

40 

57 

61 

63 

72 

71 

68 

4  3 

42 

41 

36 

35 

38 

45 

29 

30 

45 

55 

54 

52 

50 

37 

45 

46 

5 

MIN 

1  9 

30 

20 

21 

25 

24 

23 

22 

23 

29 

35 

40 

51 

53 

33 

33 

31 

28 

14 

1 1 

12 

12 

8 

12 

19 

25 

40 

41 

32 

29 

25 

26 

5 

MAX 

47 

48 

48 

38 

38 

39 

39 

39 

57 

56 

62 

65 

68 

74 

70 

46 

43 

42 

42 

35 

38 

44 

36 

30 

50 

55 

54 

54 

47 

47 

50 

46 

4 

MIN 

35 

44 

28 

25 

30 

28 

28 

23 

29 

46 

41 

57 

50 

56 

38 

38 

34 

34 

20 

17 

12 

17 

10 

26 

20 

28 

43 

41 

36 

33 

24 

32 

0 

MAX 

45 

48 

4b 

37 

36 

34 

36 

51 

57 

62 

70 

69 

75 

76 

67 

45 

44 

43 

40 

42 

50 

38 

34 

44 

55 

56 

59 

56 

47 

53 

50 

50 

5 

MIN 

37 

43 

24 

31 

32 

30 

31 

22 

28 

45 

48 

59 

56 

57 

35 

29 

36 

30 

21 

17 

15 

21 

23 

16 

18 

37 

46 

31 

37 

33 

24 

32 

7 

MAX 

43 

43 

33 

38 

38 

36 

38 

58 

57 

67 

72 

69 

67 

62 

44 

35 

39 

35 

26 

30 

37 

26 

26 

41 

52 

56 

52 

51 

40 

54 

63 

46 

1 

MIN 

32 

30 

17 

20 

27 

25 

27 

24 

32 

49 

41 

54 

40 

44 

28 

30 

30 

20 

10 

11 

12 

9 

12 

22 

20 

31 

34 

33 

28 

21 

23 

27 

0 

MAX 

48 

46 

49 

43 

37 

35 

36 

40 

54 

57 

61 

68 

68 

72 

71 

46 

43 

44 

34 

40 

44 

50 

39 

29 

45 

57 

53 

56 

52 

46 

56 

49 

0 

MIN 

36 

37 

29 

29 

31 

31 

30 

26 

30 

31 

48 

53 

46 

49 

35 

35 

35 

30 

22 

20 

16 

15 

24 

16 

19 

19 

44 

31 

35 

28 

25 

30 

9 

MAX 

52 

50 

46 

36 

35 

32 

35 

36 

56 

58 

64 

69 

71 

70 

59 

42 

46 

46 

32 

32 

38 

32 

28 

37 

48 

56 

54 

50 

46 

36 

40 

46 

3 

MIN 

33 

43 

28 

30 

30 

27 

30 

32 

30 

48 

53 

55 

56 

57 

40 

34 

36 

32 

23 

19 

19 

15 

15 

22 

25 

32 

44 

39 

32 

35 

34 

33 

8 

MAX 

43 

52 

39 

40 

36 

39 

48 

56 

62 

72 

75 

71 

42 

42 

34 

39 

47 

38 

33 

4  9 

60 

59 

53 

51 

48 

58 

63 

50 

•0 

MIN 

35 

39 

22 

28 

31 

29 

20 

20 

35 

48 

42 

62 

35 

25 

18 

14 

13 

18 

22 

25 

19 

46 

36 

27 

36 

21 

24 

29 

3 

MAX 

47 

48 

43 

39 

36 

35 

36 

46 

56 

61 

66 

70 

74 

72 

64 

43 

46 

45 

36 

37 

44 

41 

31 

40 

53 

59 

58 

57 

49 

41 

39 

48 

8 

MIN 

38 

41 

26 

31 

31 

30 

29 

23 

32 

49 

50 

59 

59 

60 

39 

37 

35 

30 

24 

20 

23 

19 

15 

25 

23 

33 

47 

40 

33 

33 

30 

34 

3 

MAX 

49 

50 

50 

42 

39 

36 

48 

59 

62 

67 

76 

76 

74 

73 

61 

51 

48 

45 

39 

43 

51 

49 

38 

45 

59 

59 

64 

62 

52 

53 

53 

54 

0 

MIN 

37 

44 

29 

33 

31 

32 

32 

25 

33 

50 

52 

51 

59 

56 

37 

30 

38 

30 

23 

2  1 

20 

25 

23 

18 

21 

41 

53 

34 

41 

34 

26 

34 

9 

MAX 

44 

52 

44 

39 

39 

3  9 

43 

55 

60 

72 

72 

67 

69 

67 

60 

42 

41 

41 

36 

39 

45 

4  1 

32 

44 

54 

53 

53 

46 

44 

55 

61 

50 

0 

MIN 

36 

40 

22 

26 

32 

28 

30 

23 

34 

48 

42 

61 

41 

54 

34 

35 

35 

26 

17 

14 

14 

1  7 

20 

27 

20 

44 

39 

30 

37 

20 

24 

31 

3 

MAX 

45 

49 

4  e 

38 

35 

35 

38 

48 

57 

62 

67 

68 

72 

70 

66 

41 

44 

43 

35 

39 

45 

43 

32 

41 

56 

56 

55 

52 

46 

52 

50 

49 

3 

MIN 

36 

43 

27 

30 

32 

29 

32 

22 

30 

47 

43 

59 

47 

57 

35 

37 

35 

29 

22 

18 

16 

19 

20 

26 

23 

40 

43 

30 

37 

32 

25 

32 

9 

MAX 

47 

47 

44 

36 

36 

35 

36 

50 

58 

59 

60 

67 

70 

70 

63 

43 

42 

42 

35 

35 

41 

36 

30 

39 

50 

52 

55 

46 

42 

44 

46 

47 

0 

MIN 

34 

42 

27 

29 

27 

27 

32 

30 

33 

48 

48 

57 

56 

53 

38 

33 

34 

31 

18 

17 

18 

14 

12 

21 

25 

28 

44 

39 

33 

34 

32 

32 

7 

MAX 

50 

5  1 

50 

43 

42 

39 

45 

62 

62 

69 

75 

73 

72 

72 

62 

52 

49 

49 

41 

41 

49 

48 

3b 

4  6 

57 

64 

70 

66 

60 

4  8 

48 

54 

6 

MIN 

36 

45 

32 

33 

36 

34 

34 

28 

33 

48 

52 

56 

65 

58 

40 

28 

40 

32 

24 

19 

17 

24 

20 

19 

21 

33 

54 

3b 

38 

36 

28 

35 

5 

MAX 

45 

49 

44 

39 

37 

35 

36 

50 

65 

72 

73 

76 

68 

45 

46 

39 

36 

35 

48 

37 

29 

47 

56 

62 

63 

59 

48 

46 

47 

49 

4 

MIN 

37 

39 

29 

32 

33 

30 

30 

32 

39 

47 

50 

51 

56 

38 

32 

36 

33 

24 

22 

21 

22 

22 

20 

25 

40 

51 

36 

36 

36 

39 

34 

6 

MAX 

45 

51 

46 

40 

38 

41 

42 

49 

57 

67 

69 

67 

72 

69 

63 

42 

43 

43 

36 

39 

47 

38 

32 

43 

55 

55 

53 

45 

45 

56 

54 

49 

7 

MIN 

36 

42 

26 

29 

32 

29 

29 

23 

29 

49 

42 

60 

45 

55 

35 

36 

34 

28 

20 

19 

16 

20 

20 

26 

20 

35 

42 

30 

38 

26 

25 

32 

1 

MAX 

43 

54 

48 

39 

35 

38 

47 

60 

59 

68 

70 

69 

71 

66 

59 

45 

46 

41 

40 

42 

52 

44 

37 

48 

56 

54 

64 

55 

56 

58 

59 

52 

4 

M  IN 

36 

40 

24 

33 

32 

33 

32 

26 

37 

50 

52 

60 

51 

56 

33 

26 

39 

29 

2  1 

16 

16 

25 

24 

15 

21 

45 

42 

34 

40 

26 

26 

33 

6 

MAX 

48 

48 

48 

42 

38 

34 

35 

35 

46 

58 

61 

67 

69 

74 

72 

49 

40 

44 

34 

36 

39 

45 

33 

29 

39 

52 

58 

58 

58 

41 

47 

47 

6 

M  IN 

32 

38 

29 

29 

33 

29 

30 

2  5 

27 

38 

46 

55 

60 

59 

36 

38 

37 

34 

24 

21 

19 

20 

19 

19 

25 

28 

46 

35 

33 

35 

33 

33 

4 

MAX 

38 

37 

33 

34 

3  7 

51 

61 

32 

35 

33 

26 

32 

36 

35 

37 

47 

45 

49 

47 

40 

50 

58 

42 

7 

MIN 

?8 

33 

16 

27 

26 

23 

22 

31 

47 

46 

55 

50 

54 

25 

26 

29 

20 

8 

11 

17 

9 

22 

26 

38 

37 

31 

27 

21 

28 

8 

MAX 

43 

51 

44 

38 

37 

36 

46 

59 

59 

66 

71 

69 

73 

68 

59 

46 

44 

43 

41 

45 

53 

44 

40 

48 

56 

54 

62 

57 

54 

63 

60 

52 

6 

MIN 

37 

37 

20 

32 

32 

33 

29 

24 

32 

50 

49 

59 

50 

59 

33 

25 

37 

28 

21 

14 

13 

21 

21 

15 

18 

44 

43 

30 

40 

22 

24 

32 

0 

MAX 

52 

49 

46 

37 

35 

34 

42 

60 

65 

67 

73 

76 

76 

74 

62 

49 

49 

4  7 

36 

40 

48 

38 

31 

44 

54 

63 

67 

56 

52 

43 

40 

51 

8 

MIN 

36 

43 

30 

31 

31 

30 

31 

27 

35 

49 

50 

53 

61 

53 

38 

32 

36 

31 

25 

22 

20 

22 

18 

20 

23 

34 

47 

35 

35 

31 

29 

34 

2 

MAX 

48 

50 

4  3 

39 

37 

35 

49 

63 

6  1 

68 

75 

74 

70 

72 

52 

48 

46 

41 

38 

41 

49 

39 

31 

47 

58 

62 

67 

61 

48 

52 

40 

51 

7 

MIN 

39 

37 

31 

35 

34 

33 

30 

27 

35 

52 

61 

59 

63 

50 

35 

29 

40 

26 

24 

21 

16 

23 

22 

18 

21 

42 

40 

37 

37 

31 

28 

34 

7 

MAX 

42 

45 

37 

37 

36 

36 

43 

61 

57 

69 

72 

68 

69 

63 

57 

34 

38 

38 

29 

33 

40 

31 

25 

41 

52 

57 

52 

50 

45 

54 

65 

47 

6 

MIN 

31 

33 

15 

19 

25 

24 

21 

26 

40 

50 

47 

57 

50 

51 

26 

29 

29 

20 

9 

9 

15 

7 

9 

21 

28 

37 

33 

32 

27 

22 

28 

28 

1 

MAX 

44 

43 

35 

38 

33 

35 

40 

56 

56 

68 

70 

68 

66 

62 

52 

37 

39 

35 

26 

33 

40 

28 

28 

43 

51 

52 

53 

5* 

40 

55 

62 

46 

5 

MIN 

34 

30 

17 

23 

27 

26 

27 

26 

42 

51 

52 

57 

49 

51 

27 

29 

32 

20 

11 

12 

14 

11 

15 

23 

28 

41 

33 

33 

28 

23 

24 

29 

5 

MAX 

43 

45 

36 

38 

33 

36 

42 

55 

57 

67 

70 

68 

67 

63 

36 

37 

40 

28 

26 

34 

42 

23 

29 

48 

51 

55 

53 

55 

36 

55 

65 

46 

2 

MIN 

34 

26 

17 

20 

27 

2  6 

27 

24 

44 

42 

42 

57 

45 

36 

29 

30 

28 

19 

12 

10 

11 

13 

17 

24 

27 

43 

34 

33 

27 

23 

21 

28 

0 

MAX 

44 

43 

35 

37 

35 

34 

39 

57 

56 

67 

69 

68 

67 

63 

57 

37 

39 

38 

26 

32 

39 

35 

27 

41 

50 

52 

53 

55 

45 

54 

62 

47 

0 

MIN 

31 

32 

14 

20 

20 

23 

24 

22 

40 

49 

4  7 

55 

44 

51 

25 

27 

30 

1  7 

8 

10 

10 

8 

12 

20 

27 

37 

31 

30 

27 

21 

23 

26 

9 

MAX 

4  6 

49 

3  3 

37 

34 

4  7 

50 

59 

61 

70 

70 

68 

69 

70 

46 

39 

39 

38 

31 

35 

41 

26 

26 

42 

60 

55 

49 

45 

42 

51 

55 

48 

0 

MIN 

33 

29 

22 

23 

28 

26 

24 

23 

30 

35 

42 

50 

43 

46 

33 

34 

32 

25 

16 

12 

13 

13 

9 

21 

19 

30 

39 

37 

32 

28 

21 

28 

0 

MAX 

49 

4  e 

40 

37 

35 

40 

59 

60 

65 

72 

73 

74 

70 

64 

48 

45 

46 

37 

40 

48 

45 

36 

43 

56 

56 

60 

62 

50 

50 

50 

51 

8 

MIN 

37 

44 

27 

34 

32 

31 

31 

29 

41 

50 

56 

58 

62 

58 

35 

31 

37 

32 

21 

18 

19 

23 

21 

18 

27 

42 

52 

36 

39 

34 

29 

35 

7 

MAX 

43 

50 

38 

38 

36 

37 

44 

54 

63 

71 

74 

71 

67 

64 

4  1 

42 

42 

32 

34 

39 

45 

32 

32 

46 

58 

57 

50 

49 

47 

52 

58 

48 

6 

MIN 

37 

31 

23 

26 

32 

30 

24 

25 

35 

45 

47 

51 

44 

41 

29 

28 

32 

24 

19 

17 

17 

19 

24 

28 

22 

4b 

32 

33 

28 

23 

27 

30 

3 

MAX 

44 

48 

40 

37 

36 

40 

42 

55 

59 

69 

71 

69 

67 

62 

60 

39 

40 

40 

31 

37 

46 

43 

31 

43 

54 

53 

53 

52 

48 

60 

62 

49 

4 

MIN 

35 

34 

20 

22 

31 

28 

28 

22 

48 

38 

58 

38 

32 

33 

35 

23 

15 

12 

13 

15 

18 

27 

18 

43 

39 

29 

35 

20 

24 

28 

1 

MAX 

49 

50 

48 

38 

38 

44 

44 

57 

6  0 

66 

73 

68 

76 

70 

6  3 

39 

40 

40 

35 

39 

45 

40 

28 

42 

57 

55 

52 

46 

45 

55 

50 

1 

MIN 

35 

42 

22 

22 

22 

27 

23 

19 

26 

48 

37 

63 

38 

50 

35 

35 

33 

30 

17 

10 

8 

12 

10 

24 

14 

26 

42 

38 

35 

30 

18 

28 

f 

MAX 

4  3 

42 

33 

37 

35 

34 

40 

58 

59 

69 

70 

71 

63 

63 

51 

36 

38 

35 

27 

31 

37 

28 

27 

44 

54 

53 

51 

50 

37 

57 

62 

4b 

MIN 

31 

30 

15 

20 

20 

20 

25 

24 

38 

52 

42 

57 

40 

49 

26 

28 

30 

17 

7 

6 

7 

7 

11 

21 

22 

35 

31 

33 

26 

21 

26 

26. 

« 

MAX 

42 

48 

45 

37 

35 

44 

44 

56 

58 

69 

75 

70 

69 

62 

55 

38 

37 

30 

35 

42 

35 

27 

41 

57 

55 

52 

50 

46 

54 

62 

49 

t 

MIN 

32 

40 

20 

21 

29 

26 

23 

25 

36 

47 

36 

60 

44 

50 

30 

30 

16 

15 

12 

10 

1 1 

10 

2* 

20 

28 

36 

36 

30 

27 

20 

28. 

1 

MAX 

48 

48 

49 

40 

37 

33 

36 

49 

58 

61 

67 

70 

75 

73 

65 

46 

48 

48 

39 

35 

40 

38 

32 

37 

50 

61 

62 

55 

51 

40 

41 

49. 

35 

43 

30 

35 

30 

41 

40 

36 

1  8 

26 

24 

34 

49 

40 

39 

36 

35 

36. 

( 

MAX 

49 

46 

49 

41 

36 

33 

35 

46 

63 

60 

64 

74 

71 

71 

70 

48 

48 

46 

34 

38 

42 

50 

40 

29 

46 

58 

57 

64 

57 

51 

56 

50. 

MIN 

31 

38 

2  7 

29 

32 

31 

31 

26 

27 

45 

55 

59 

59 

59 

35 

29 

31 

29 

23 

18 

19 

24 

22 

17 

19 

22 

45 

37 

38 

26 

22 

32, 

MAX 

43 

48 

43 

37 

35 

34 

35 

53 

55 

60 

70 

6  8 

71 

68 

61 

42 

43 

42 

41 

42 

49 

45 

35 

45 

56 

51 

60 

51 

47 

58 

57 

49. 

M  IN 

36 

38 

27 

31 

32 

29 

29 

28 

30 

49 

55 

59 

59 

59 

34 

33 

34 

26 

21 

19 

23 

21 

22 

22 

28 

45 

43 

31 

39 

28 

30 

34. 

ALUM  FORK 


ARKADELPH I  A 


BALD  KNOB 


BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE   L    AND   D  NO  1 

BENTON 

BENTONV I LL  E 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 

BOONEV I LL  E 

BRINKLEY 
CAMDEN  1 
CLARKSVILLE 
CONWAY 
CORNING 
CROSSETT   7  S 
CUMMINS  FARM 
DARDANELLE 


DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS    1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE    FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN   FAA  AIRPORT 

FORDYC  E  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT   SMITH   WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 


HOT    SPRINGS    1  NNE 


See  reference  i 


following  Station  Index. 

6  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  01  Month 

age  } 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

- 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

50 
34 

48 
43 

45 
27 

38 
30 

37 
31 

34 
27 

36 
31 

38 
30 

58 

30 

59 
47 

69 
45 

(,8 
58 

74 
59 

71 
58 

61  43 
39  36 

44 

36 

43 
31 

35 
22 

36 
18 

42 

2C 

37 
16 

30 
15 

4  0 
2  6 

51 
26 

54 

33 

54 
46 

48 

39 

46 

33 

42 
34 

44 

33 

47.6 
33.9 

REISER 

MAX 
MIN 

52 
34 

48 
42 

46 
28 

38 
29 

36 

30 

33 
28 

36 
26 

36 
26 

56 
29 

56 
45 

67 
49 

67 
55 

73 
56 

73 
53 

65 
38 

43 

35 

45 

3  5 

44 

32 

34 

22 

34 
19 

37 
19 

32 
15 

26 
14 

)8 
23 

49 

21 

53 

J  9 

54 
44 

51 
39 

47 
32 

38 
34 

40 
33 

46.9 
32.8 

KEO 

MAX 
M  I  N 

47 
36 

48 
44 

45 
27 

36 
31 

36 

32 

34 

29 

36 
26 

43 
23 

52 
10 

63 
45 

69 
51 

71 
56 

74 
57 

73 
59 

61 
36 

44 

33 

49 

36 

45 
31 

35 
24 

40 
20 

46 
21 

45 

20 

31 
21 

41 
21 

52 
23 

56 
37 

58 
47 

55 
34 

47 
37 

42 
34 

42 
29 

48.9 
33.9 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

46 

29 

48 

28 

46 

22 

36 
19 

36 
28 

42 
27 

42 

23 

53 
21 

58 

34 

72 
43 

70 
32 

75 
61 

70 
42 

67 
49 

61 

32 

40 
34 

40 
26 

36 
16 

34 
14 

34 
10 

40 
9 

37 
14 

27 
8 

40 
2  1 

58 

16 

58 
29 

51 
38 

45 
31 

44 

30 

52 
29 

I  9 

49.1 
26.9 

LITTLE  ROCK  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

45 

37 

47 
36 

42 

29 

37 
33 

35 
31 

34 
29 

36 
31 

43 

26 

57 
30 

63 
46 

67 
49 

70 
58 

75 
59 

72 
54 

54 

3  1 

42 
37 

45 
36 

40 
26 

36 
24 

41 

22 

46 
21 

34 
2  1 

29 
21 

40 
23 

55 
24 

58 
45 

57 

4 

47 
38 

45 
36 

51 
34 

39 
31 

47.6 
34.4 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 

47 
37 

50 
43 

49 
26 

43 

33 

37 
32 

36 
31 

50 
31 

63 
28 

61 
38 

67 
50 

76 
55 

74 
36 

71 
60 

70 
54 

66 
35 

48 

27 

47 
38 

47 
28 

38 

22 

41 
17 

51 

16 

40 
24 

38 

22 

45 
1  5 

59 
22 

58 
44 

66 

6  3 

62 
38 

57 
40 

55 
29 

53 
26 

53.8 
34.6 

MALVERN 

MAX 
MIN 

45 
36 

48 

43 

48 
24 

39 
32 

35 
32 

35 
31 

36 
32 

53 
25 

57 
2D 

62 
47 

71 
47 

70 
59 

75 
59 

73 
56 

65 
35 

27 

43 
37 

42 
31 

40 

22 

44 
16 

51 
14 

47 
22 

37 
23 

44 

16 

54 
17 

54 
38 

61 

50 

53 
30 

47 
41 

56 
32 

5! 
24 

51.2 
33.2 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

46 

31 

48 

42 

42 

23 

35 
24 

33 
28 

43 
26 

46 

28 

59 
20 

64 

30 

67 
44 

62 
40 

65 
59 

71 
42 

69 
50 

62 
34 

40 
31 

39 
32 

38 
29 

39 
15 

31 
10 

42 

9 

34 
1  1 

33 
8 

4  0 

19 

56 
17 

51 
29 

48 
40 

44 
37 

43 
32 

3  0 
31 

54 
24 

48.3 
28.8 

MAR  I  ANNA   2  S 

MAX 

46 
3  i 

48 
40 

47 
24 

39 
30 

37 
29 

33 
26 

36 
26 

51 
19 

57 
33 

60 
45 

67 

50 

69 
54 

74 
54 

72 

35 

46 

35 

46 
34 

47 

30 

35 
24 

36 
19 

41 
18 

40 
16 

31 
15 

38 
24 

50 
23 

60 
31 

59 
46 

55 
37 

50 
31 

40 
32 

40 
32 

48.5 
31.4 

MARKED  TREE 

MAX 

56 

46 

39 

46 
24 

39 
31 

41 
31 

35 
26 

41 

30 

44 
26 

56 

30 

60 
49 

68 
46 

67 
57 

75 
57 

71 
56 

67 
39 

44 

38 

44 

34 

46 

32 

33 
24 

34 

20 

40 
19 

30 
16 

31 
14 

38 
25 

51 
26 

56 
24 

46 
26 

40 
36 

46.  1 
32.5 

MARSHALL 

MAX 

44 

33 

41 

36 
21 

38 
23 

35 
30 

40 
26 

44 

23 

53 
22 

60 

65 
48 

68 
40 

66 
61 

75 
53 

69 
55 

63 
32 

40 
33 

37 
32 

35 
28 

32 
15 

37 
13 

44 
12 

38 
11 

42 

28 

52 

52 
39 

45 
36 

44 
31 

29 

23 

48.0 
30.7 

MEN* 

MAX 

42 

3§ 

49 
39 

39 
23 

34 

29 

34 

31 

37 
29 

39 
26 

58 

25 

55 
35 

64 

50 

66 

37 

67 
58 

68 
43 

65 
54 

56 
31 

44 

28 

41 
34 

40 
22 

36 
18 

40 
17 

51 
17 

45 
21 

38 
22 

47 

23 

56 
28 

52 
44 

56 
3  7 

51 

32 

50 
36 

61 
24 

65 
28 

49.9 
31.5 

MONT ICELLO  3  S 

MAX 

46 

48 

35 

50 
27 

41 
30 

35 
32 

35 
30 

44 

30 

62 
26 

63 
36 

68 
49 

74 
55 

71 

54 

75 
59 

74 
57 

65 

50 
27 

45 

39 

47 
33 

37 
22 

42 
16 

50 
15 

45 
28 

31 
19 

46 

12 

58 
26 

63 
36 

68 

52 

63 
37 

52 
38 

50 
35 

43 
26 

53.0 
33.7 

MORR I L  TON 

MAX 

44 

49 
41 

47 

29 

39 
31 

36 
32 

35 
29 

39 
32 

47 

23 

57 
28 

69 
44 

68 
42 

69 
59 

69 
49 

72 
56 

66 

37 

42 
37 

42 
34 

41 
28 

35 
23 

39 
20 

45 
17 

43 
18 

32 
20 

42 
26 

55 
22 

55 
38 

53 
42 

46 
31 

44 
38 

51 
29 

46 

24 

49.0 
32.7 

MOUNT  IDA 

MAX 

45 

49 
37 

45 

25 

39 

29 

36 
32 

38 

30 

42 

28 

55 
21 

58 

35 

64 
48 

71 
51 

68 
53 

73 
53 

70 
55 

56 
33 

43 

34 

43 
35 

38 
27 

37 
20 

43 
14 

51 
13 

45 
21 

35 
22 

49 
12 

58 
17 

56 
38 

54 

40 

53 
27 

48 

33 

57 
23 

63 
21 

51.0 
31.1 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

38 

38 
24 

34 
13 

28 

20 

27 
21 

30 
23 

37 
22 

50 
32 

53 
40 

61 
50 

64 
57 

60 
54 

61 
56 

63 
40 

40 
22 

31 
24 

34 
20 

30 
14 

20 
8 

28 
10 

34 
18 

30 
8 

19 
13 

37 
19 

47 
25 

46 
37 

54 
31 

48 
29 

37 
24 

54 
30 

59 
30 

41.6 
27.3 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

MAX 

44 

48 
42 

46 

23 

35 
21 

34 
21 

41 

25 

48 

25 

56 
28 

59 

30 

69 
38 

67 
43 

65 
60 

70 
48 

67 
52 

61 
31 

36 

32 

37 

32 

37 
26 

31 
13 

35 
1  5 

41 
15 

36 
12 

26 
1 1 

39 
21 

57 
21 

54 
35 

5  0 
38 

43 
36 

43 
31 

54 
29 

95 
26 

47.9 
29.4 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

45 

45 
34 

49 
24 

38 
21 

35 
26 

34 
26 

42 
26 

48 

23 

54 
24 

59 
30 

68 
38 

66 
41 

66 
42 

68 
42 

67 
32 

36 
32 

38 
32 

38 
29 

30 
14 

31 
13 

35 
12 

40 
12 

28 
9 

26 
12 

39 
16 

57 
19 

54 
40 

45 
37 

44 
34 

35 
30 

52 
22 

45.6 
26.3 

NARROWS  DAM 

MAX 

49 

45 

38 

50 
21 

45 

22 

37 
32 

35 
32 

40 
30 

52 
24 

54 

24 

54 
39 

59 
46 

67 
53 

69 
54 

66 
54 

66 
33 

45 
26 

40 
26 

45 

2  9 

29 
20 

42 
15 

45 

14 

53 
14 

42 

23 

30 
15 

51 
19 

58 

20 

58 
42 

63 
32 

55 
37 

52 
24 

62 
24 

-  50.3 
29.5 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

47 

44 

37 

50 
21 

41 

23 

35 
31 

34 
31 

37 
29 

43 
26 

59 
35 

57 
47 

66 

50 

72 
58 

68 
54 

71 
58 

66 

31 

48 
26 

42 
35 

44 

26 

32 
20 

39 
17 

43 

20 

50 
21 

42 

22 

29 
15 

45 
20 

56 
23 

56 
44 

62 
34 

53 
38 

52 
23 

60 
23 

49.8 
31.4 

NEWPORT 

MAX 

NIMROD  DAM 

MAX 

46 

45 

34 

SO 
25 

41 

25 

40 

30 

33 
29 

36 
28 

43 
24 

53 
25 

60 
30 

66 
41 

66 
44 

69 
49 

70 
48 

69 

34 

44 

34 

42 

33 

42 
29 

32 
19 

37 
12 

42 
9 

48 
17 

35 
19 

32 
20 

46 

21 

56 

23 

57 
40 

55 
40 

45 
23 

43 
25 

93 
22 

48.5 
28.2 

OKAY 

MAX 
MIN 

47 

52 
43 

48 

27 

39 
32 

37 
32 

36 

32 

50 
32 

62 
28 

61 

43 

66 
52 

74 

52 

73 
61 

75 
57 

70 
57 

62 
36 

47 
29 

46 

38 

46 

29 

39 
23 

43 
19 

52 
22 

51 
23 

42 
23 

47 
17 

57 
20 

55 
47 

65 
47 

62 
36 

55 
33 

59 
27 

58 
28 

54. 1 
34.9 

OZARK 

MAX 

44 

52 
40 

42 

25 

40 
27 

37 
32 

41 

1 1 

44 

31 

55 
25 

62 
35 

74 
48 

74 
4  1 

66 
59 

67 
43 

66 
55 

58 
34 

42 

35 

40 
35 

41 

28 

37 
18 

41 
16 

45 
16 

36 
18 

36 

22 

46 

29 

52 
22 

59 

45 

52 
40 

48 

31 

47 
39 

52 
22 

61 

22 

50.2 
32.3 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

50 
33 

46 
43 

45 
27 

41 

27 

36 
29 

35 
27 

35 
30 

39 
31 

37 

30 

59 
44 

65 
41 

67 
55 

73 
54 

70 
54 

64 

36 

44 
34 

44 

36 

44 

32 

34 
20 

34 
18 

40 
16 

38 
15 

30 
14 

38 
21 

49 
23 

54 
29 

55 
44 

49 
39 

45 
32 

41 
34 

42 
33 

47.  3 
32.4 

PARIS 

MAX 

44 

52 
40 

44 

22 

41 
28 

36 
32 

40 
25 

42 

23 

53 

22 

63 
28 

72 
46 

74 
41 

70 

60 

70 
42 

67 
54 

60 
3  3 

42 
35 

42 
34 

40 

25 

35 
18 

39 
15 

45 
17 

41 
16 

31 
22 

45 
29 

55 
20 

56 
41 

55 
39 

52 
28 

48 
36 

59 
23 

60 
24 

50.9 
30.9 

PERRYVILLE 

MAX 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

48 

38 

50 
45 

50 
28 

40 

35 

36 
32 

34 

30 

37 
29 

51 
26 

63 
35 

66 
5  1 

73 
53 

74 
60 

76 
59 

74 

60 

63 
38 

45 

33 

46 

36 

46 

31 

37 
25 

43 
24 

44 

21 

42 
24 

38 

25 

40 

22 

56 
27 

61 
42 

62 
52 

57 
42 

49 
39 

49 

35 

46 
31 

51.5 
36.5 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

48 

36 

49 

37 

44 
28 

39 
32 

36 
31 

33 
28 

36 
26 

50 
24 

63 
33 

66 
46 

72 

50 

73 
56 

76 
56 

71 
54 

54 

37 

45 

32 

46 
16 

41 

2  1 

36 
24 

42 

22 

48 

21 

33 

22 

29 
22 

45 

20 

56 

25 

58 
41 

6  3 
40 

50 
36 

45 
35 

47 
31 

31 

49.5 
33.6 

POCAHONTAS  1 

MAX 
M  1 N 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

53 
39 

49 

32 

52 

32 

47 

30 

42 
32 

36 
34 

36 
33 

40 
30 

60 
32 

62 
47 

70 
52 

74 
56 

72 
60 

69 
64 

72 
42 

55 
32 

53 
34 

50 
34 

38 
25 

40 
25 

41 

22 

50 
21 

35 
22 

35 

22 

45 
24 

55 
23 

65 
37 

70 
38 

60 
40 

45 
3  5 

45 
32 

52.2 
34.9 

PRESCOTT 

MAX 
HIN 

48 
36 

49 
43 

48 
26 

42 

32 

38 

30 

35 
31 

43 
31 

53 
27 

60 
35 

63 
46 

75 
50 

76 
60 

73 
55 

71 
56 

65 
35 

49 
29 

46 

37 

45 
28 

44 

23 

42 

20 

51 
18 

49 

27 

40 
24 

45 
18 

56 
24 

5  5 

43 

57 
35 

63 
36 

52 
41 

54 
28 

55 

29 

53.7 
34.7 

ROGERS 

MAX 
HIN 

45 

32 

43 
35 

42 

1  7 

38 

22 

35 
28 

35 
25 

42 

27 

61 

25 

56 

37 

69 
51 

70 
47 

70 
56 

69 
45 

65 
52 

56 
27 

35 
30 

38 
31 

38 

20 

26 
10 

31 
12 

40 
15 

35 
8 

26 
12 

43 

22 

53 
26 

54 
38 

50 
33 

53 
33 

45 
28 

56 

22 

65 
28 

47.9 
28.9 

RUSSELLVILLE 

HAX 
HIN 

44 
36 

50 
42 

49 
2  4 

40 

30 

39 
32 

41 

30 

43 

31 

54 

23 

60 
29 

70 
47 

69 
44 

68 
59 

74 
43 

70 
55 

6  3 

34 

42 
37 

42 
16 

41 
26 

36 
20 

40 
17 

46 

15 

41 

20 

32 
21 

44 

27 

57 
20 

95 
37 

5  3 
42 

49 
31 

45 

37 

57 
26 

99 
29 

50.7 
32.2 

SAINT  CHARLES 

HAX 
HIN 

52 
30 

50 
32 

50 
28 

42 

34 

39 
3  1 

33 
30 

34 

29 

35 
26 

55 
2  7 

62 
40 

64 

51 

70 
56 

73 
58 

78 
59 

76 
IB 

48 
35 

44 

32 

46 

35 

38 

25 

35 
22 

36 
19 

43 

20 

31 
20 

33 
21 

39 
25 

5  0 
25 

6  3 

41 

61 
36 

52 
36 

3  9 

3* 

39 
31 

48.6 
33.2 

SEARCY 

HAX 
HIN 

48 

36 

48 
44 

46 

30 

40 
26 

37 
32 

37 
28 

38 

32 

46 

25 

54 

29 

59 
46 

66 
45 

66 
58 

75 
56 

72 
56 

66 

37 

42 
39 

44 

35 

44 

31 

38 
22 

38 
19 

41 
16 

40 
18 

31 
18 

43 
26 

53 
21 

56 
31 

58 
41 

51 
36 

47 
37 

50 
34 

49 

31 

33U 

SHERIDAN  TOWER 

HAX 
HIN 

45 

43 

44 

30 

26 

36 

34 

27 

35 
28 

27 

28 

63 
41 

71 
56 

72 
54 

73 
55 

66 

39 

44 

40 

47 
41 

46 

37 
27 

43 
24 

44 

20 

38 

20 

30 
22 

42 
24 

56 
26 

60 

57 
43 

50 
40 

50 
40 

52 
35 

94 

49.4 

34.0 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 
HIN 

43 
34 

42 
34 

35 
18 

38 

23 

36 
29 

36 
26 

38 
26 

58 

25 

57 
39 

69 
53 

72 
47 

72 
59 

70 
45 

64 
54 

55 
29 

37 
30 

39 
33 

36 
21 

28 
11 

32 
1  1 

39 
12 

33 
11 

28 
15 

46 

23 

53 
26 

52 
38 

32 
34 

55 
35 

40 

30 

55 
23 

69 
28 

47.6 
29.8 

STUTTGART 

HAX 
HIN 

46 
36 

46 
44 

45 
28 

40 
34 

37 
32 

34 

30 

35 
30 

47 

27 

59 
35 

61 
47 

69 
51 

72 
51 

74 

57 

73 
62 

65 
37 

46 

35 

45 

37 

45 

33 

36 
25 

38 
22 

45 

21 

43 

21 

31 
21 

41 

22 

53 
25 

61 

37 

58 

50 

56 
36 

50 
36 

44 

19 

44 

33 

49.8 

35.2 

r*f«r«nc*  not**  follsnai  Stttloo  ImMi. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY  1960 


DayOi  Month 


btauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

STUTTGART    9  ESE 

MAX 

45 

38 

34 

35 

49 

59 

6 1 

70 

72 

74 

72 

47 

42 

46 

37 

35 

43 

43 

33 

30 

39 

52 

61 

58 

50 

42 

44 

48. 

0 

M  I N 

32 

36 

29 

30 

32 

30 

28 

25 

27 

39 

49 

55 

58 

58 

37 

35 

37 

35 

25 

22 

22 

21 

19 

22 

25 

27 

41 

37 

37 

34 

32 

33. 

4 

SUBIACO 

MAX 

43 

50 

4  6 

40 

38 

38 

42 

51 

62 

71 

74 

70 

68 

68 

63 

42 

41 

39 

33 

37 

45 

42 

32 

45 

54 

59 

54 

51 

45 

55 

60 

50. 

3 

M  IN 

33 

38 

22 

27 

30 

25 

24 

20 

3  1 

47 

42 

58 

45 

50 

26 

33 

31 

20 

16 

15 

20 

16 

20 

26 

20 

41 

38 

31 

35 

23 

25 

29. 

9 

T E XARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 

46 

5  J 

41 

38 

36 

37 

50 

60 

59 

68 

73 

70 

72 

70 

51 

48 

48 

38 

35 

41 

50 

40 

31 

47 

56 

58 

62 

60 

54 

56 

56 

51. 

7 

MIN 

39 

36 

28 

33 

32 

33 

33 

31 

44 

53 

60 

63 

62 

51 

36 

31 

38 

28 

24 

21 

23 

27 

25 

19 

26 

49 

43 

40 

37 

29 

29 

36. 

2 

TURNPIKE 

MAX 

MIN 

WALDRON 

MAX 

4  5 

52 

45 

39 

36 

40 

47 

57 

59 

69 

73 

70 

73 

69 

63 

43 

42 

42 

34 

39 

48 

40 

32 

49 

59 

57 

55 

55 

50 

55 

64 

51. 

6 

MIN 

35 

41 

23 

28 

31 

28 

27 

19 

30 

53 

40 

62 

40 

52 

32 

25 

35 

24 

18 

15 

13 

18 

21 

25 

17 

41 

36 

26 

36 

18 

22 

30. 

0 

WALNUT   RIDGE   FAA  AP 

MAX 

49 

46 

41 

36 

35 

35 

37 

49 

56 

58 

64 

67 

70 

70 

56 

40 

42 

41 

35 

37 

42 

26 

29 

38 

53 

52 

53 

45 

42 

47 

41 

46. 

3 

MIN 

35 

34 

27 

29 

28 

28 

32 

32 

34 

46 

48 

58 

56 

54 

39 

35 

36 

28 

19 

18 

19 

16 

15 

24 

25 

29 

42 

40 

33 

33 

32 

33. 

0 

WARREN 

MAX 

47 

49 

46 

40 

36 

35 

45 

62 

62 

67 

73 

73 

73 

72 

64 

50 

46 

41 

40 

43 

50 

47 

31 

47 

57 

61 

69 

58 

52 

49 

46 

52. 

6 

MIN 

37 

42 

29 

32 

32 

31 

32 

26 

33 

51 

56 

56 

63 

59 

36 

30 

39 

33 

21 

20 

17 

25 

21 

18 

22 

35 

53 

36 

39 

31 

34 

35 

2 

WHITE  ROCK 

MAX 

34 

41 

34 

30 

27 

35 

36 

52 

48 

62 

65 

60 

63 

58 

51 

32 

34 

32 

22 

32 

40 

31 

25 

36 

47 

45 

48 

45 

40 

55 

58 

42. 

5 

MIN 

28 

26 

15 

22 

25 

23 

23 

31 

32 

45 

51 

55 

49 

4V 

23 

25 

29 

17 

6 

12 

17 

8 

13 

20 

26 

39 

33 

32 

25 

21 

36 

27. 

6 

WYNNE 

MAX 

49 

48 

47 

42 

37 

33 

35 

44 

56 

66 

69 

75 

71 

65 

46 

45 

35 

35 

41 

39 

30 

46 

52 

60 

52 

48. 

7 

MIN 

33 

43 

28 

34 

32 

28 

30 

19 

31 

42 

47 

57 

58 

60 

40 

37 

35 

32 

26 

20 

18 

18 

15 

26 

28 

37 

45 

34 

0 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


oiaaon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

BLAKE LY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.01 

* 

.  10 

.08 

.01 

.00 

.04 

.01 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

.38 

.00 

.07 

.02 

WIND 

45 

27 

53 

37 

14 

28 

18 

23 

13 

15 

3 

15 

32 

22 

61 

57 

42 

27 

85 

64 

41 

44 

47 

18 

16 

20 

20 

40 

56 

91 

25 

1099 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.01 

.02 

.03 

.00 

.05 

.14 

.08 

* 

* 

* 

* 

.34 

.06 

.04 

WIND 

3 

26 

17 

5 

57 

24 

10 

10 

58 

27 

37 

56 

23 

91 

41 

33 

47 

73 

25 

20 

26 

18 

1 

7 

13 

34 

21 

74 

92 

12 

B  1014 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.00 

• 

.10 

* 

* 

• 

* 

.14 

.05 

.  10 

.00 

.03 

.20 

* 

.06 

.03 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.21 

.05 

.10 

.04 

B  1.27 

WIND 

27 

16 

29 

4 

37 

31 

16 

25 

26 

31 

19 

43 

64 

32 

98 

26 

35 

47 

94 

32 

28 

32 

27 

17 

17 

20 

31 

34 

53 

68 

23 

1082 

RUSSEIXVILLE 

EVAP 

.05 

.00 

.05 

.03 

.07 

.02 

.03 

.01 

.02 

.04 

.07 

.08 

WIND 

72 

18 

42 

12 

10 

5 

12 

23 

9 

15 

10 

29 

7 

25 

94 

• 

83 

94 

68 

27 

28 

21 

25 

10 

10 

21 

43 

20 

52 

29 

B  944 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.06 

* 

• 

* 

.07 

.00 

.01 

.02 

.12 

.03 

.00 

.00 

.02 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.29 

.07 

B  0.86 

WIND 

58 

73 

94 

40 

14 

57 

49 

58 

19 

99 

47 

61 

147 

58 

195 

71 

73 

144 

234 

48 

43 

43 

31 

13 

41 

57 

64 

50 

44 

80 

45 

2150 

Soe  reference   notes   following  StttlOB  Indei. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
JANUARY  1960 


Station 


Day  oi  month 


27    28    29    30  31 


BATESV 1 LLE   L  AND  D  NO  1 

BLYTHEVILLE 

BRINKLEY 

CAMDEN  1 

CONWAY 

CORNING 

DE  QUEEN 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FA YETTEV I LLE  FAA  AP 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FORT  SMITH  IB  AIRPORT 

GILBERT 
GRAVETTE 

BOT  SPRINGS  1  NNE 
JONESBORO 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 
MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MENA 

MONT  I  CELLO  3  S 
MOUNT  IDA 
OZARK 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PRESCOTT 

ROGERS 

RUSSELLV I LLE 
SEARCY 

STUTTGART  9  ESE 
TEXARKANA  WB  AIRPORT 


WALNUT  RIDGE  FAA  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

(SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


11.0 
11 


11.3 
1 


T  (11. 0 
T 


3  1 
.7 


Im  r*f«r*B£*  aot««  follovlBC  Station  lod.x. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

LU 
0 
e£ 

U 

U 

Z 

o 
p 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN: 

LA  IT 

LONG 

ELEV} 

TEMP. 

PRECIP. 

1 

SPECIAL 

AB80TT 
ALICIA 
ALUM  FORK 

AMI  TV  3  NE 

D00  6 

<-■!  3  0 
■■'  1  *  6 
0150 

SCOTT 
LAWRENCE 
SALINE 
YELL 

Clark 

35  04 
35  54 
34  46 
34  47 
34  17 

94  12 

91  05 

92  52 

93  29 

93  25 

624 
256 
780 
654 

5P 

TA 
7A 

5P 

C 

c 
c 

JAMES  V.  WILLIAMS 

RUBY  B.  OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

REBA  Y.  SWAIM 

ALT A  F.  GARNER 

ANTOlNE 
APlJN    1  w 
APPLETON 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  C ITY 

■-■  1  76 

:  ibb 

0196 
0220 
0  2  i4 

PIKE 
PERRY 
POPE 
CLARK 
DESHA 

34  02 

34  58 

35  25 
34  07 
33  37 

93  25 
93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

285 
400 

522 
200 
145 

6P 

8' 
8< 

c 

c 
c 

DREW  A.  LAMB 

HOBART  WATTS 

JOHN  A.  JONES 

T ILLMAN  E.  LAWRENCE 

JOHN  W.  TRAMMELL 

ASHDOWN 
ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

8ATESVILLE  LIVESTOCK 

0286 
0  300 
0326 
0350 
0458 

LITTLE  RIVER 
HOWARD 
WOODRUFF 
WHITE 

INDEPENDENCE 

33  40 

34  19 

35  IB 
35  18 
35  49 

94  08 
93  58 
91  22 
91  34 
91  47 

329 
960 
218 
230 
571 

6F 

6F 

c 
c 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 
A RR A  D.  PARKER 
CEC  IL  WILL  IS 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESV ] LLE  L  ANO  0  NO  1 
BEAR  CREEK  LAKE 
BEATV  LAKE 
BEEBE 

BEECH  GROVE 

0460 
0496 
0512 
0530 
0534 

INDEPENDENCE 
LEE 

ST  FRANCIS 

WHITE 

GREENE 

35  45 

34  43 

35  05 

35  04 

36  09 

91  38 
90  42 

90  43 

91  53 
90  38 

277 
220 
400 
250 
298 

SP 

5P 

c 
c 

JAMES  J*  MITCHUM 
U  S  FOREST  SERVICE 
L.  G.  AOAMSON 
MARVIN  MORRISON 
B.   B.  HAMMOND 

8EEDEVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 
BERRYV  1  LL  E  4  NW 
BIG  FORK 

0536 
0582 
0596 
0616 
0664 

JACK  SON 
SALINE 
BENTON 

Carroll 

35  26 
34  33 

36  22 
36  26 
34  29 

91  06 

92  37 
94  13 

93  37 
93  58 

221 
285 
1295 
1150 
1100 

5P 
6P 

8A 
6A 

7/ 

c 

P.  M.  BRECKENR I DGE 
ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
DAVID  L.  STIDHAM 
ANNA  M.  LILES 

BIG  LAKE  OUTLET 
SLACK  ROCK 

8LAKELY  MOUNTAIN  OAM 
BLUE   MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY   J  SW 

0676 
0746 
0764 
079B 
0  B  0  • 

MISSISSIPPI 

LAWRENCE 

GARLAND 

YELL 

NEVADA 

35  51 

36  07 

34  36 

35  06 
33  41 

90  oe 

91  06 
93   1  1 
93  39 
93  09 

228 

426 
455 
360 

8A 

6» 

c 

N.   W.  DOUGLAS 

L  EE   W.  MCKENNEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CATHER ine  WHITE 

BL  f THE V  I LLE 
BOONEVILLE 
BOTK INBURC  2  S 
BOUGH TON 
BRADFORD 

0006 
0B30 
0642 

0  64  8 
0872 

MISSISSIPPI 

LOGAN 

VAN  BUREN 

NEVADA 

WHITE 

35  56 
35  09 
35  39 
33  52 
35  25 

89  55 
93  55 

92  28 

93  20 
91  28 

511 
1200 
235 
240 

6F 

7A 
7A 

c 
c 

ivy  w.  crawforo 
cleo  e.  yandell 
mary  c.  pearson 
Eunice  ingersoll 

BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BULL   SHOALS  DAM 
8URDETTE 
CABOT  A  SW 

0936 
1010 
i  j?o 
1052 
1102 

MONROE 
NEWTON 

MISSISSIPPI 
PULASKI 

34  53 

35  52 

36  22 
35  49 
34  57 

91  12 
93  30 

92  34 
89  57 
92  04 

205 
257° 
460 
240 
2B9 

7A 

6P 
5P 

C  H 

c 

RICHARD  K.  WEIS 

STATION  INACTIVE 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

G.    A.  HALE 

B.    M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  I 
CAMDEN  2 
CARLISLE   1  SW 
CARPENTER  DAM 

1132 
1  1  54 

IZARD 
OUACHI TA 
OUACHI TA 
LONOKE 
GARLAND 

36  07 
33  36 

33  35 

34  47 
34  27 

92  08 
92  49 

92  51 

91  45 

93  01 

116 
155 
235 
405 

SP 

7A 
7A 

8A 

c 
c 

AUSTIN  D.  HARRIS 

LEONARD  6.  DILWORTH 

EDITH  Z.  LEHMAN 

JOHN  L.  TAIT 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

CL INTON 
COMBS  3  SE 
COMPTON  2  NE 

1442 
1455 
1492 
; 

MONROE 
JOHNSON 
VAN  BUREN 
MAO I SON 
NEWTON 

34  4  1 

35  28 
35  35 

35  48 

36  06 

91  16 
93  28 

92  2  8 

93  48 
93  18 

172 
436 
510 
1400 
2166 

6P 

6  P 

c 
c 

B.   F.  NORTHERN 
DR.    IRVING  T.  BEACH 
EARL  B.  RIDDICK 
MAUDE  C.  BRASHEARS 
WILLIAM  L-    B I NAM 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

1596 
1632 

1  710 

FAULKNER 
CLAY 
POLK 
ASHLEY 
PULASK 1 

35  05 

36  24 

33  02 

34  43 

92  28 

90  35 
94  25 

91  56 

92  25 

293 
1050 
175 
380 

6F 

SP 

SP 

7A 
5P 
7A 

C  H 

CLARENCE  Si  WILLIAMS 

LAURA  POLK 

JOE  C.  ALLEN 

U  S  FOREST  SERVICE 

BILL  IE  JO  YOUNG 

CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SCS 

1768 
1814 
1829 
1834 
1  «-?■> 

LINCOLN 

FAULKNER 
YELL 

34  05 

34  ]4 

35  22 
35  03 
35  04 

91  35 

93  44 

92  25 

93  24 
93  24 

176 
629 
703 
370 
370 

6P 

60 
7A 
7A 
7A 

c 
c 

CUMMINS  PRISON  FARM 

FERNA  JONES  TEDOER 

WILLIAM  A.  BROWN 

J.   A.  MOUDV 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DAROANELLE 

OE  QUEEN 
OERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 

1 948 
1960 
1968 

YELL 
SEVIER 
CHICOT 
PRAIRIE 

35  13 
34  02 

33  31 

34  58 

35  43 

93  09 

94  21 
91  26 
91  30 
93  24 

420 
140 
204 
2350 

6P 
5P 

5P 

7A 
'a 

GERALD  GOOD  1 ER 

0.  TUCKER  VASSER 

L.  W.  WILSON 

C.  J.  RISTER 

Christ iana  e.  dickey 

D 1 ERKS 
DUMAS   1  ESE 
DUMAS 

'EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 

2015 
Z14B 

i  1  VI 

HOWARD 
DESHA 
DESHA 
UNION 
CARROLL 

34  07 
33  53 
33  53 
33  13 
36  24 

94  02 
91  29 

91  30 

92  48 

93  44 

422 
162 
165 
252 

1465 

be 
6P 

MIO 

M  1  C 
'A 

c 

C  H 

THOMAS  F.  HINSLEY 
TRAVIS  C,  KEAHEY 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
MABEL   F.  SPRAY 

EVENING  SHADE   1  NE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE   FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FL  IPP IN   FAA   A [RPORT 

P  It.  6 

2443 
2444 
2528 

SHARP 

WASHINGTON 
WASHINGTON 
WASHINGTON 
MARION 

36  05 
36  05 
36  00 
36  06 
36  18 

91  37 
94  10 

94  10 

92  36 

13  70 

1270 
700 

"11 

5P 
XII 

-If. 

SP 
MtO 

H 

OPHA  WOLFE 

CHARLES  F.  FORD 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FOROYCE  6  W 

FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT    SMITH   *B  AIRPORT 

FORT    SMITH  HATER  PLANT 

2540 
2544 
2564 
2574 
2578 

LITTLE  RIVER 
ST  FRANCIS 
SE8AST IAN 
CRAWFORD 

33  49 
33  43 
35  01 
35  20 
35  39 

92  31 
94  24 
90  4  7 
94  22 
94  09 

280 
400 
261 
458 
793 

5P 

HID 
5P 

5P 

7A 

c 
c 

C  HJ 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
JAMES  L.  CRISTEE 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOO 

GRAVELLY 

2670 
2  760 
2794 
2842 
2922 

HEMPSTEAO 
WHITE 

SEARCY 

PIKE 

YELL 

33  37 
35  07 
35  59 

34  53 

93  48 

91  26 

92  43 

93  33 
93  42 

260 
200 
595 
54  7 
498 

6P 

aa 
a 

C  H 

INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 
C.  EL  I  JORDAN 
WILLIAM  F.  SEVIER 
WILLIE  PENDERGRASS 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 
GREENBRIER 
GREENWOOD 
GURDON  J  E 

2946 
2962 
2976 
;.J7(. 

BENTON 
CARROLL 
FAULKNER 
SEB AST  1  AN 
CLARK 

36  24 
36  18 
35  14 
35  13 
33  54 

94  28 

93  22 

92  23 

94  15 

93  06 

1250 
1300 
360 
518 
290 

SS 

SS 
7A 
8A 
7A 

GLENN  S*  JUSTICE 
RALPH  L.  BANT A 
MARVIN  C.  CANTRELL 
DOROTHY  M.  BEEN 
ROY  S.  BOBBS 

HAMBURG 
H APR  I  SON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 
HE8ER  SPRINGS  3  SW 

30B8 
3132 
3164 
3228 
3230 

SHARP 
BOONE 
CLEBURNE 
CLEBURNE 

33  14 
36  19 
36  14 
35  32 
35  28 

91  48 

91  29 
93  07 

92  01 
92  03 

177 

525 

6P 

6P 
7A 

c 

A.   JAMES  LlNOER 
THERESA  DONALDSON 
BEA  GRAY  6EENE 
LESTER  B.  LOGAN 
WAYNE  STARK 

HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 

3235 
3242 
J258 

<<-2B 

POPE 

PH ILL  1  PS 
BAITER 
HEMPSTEAD 
MONTGOMERY 

35  28 
34  32 

36  22 

33  43 

34  22 

92  58 
90  33 

92  16 

93  33 
93  41 

555 
200 
580 
375 
700 

6P 
8A 

7A 

"A 

7A 
7A 

TA 

c 

MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 
CHARLEY  M.  FRJDDELL 
LUCY  A.  BENTZJEN 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
AVADELLE  WHI SENHUNT 

HORAT 10 

HOT   SPRINGS   1  NNE 
HUNTSV I LLE 
HUT  T 1 G  DAM 
INDEX 

3442 
1466 

3556 
1584 

SEVIER 

GARLAND 
MADISON 
UNION 

LITTLE  RIVER 

34  31 
36  05 
33  02 
33  35 

94  22 

93  03 

92  05 

94  03 

337 
710 

60 

300 

5P 

6A 

5P 

Hft 

c 
c 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MAY   PEARL  MARKLEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.   E .  MCDOWELL 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

160  0 
3704 
3734 
182  1 
3862 

NEWTON 
GARLAND 
CRAIGHEAO 
MISSISS 1 PPI 
LONOKE 

36  01 

34  42 

35  50 

34  36 

93  U 
93  04 
90  42 
90  05 
92  00 

857 
730 
345 

230 

6P 

7A 
7A 

7A 
SP 

7P 

QUINTON  R,  CLARK 
LURA  B.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

K1NGSLAND  3  SSE 
LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LAMAR  2  SW 
LANGLEY 

k  :>  i  s 
4060 

CRAIGHEAD 
PULASKI 
JOHNSON 
PIKE 

33  50 

34  51 
34  19 

92  16 

92  28 

93  25 
93  51 

214 

305 
350 
7H6 

HA 
7fl 

c 
c 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

LEE  CREEX  GUARD  STA  2E 
LEOLA 

'LITTLE  ROCK  W8  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

1  116 
a  1  )4 

4250 

BOONE 
CRAWFORD 
GRANT 
PULASK I 
PULASKI 

35  42 
34  10 

34  46 

92  54 
94  18 

92  35 
92  14 
92  19 

710 
1665 

261 
257 

ss 

MID 

7A 
7A 
7A 

MID 

MIO 

C  HJ 

CLAY  A.  CLARY 

MARY  A.  COCHRAN 

J.  R.  RHODES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  3  H 
MALVERN 

4386 
4528 
4548 

NEWTON 

ST  FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 

HOT  SPRING 

35  46 

35  00 

33  20 

34  23 

93  03 
90  43 
93  14 
93  13 
92  49 

2007 
215 
315 
360 
311 

6P 
5P 

8A 

7A 

SP 

c 

LOLA  1.  DOLLAR 

JAMES  C.  HODGES 

EARL  E.  GRAHAM 

SW  OAS  AND  ELECTRIC  CO 

RADIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MARVELL 

4572 
4638 
4654 

4666 

4678 

FULTON 
LEE 

POINSETT 
PHILLIPS 

36  29 

35  54 
34  33 

91  32 
90  46 
90  26 

92  38 
90  55 

690 

229 
1050 
195 

SS 
6P 

7A 

7A 
7A 

JOHN  H.  MCKEE 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
HORACE  J.  LOVELL 
MINNIE  HORTON 
ERNEST  H.  PuCKETT 

I  DRAINAGE  CODE :     1.  ARKANSAS    2.  MISSISSIPPI    3.  OUACHITA    4.  RED    5.  SAINT  FRANCIS    8.  SALINE    7.  WHITE 


ARKANSAS 
JANUARY  1960 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNT  I 

DRAINAGE  I 

g 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

Ann  rD\/TD 

ObbtnVtn 

P 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

MAUMEE 

«696 

SEARCY 

36  03 

92  39 

749 

C 

MELBOURNE 

4746 

IZARD 

36  04 

91  54 

610 

IVAN  L*  SHRAOER 

4756 

POLK 

34  35 

94  13 

1207 

6P 

7A 

C  H 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 

MONT ICELLO  3  S 

4900 

33  35 

91  48 

285 

SP 

5P 

C  H 

RADIO  STATION  KHBM 

MONTROSE 

4906 

ASHLEY 

33  19 

91  29 

125 

C 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

4934 

CALHOUN 

92  27 

85 

7A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MQRR 1 L  TON 

CONWAY 

35  08 

92  44 

280 

SP 

0AN1EL  PERRY  MALLETT 

MOUNT  IDA 

4981 

MONTGOMERY 

34  33 

93  38 

663 

5P 

7A 

C  H 

WILL  1  AM  E.  BLACK 

50  i  0 

93  41 

2800 

6F 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

5036 

BAXTER 

36  20 

92  23 

600 

6P 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

BAXTER 

36  20 

92  23 

800 

8A 

8A 

6A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW  1  E 

".046 

STONE 

35  52 

92  06 

768 

NELL  A.  TAPLEY 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

FRANKL IN 

35  34 

94  01 

500 

NARROWS  DAM 

PIKE 

34  09 

BA 

OA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  PEACH  SU8ST A 

5112 

HOWARD 

93  56 

550 

It 

TA 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

5114 

HOWARD 

93  51 

373 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

NATHAN  4  WNW 

3136 

HOWARD 

34  07 

EDNA  J •  WESTFALL 

NEWHOPE  3  E 

PIKE 

Elsie  f •  ward 

NEWPORT 

5  166 

JACKSON 

35  36 

LUTHER  0.   SUMMERS.  JR 

NIMROD  DAM 

S200 

PERRY 

34  37 

93  10 

480 

BJ 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

5228 

92  15 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ODELL   3  N 

WASHINGTON 

MRS.  RENZO  HURST 

j?At.ShargUH*M 

OKAY 

HOWARD 

33  46 

SP 

OSCEOLA 

5480 

MISSISSIPPI 

33  43 

89  59 

245 

6A 

THOMAS  F.  MCKINION 

OWENSV 1 LLE 

3498 

92  49 

300 

BA 

OZARK 

FRANKL  IN 

BURNS  WAKEFIELD 

VIRGIL  D.  NELSON 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

GREENE 

36  03 

RADIO  STATION  KDRS 

PARIS 

5  76 

35  18 

93  4 

6f 

FRANK  TAYLOR 

5586 

90  35 

222 

w 

COR INE  D.  GARDNER 

PARTHENON 

PERRYV 1 LLE 

PERRY 

35  00 

FRANCIS  FINKBEINER 

PINE  BLUFF 

5754 

JEFFERSON 

34  13 

92  01 

215 

7P 

7A 

c 

HARRY  W.  WHITE 

PINE  BLUFF  FAA  Al RPORT 

5736 

JEFFERSON 

91  56 

205 

MIO 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

PINE  RIDGE 

MONTGOMERY 

J.   R,  HUDDLESTON 

POCAHONTAS  1 

RANDOLPH 

PORTLAND 

ASHLEY 

33  14 

PEARL  NEWTON 

PRESCOTT 

5908 

NEVADA 

33  48 

93  23 

318 

SP 

R.    P.  HAMBY 

PRESCOTT  SCS 

3910 

93  23 

316 

C 

RATCL IFF 

M  ILLER 

33  04 

BONNY  L.  ALLEN 

REMMEL  DAM 

6  0 

HOT  SPRING 

34  26 

* 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

6266 

BENTON 

94  07 

1387 

55 

H 

RUSSELLV 1 LLE 

WM.   W.  SPAULDIN6 

SAINT  CHARLES 

ARKANSAS 

U  S  FISH  ANO  WILDLIFE 

SAINT  FRANCIS 

CLAY 

36  27 

WILLIAM  S.  BUCKLEY 

SALEM 

64 

36  23 

JAS.  B*  CALDWELL 

6506 

91  44 

243 

M 

SHERIDAN  TOWER 

SI  LOAM  SPRINGS 

BENTON 

36  11 

JOHN  BROWN  UNIVERSITY 

SPA  RK  MAN   4  E 

DALLAS 

33  55 

MARGARET  F.  GORDON 

LAFAYETTE 

93  30 

270 

STAR  CITY  2  S 

L  INCOLN 

91  31 

93  19 

682 

STORY 

MONTGOMERY 

34  42 

93  31 

630 

NORA  L.  MAYBERRY 

STUTTGART 

bSM  B 

ARK ANSAS 

34  29 

91  32 

214 

6P 

GEORGE  L.  CLARK 

6920 

ARKANSAS 

198 

TA 

TA 

7A 

C  H 

SUB  I  AC 0 

6928 

93  39 

500 

SS 

TA 

NEW  SUBIACO  ABBE* 

7036 

COLUMB 1  A 

93  27 

247 

7A 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

F048 

MILLER 

33  27 

94  00 

MID 

MIL 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TURNPIKE 

7262 

POPE 

35  40 

93  OS 

2061 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALDRON 

r4aa 

SCOTT 

94  06 

675 

SP 

C  H 

WILLIAM  0.  BIVENS 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

7524 

33  31 

91  21 

2  50 

A.  H.  FAST 

WALNUT  RIDGF  FAA  AP 

36  08 

90  56 

272 

MIO 

MIE 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

7-iH.' 

BRAOLE Y 

33  36 

92  04 

206 

6P 

WARREN  COTTON  OIL  CO 

WEST  FORK 

WASHINGTON 

35  55 

94  11 

1340 

C 

EFFIE  D*  LITTLE 

WHEEL  I NG 

FULTON 

680 

c 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

7  'IP 

FRANKL IN 

35  41 

93  57 

2285 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

WH1TECLIFFS 

7612 

SEVIER 

33  48 

94  04 

290 

MRS.  L.  M.  SNEAD 

WING 

7S-S1 

YELL 

34  37 

93  28 

350 

c 

MILES  B.  TURNER 

WYNNE 

8052 

CROSS 

33  14 

90  47 

260 

SS 

SS 

RADIO  STATION  KWYB 

YELLVILLE 

8084 

MARION 

7 

36  13 

92  41 

760 

7A 

JESS  8.  JOHNSON 

12 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI lmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819.  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  In  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  {those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  aooarent  inconsistencies  in  the  record, 

Fntries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  seasonal  snowfall   table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 


in  the  Station   Index   the  letters  C,  H,   and  J  in  the  "Special"   column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 


C      Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H       "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   Table.     Omission  of  data   in  any  month   Indicates  no  snowfall   and/or  snow  on  ground   in  that  month. 
J      "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 


No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  In  the  "Daily  Precipitation"  Table,   "Evaporation  and  Wind"  Table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*       Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

tt     "Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 
All      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  aade  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington   25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D •  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
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23 

9.5 

41 

SW 

9 

77 

81 

68 

60 

4 

2 

7 

1 

0 

0 

14 

50 

7.2 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

WNH 

11 

8.6 

43 

WSW 

9 

77 

80 

63 

64 

2 

3 

5 

3 

1 

0 

14 

43 

6.7 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

WNW 

12 

11.5 

87 

1 

4 

5 

5 

0 

0 

15 

- 
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s 
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i 

* 

o 
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-2 

z 
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% 

S. 
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1 
6 

2 
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Snow,  Sleel 
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Max. 

° 

Q  2 
ti  O 
S  o 

Date 

.10  or  Mote 

o 
3 

1.00  oi  More 

- 

&<£ 

NORTHWEST  DIVISION 

BENT0NV ILLF 

44.  7 

23.2 

34.0 

73 

9 

2 

26 

894 

0 

5 

24 

0 

2.46 

1.03 

5 

13.5 

9 

28 

b 

2 

1  ] 

EUREKA  SPRINGS 

23.2 

34.6 

- 

7.7 

72 

9 

7 

26 

875 

0 

3 

21 

0 

3.35 

.18 

1.37 

5 

5 

2 

1 

FAYETTEVILLE 

26.0 

35.7 

72 

9 

10 

26 

84  3 

0 

5 

2  1 

0 

2.68 

.92 

5 

14.0 

7 

27 

7 

1 

0 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

44.  5 

24.3 

34.4 

73 

9 

6 

26 

883 

0 

6 

21 

0 

2.30 

.59 

5 

10.6 

4 

25 

4 

, 

0 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

45.3 

22.8 

34.1 

7.8 

71 

9 

2 

26 

893 

0 

6 

22 

0 

1.77 

-  1.34 

.61 

5 

13.5 

4 

29+ 

6 

1 

0 

GRAVETT  E 

45.9 

2  3.3 

34.6 

5.9 

74 

9 

-  i 

2  6 

675 

0 

5 

2  1 

1 

2.18 

-  .85 

•  65 

5 

5 

29  + 

6 

1 

0 

HARRISON 

46.8 

25.0 

35.9 

- 

5.5 

73 

9 

11 

14 

837 

0 

2 

23 

0 

3.66 

1.43 

5 

12.1 

7 

28 

6 

3 

2 

LEAD  HILL 

M 

M 

M 

10 

14 

0 

3 

24 

0 

ROGERS 

46.4 

25.0 

35.7 

- 

6.2 

73 

9 

8 

26 

840 

0 

6 

2  1 

0 

2.47 

-  .59 

.94 

5 

7 

28 

8 

1 

0 

SILOAM  SPRINGS 

46.4 

2  5.6 

36.0 

75 

9 

7 

2  6 

83  2 

0 

6 

2  1 

0 

2.03 

.61 

28 

11.5 

6 

28 

6 

2 

0 

DIVISION 

35.0 

- 

6.6 

2.54 

-  .83 

12.5 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

45.6 

26.0 

35.8 

73 

9 

14 

14 

84  1 

0 

4 

23 

0 

2.26 

1.06 

4 

13.6 

9 

28 

3 

2 

1  j 

GILBERT 

50. 4M 

25.8 

38.  1M 

74 

9 

10 

14 

770 

0 

0 

23 

0 

2.97 

1.13 

5 

4 

28 

6 

2 

1 

MAMMOTH  SPRING 

26.0 

37.2 

- 

3.7 

74 

9 

13 

14 

799 

0 

0 

23 

0 

1.97 

.53 

4 

8.5 

6 

1 

0 

MARSHALL 

47.  7 

27.1 

37.4 

70 

9 

12 

14 

794 

0 

0 

2  1 

0 

3.27 

1.24 

6 

11.5 

5 

3 

1 

MOUNTAIN   HOMF    1  NNW 

26.5 

36.8 

- 

5.1 

74 

9 

15 

13 

813 

0 

2 

2  3 

0 

2.01 

_  1.32 

.69 

4 

9.5 

3 

o 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

AM 

44.  7 

23.5 

34.  1 

73 

10 

1  3 

15  + 

890 

0 

4 

24 

0 

0  1.76 

.56 

4 

10.0 

5 

26 

4 

1 

0 

DIVISION 

36.6 

- 

4.8 

2.37 

-  .89 

10.6 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

49.  5 

30.5 

40.0 

75 

9 

20 

19 

717 

0 

0 

19 

0 

2.24 

.53 

4 

9.5 

7 

1 

0 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

AM 

46.  5 

24.9 

35.7 

74 

10 

12 

14 

844 

0 

1 

2  3 

0 

2.31 

.79 

4 

6 

25 

5 

1 

0 

8ATESV I LLE  L   AND  D  NO  1 

48.  9 

28.6 

38.8 

75 

9 

15 

19 

754 

0 

0 

2  1 

0 

2.76 

-  1.25 

.91 

4 

5.0 

7 

2 

0 

BLYTHEV ILLE 

45.6 

31.0 

38.3 

5.1 

70 

9 

2  1 

14 

768 

0 

1 

1  8 

0 

1.60 

-  2.48 

.30 

18 

7.5 

6 

0 

0 

CORN ING 

46.8 

30.3 

36.6 

- 

3.3 

7> 

9 

20 

14 

760 

0 

0 

20 

0 

2.14 

-  1.88 

.63 

5 

7.0 

6 

2 

0 

J0NESB0R0 

47.6 

31.4 

39.5 

- 

4.0 

74 

9 

21 

14 

734 

0 

0 

19 

0 

3.23 

-  .96 

1.06 

10 

5.3 

5 

25 

6 

2 

1 

KEISER 

47.2 

30.2 

38.7 

70 

9 

18 

14 

756 

0 

0 

19 

0 

1.97 

.55 

25 

5 

1 

0 

MARKED  TREE 

4  8  •  3M 

31. 5M 

39. 9M 

- 

2.0 

73 

9 

20 

1  5 

72  1 

0 

0 

19 

0 

6.5 

NEWPORT 

48.  8 

31.0 

39.9 

- 

4.4 

76 

9 

20 

14 

722 

0 

0 

18 

0 

3.09 

-  .96 

.91 

25 

7.5 

6 

2 

0 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

47.5 

30.2 

38.9 

71 

9 

21 

14 

74  9 

0 

0 

2  1 

0 

2.81 

.52 

5 

6.0 

8 

2 

0 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

50.3 

30.9 

40,6 

- 

4.1 

77 

9 

20 

14 

701 

0 

0 

19 

0 

2.99 

-  1.38 

.65 

25 

7 

2 

0 

WALNUT   RIDGE  FAA  AP 

45.8 

30.0 

37.9 

72 

9 

20 

14 

776 

0 

0 

2  2 

0 

1  .96 

.77 

4 

10.0 

7 

25 

7 

1 

0 

DIVISION 

38.9 

- 

4.3 

2.46 

-  1.65 

7.1 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEV ILLE 

50.0 

28.0 

39.0 

6.4 

78 

9 

13 

26+ 

74  7 

0 

1 

2  0 

0 

2.51 

-  1.01 

.70 

4 

8.0 

4 

25  + 

6 

1 

0 

CLARKSV ILLE 

49.  7 

28.9 

39.3 

78 

9 

15 

14 

738 

0 

0 

20 

0 

2.20 

.  77 

4 

8.5 

5 

15 

6 

1 

0 

DARDANELLE 

48.9 

29.0 

39.0 

6.9 

74 

9 

17 

14 

749 

0 

0 

2  0 

0 

2.22 

-  1.90 

.85 

1  8 

6.7 

3 

16 

5 

1 

0 

DEVILS  KNOB 

42.  7M 

24. 8M 

33. 8M 

68 

9 

10 

26 

899 

0 

4 

2  2 

0 

2.06 

.94 

4 

4 

1 

0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

R// 

46.5 

28.2 

37.4 

7.2 

78 

9 

14 

26 

796 

0 

2 

2  1 

0 

2.67 

-  .48 

.51 

3 

11.5 

6 

25 

B 

1 

0 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

48.  5 

27.6 

38.  1 

76 

9 

13 

14 

774 

0 

1 

0 

2  .40 

.82 

4 

9.0 

6 

2 

0 

MENA 

49.  7 

29.0 

39.4 

6.1 

75 

9 

17 

25+ 

738 

0 

0 

1  7 

0 

3.78 

-  .71 

1.30 

4 

5.0 

2 

24  + 

7 

2 

1 

MOUNT  MAGAZINE 

41.2 

24.8 

33.0 

67 

9 

9 

25 

92  2 

0 

8 

2  2 

0 

3.02 

1.50 

4 

14.0 

7 

17 

7 

2 

1 

OZARK 

49.  1 

29.7 

39.4 

4.8 

76 

9 

15 

2  6 

737 

0 

0 

19 

0 

2.45 

-  1.50 

.48 

5 

11.3 

7 

0 

0 

PAR  I  S 

50.2 

27.7 

39.0 

79 

9 

14 

14 

749 

0 

0 

19 

0 

2.26 

.54 

4 

8.8 

5 

15 

6 

2 

0 

RUSSELLV ILLE 

50.2 

28.9 

39.6 

76 

9 

16 

14 

732 

0 

0 

19 

0 

2.33 

.77 

17 

3 

15 

6 

2 

0 

SUBIACO 

49.  1 

29.6 

39.4 

6.0 

78 

9 

13 

14 

738 

0 

1 

20 

0 

2.24 

-  1.61 

.49 

18 

6.9 

7 

0 

0 

TURNP IKE 

44.  1M 

25. 5M 

34. 8M 

67 

9 

870 

0 

3 

2  1 

0 

WALDRON 

50.7 

27.1 

38.9 

77 

9 

12 

14 

752 

0 

1 

21 

0 

2.58 

.71 

4 

8 

1 

0 

WHITF  ROCK 

42.4 

24.6 

33.5 

68 

9 

10 

26+ 

905 

0 

4 

22 

0 

3.25 

.90 

5 

13.0 

8 

29  + 

6 

3 

0 

DIVISION 

37.6 

6.8 

2.57 

-  1.66 

9.3 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

49.  5 

29.3 

39.4 

74 

9 

18 

14 

734 

0 

0 

2.' 

0 

3.35 

1.40 

4 

8.0 

9 

1 

BENTON 

50.4 

29.4 

39.9 

73 

9 

1  5 

14 

720 

0 

0 

20 

0 

3.57 

1.03 

5 

7 

3 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

AM 

49.8 

28.4 

39.  1 

78 

10 

16 

14  + 

744 

0 

0 

22 

0 

3.13 

1.15 

4 

8 

2 

CONWAY 

49.7 

29.8 

39.8 

6.4 

77 

9 

16 

14 

726 

0 

0 

2  0 

0 

3.24 

-  1.33 

1.33 

4 

7.5 

7 

1 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

51.8 

31.3 

41.6 

5.9 

77 

9 

20 

29+ 

672 

0 

0 

1  6 

0 

3.54 

-  .82 

1.74 

4 

7 

2 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

R// 

47.5 

32.2 

39.9 

5.7 

77 

9 

24 

14 

72  3 

0 

'J 

17 

0 

4.37 

.16 

1.23 

3 

9.6 

5 

25 

9 

4 

MALVERN 

52.  2 

29.7 

41.0 

78 

9 

16 

14 

69  1 

0 

0 

20 

0 

4.30 

1.72 

4 

2.8 

9 

2 

MORRILTON 

49.  1 

29.7 

39.4 

5.0 

75 

9 

18 

14 

735 

0 

0 

2  1 

0 

3.26 

-  .68 

.98 

4 

a 

3 

0 

NIMROD  DAM 

AM 

48.4 

25.2 

36.8 

76 

10 

1  1 

19 

812 

0 

0 

24 

0 

1.90 

.60 

1  8 

1 

0 

PERRYV I LLE 

SHERIDAN  TOWFR 

50.0 

32.3 

41.2 

75 

9 

17 

14 

687 

0 

0 

19 

0 

DIVISION 

39.8 

5.8 

3.41 

-  .91 

7.0 

Precipitation 
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&  i 

x  O 
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5 
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o 

5 
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EAST  CENTRAL  DIVISION 

SRINKLEY 

49.  7 

32.8 

41.3 

4.4 

77 

9 

20 

14 

683 

0 

0 

19 

0 

1.94 

2.86 

.47 

24 

12.4 

6 

24 

7 

0 

0 

:>ES  ARC 

AM 

47.9 

31.9 

39.9 

77 

10 

22 

14 

720 

0 

0 

16 

c 

3.60 

.80 

10 

B 

3 

0 

1ELENA 

50.6 

3  3.2 

41,9 

4.6 

72 

9 

23 

14 

662 

0 

0 

]  6 

0 

3.16 

1.60 

1.05 

25 

2.0 

2 

25 

7 

2 

1 

:eo 

49.3 

31.1 

40.2 

78 

9 

20 

14 

71  1 

0 

0 

20 

0 

3.23 

1.17 

4 

5 

24 

6 

2 

1AR I  ANNA  2  S 

49.  8M 

3  0  •  5M 

40  .  2M 

5.1 

72 

9 

19 

14 

713 

0 

0 

0 

2.84 

1.70 

.64 

4 

9.0 

6 

24 

7 

2 

SAINT  CHARLES 

AM 

49.0 

31.5 

40.3 

75 

10 

2  3 

19  + 

712 

0 

1 

1  8 

0 

3,  59 

1,24 

2  5 

8 

3 

ISTUTTGART 

51.0 

4.8 

9 

22 

14 

666 

0 

0 

!  ? 

0 

4.47 

.23 

1,40 

4 

9,5 

7 

- 

iTUTTGART   9  ESE 

AM 

46.0 

32.5 

40.3 

75 

10 

23 

14 

712 

0 

1 

17 

0 

3.11 

1,17 

4 

5.5 

7 

2 

48.2 

31.6 

39.9 

74 

9 

20 

14 

719 

0 

0 

19 

0 

2.90 

1,18 

4 

10,8 

8 

2  5 

DIVISION 

40.6 

_ 

5.2 

3.20 

1.46 

8,2 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

53.6 

31.6 

42.6 

80 

9 

19 

2  6+ 

645 

0 

4.22 

.71 

4 

10 

3 

0 

)E  QUEEN 

53.4 

31.0 

42.2 

81 

9 

18 

26+ 

653 

0 

0 

0 

2.29 

.82 

4 

7 

1 

0 

Berks 

52.9 

2  8.9 

9 

15 

1  4 

690 

0 

0 

21 

0 

3.05 

1.29 

4 

e 

1 

1 

40PE   3  NE 

AM 

50.4 

30.2 

40.  3 

- 

6.5 

78 

10 

18 

14 

709 

0 

1 

18 

0 

4.22 

- 

.19 

1.35 

4 

4.4 

3 

25 

7 

4 

1 

'*OUNT  IDA 

49.  7 

28.0 

38.9 

5.3 

77 

9 

16 

26+ 

755 

0 

0 

21 

0 

3.01 

1.27 

.94 

4 

4.5 

4 

25 

8 

2 

0 

NARROWS  DAM 

AM 

51.5 

27.2 

39.4 

79 

10 

15 

14 

737 

0 

1 

24 

0 

3.77 

1.18 

4 

8 

2 

1 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

AM 

49,2 

27.9 

3Q,6 

78 

10 

15 

26 

758 

0 

1 

23 

0 

4.53 

1  .  40 

4 

4.7 

4 

25 

9 

4 

1 

3KAY 

54.4 

32.3 

43.4 

_ 

5.8 

79 

9 

19 

1* 

623 

0 

0 

17 

0 

4.67 

.  66 

.86 

1  5 

3 

24 

1 1 

3 

0 

TEXARK.ANA   W8  AIRPORT 

R// 

51.3 

33.2 

42.3 

_ 

7.2 

80 

9 

20 

25 

656 

4.52 

.27 

.81 

3 

4.  1 

4 

25 

10 

5 

0 

DIVISION 

41.0 

_ 

5.8 

3.81 

_ 

.  30 

4.4 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

\RKADELPH I A 

52  •  6 

32,6 

42.6 

78 

9 

19 

14 

644 

0 

0 

17 

0 

3.65 

.67 

1  .35 

4 

8 

2 

1 

IAMDEN  1 

54.4 

32.0 

43.2 

- 

4.8 

80 

9 

19 

14 

625 

0 

3 

18 

0 

5.60 

1.16 

1  .30 

4 

9 

4 

2 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

51.3 

31,7 

8.3 

78 

9 

17 

14 

674 

0 

0 

20 

0 

4.51 

.09 

1.35 

3 

6.0 

2 

25+ 

7 

4 

1 

rORDYCE   6  W 

52.2 

32.6 

42.4 

77 

9 

18 

26 

649 

0 

0 

16 

3 

5.00 

1  .39 

4 

12.0 

10 

3 

1 

MAGNOLIA   3  N 

_ 

7.1 

9 

1  7 

26 

622 

0 

0 

16 

0 

4.91 

■  43 

1.37 

18 

8 

3 

2 

'RESCOTT 

53.5 

31.7 

42.6 

5.6 

79 

9 

20 

26+ 

643 

0 

0 

18 

0 

3.73 

_ 

.  82 

.83 

18 

8 

4 

0 

BARREN 

52.9 

32.2 

42.6 

_ 

6.8 

77 

9 

1  8 

1  4 

644 

0 

0 

18 

0 

4.31 

1.33 

4 

1  .  5 

2 

24 

9 

2 

2 

DIVISION 

42.6 

_ 

5.7 

4.53 

•  03 

6.5 

SOUTHEAST  DIVISION 

:rossett  7  S 

54.9 

32.9 

43.9 

- 

5.3 

75 

9 

17 

14 

604 

0 

0 

17 

0 

4.04 

- 

.72 

1.45 

24 

T 

0 

7 

2 

2 

ZUMMINS  FARM 

51.3 

31,8 

4  1.6 

76 

9 

2  2 

2  6+ 

671 

0 

0 

18 

0 

5.  34 

1.85 

T 

0 

7 

4 

3 

5UMAS  1  ESE 

51.9 

32.5 

42.2 

5.9 

77 

9 

20 

14 

652 

0 

0 

16 

0 

3.86 

.63 

1.38 

25 

1.8 

1 

25+ 

t 

2 

2 

■10NTICELLO  3  S 

53.0 

33.1 

43.1 

77 

9 

1  5 

14 

631 

0 

0 

15 

0 

3.83 

1.10 

4 

0 

7 

2 

2 

5INE  BLUFF 

51.9 

33.7 

42.6 

5.4 

79 

9 

23 

26 

639 

0 

: 

15 

0 

»INE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

49.3 

32.0 

40.7 

76 

9 

22 

26 

697 

0 

: 

2  0 

0 

3.77 

.72 

24  + 

9.2 

4 

25 

6 

3 

0 

PORTLAND 

AM 

51.2 

32.9 

42.1 

7.0 

73 

10 

22 

2  7+ 

659 

~ 

- 

1  7 

3 

4.22 

.57 

1.50 

25 

T 

0 

1 

3 

ROHWER  2  NNE 

51.1 

33.4 

42.3 

73 

9 

20 

14 

653 

0 

0 

1  7 

0 

5.08 

1.60 

4 

T 

0 

9 

2 

DIVISION 

42.3 

6.3 

4.31 

.35 

1.8 

MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:     81°  on  the  9th  at  De  Queen 
Lowest  Temperature:     -1°  on  the  26th  at  Gravette 

Greatest  Total  Precipitation:     5.66  Inches  at  Little  Rock  Filt  Plant 

Least  Total  Precipitation:     1.43  Inches  at  St.  Francis 

Greatest  one-day  Precipitation:     2.10  Inches  on  the  25th  at  Dermott 

Greatest  Total  Snowfall:     15.0  Inches  at  Ozone 

Deepest  Snow  on  Ground:     9  Inches  on  the  28th  at  Two  Stations 


Sea  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   1   2   1  3 

4  1 

5  | 

6 

7   |   8  |  9 

10  | 

11  |  12 

13  1  14  1  15 

16  | 

17 

18 

19  | 

20  | 

21 

22  J  23  | 

24 

25  J  26  j 

27 

28  j 

29  j  30 

31 

ABBOTT 

01.52 

ALICIA 

D2.03 

T 

*  b\ 

•  *z 

•  06 

* 

.20 

0*  1  3 

• 

D.  1  2 

3.11 

ALUM  FORK 

•  46 

T 

•  17 

•  07 

•  20 

T 

•  32 

ALY 

2.93 

.02 

1*39 

*  33 

0  1 

04 

_ 

T 

26 

*  68 

■ 

AMITY  3  NE 

3.91 

.02 

1-21 

.21 

.01 

T 

T 

.38 

T 

.54 

•  45 

.  3  9 

.62 

.08 

ANTOINE 

4.02 

.05 

1.05 

"?I 

.  62 

.51 

* C' h' 

.63 

.24 

•  03 

APLIN  1  W 

D2.46 

•  37 

•  1  9 

•  04 

* 

D.  20 

D.  2  3 

•  05 

•  10 

D.43 

.  3  1 

ARK  ADELPH I A 

ARKANSAS  CITY 

3.65 

1.43 

T 

* 

.  15 

.05 

ASHDOWN 

4.22 

.40 

.71 

T 

.56 

".01 

.19 

.12 

.47 

.31 

.43 

.65 

.09 

T 

.26 

ATHENS 

2.61 

AUGUSTA 

2.54 

T 

.45 

•  26 

•  20 

*  w 

02 

T 

.50 

.  76 

*  , , 

BALD  KNOB 

T 

8ATESVILLE  L  1VESTOCK 

2.31 

BATESV 1  LLE  L  AND  D  NO  1 

2.76 

.91 

.77 

T 

.23 

T 

.32 

T 

T 

.29  T 

.12 

.12 

BEAT Y  LAKE 

3.00 

T 

BEECH  GROVE 

01.86 

.  52 

D.  10 

BEEDEV I LLE 

,  J 

BENTON 

3.57 

70 

1  03 

04 

04 

07 

*  69 

26 

40 

1  9 

04 

BENTONV I LLE 

2.46 

.28 

1.03 

.02 

T 

.04 

.10 

.22 

T 

*27 

.50 

9ERRYVILLE  4  NW 

2.57 

'  3' 

1.14 

•  02 

•  01 

T 

,0  7 

* 

.07 

.16 

*'? 

.53 

BIG  FORK 

3.08 

BIG  LAKE  OUTLET 

T 

.32 

.13 

BLACK  ROCK 

2.11 

66 

28 

"  61 

*  1  5 

*  35  T 

06 

6LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

3*13 

.10 

1.15 

.10 

T 

.10 

.24 

.74 

•  19 

.07 

.37 

.04 

.03 

BLUFF  CITY  3  SW 

4.41 

*  f  a 

*  | 

•  60 

1  "In 

•  35 

•  23 

'J: 

•  04 

BLYTHEVlLLE 

1.60 

.01 

"  77 

BOONEVILLE 

2.51 

T 

.07 

•  39 

T 

BOUGHTON 

4.11 

.11 

1*0! 

*  10 

*  82 

T41 

49 

*  3 

*  19 

BRADFORD 

4.26 

.54 

.35 

1.33 

T 

.54 

.03 

1  .25 

.12 

.  10 

BR1NKLEY 

1.94 

•  36 

•  26 

05 

T 

.23 

.20 

•  07 

•  47 

.20 

.10 

BUFFALO  TOWER 

QURDETTE 

1  .97 

CABOT   4  SW 

3.06 

.38 

* 

CALICO  ROCK 

2.36 

.90 

.73 

.06 

T 

.  1  1 

.14 

T 

.02 

.08  T 

.30 

T 

CAMDEN  1 

5.60 

.02 

T 

* 

*tn 

•  33 

■  12 

•  04 

CARL  ISLE   1  SW 

D2.32 

* 

f. 

*  _  _ 

CLARENDON 

2.73 

T 

*  *n 

"n 

44 

04 

CL  ARK  SV I LLE 

2.20 

* 

CL INTON 

3.27 

.70 

1.16 

.18 

.24 

.35 

.10 

.  18 

.26 

.10 

CONWAY 

3.24 

12 

2.14 

COVE 

3.72 

1.39 

*  it 

•  20 

.80 

.  4  1 

•  27 

CROSSETT   7  S 

4.04 

T  03 

.21 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

CUMMINS  FARM 

5.3* 

.15 

■  12 

1.19 

3.70 

T 

1.43 

•  60 

T 

•  50 

.32 

•  27 

■  30 

•  13 

.15 

DAMASCUS 

2.46 

1  *?  8 

■  £  5 

T 

•  04 

.05 

T 

T 

DANVILLE 

2.06 

"  28 

02 

•  1  9 

"  12 

*  23 

DARDANELLE 

2.22 

T 

.44 

.09 

.01 

.05 

T 

.27 

.85 

.03 

loe 

.  12 

.21 

•0? 

DE  QUEEN 

2.29 

4.09 

•  16 

2.10 

DES  ARC 

3.60 

T 

T 

•  80 

.12 

•  48 

T 

•  06 

•  06 

DEVILS  KNOB 

2.06 

"  94 

*  36 

20 

*07 

09 

*  40 

DIERKS 

3.05 

T 

1.29 

.24 

T 

T 

.06 

.45 

.01 

.16 

.24 

•  19 

.23 

.14 

DUMAS   1  ESE 

3.86 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

4.51 

T  1.35 

* 

" 

T 

.55 

.64 

•  07 

EUREKA  SPRINGS 

3.35 

*40 

1*37 

04 

01 

*  » t 
.  .1 

•  30 

1A 

*A1 

EVENING  SHADE    1  NE 

2.42 

"  94 

!  50 

*  1 0 

•  22 

* 

08 

"  28  T 

*  14 

T 

FAYETTEVILLE 

.41 

.92 

T 

.01 

T 

.31 

T 

.02 

•  10 

.33  T 

•  46 

.12 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

2.30 

.09 

59 

09 

07 

.25 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

1.  77 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

2.26 

T  T 

.01 

•  05 

•  70 

FORDYCE  6  W 

5.00 

T  T 

139 

*  10 

40 

*47 

1  7 

95 

06 

"  20 

*  75 

*  30 

2  1 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT     R / / 

2.67 

.51 

.36 

.36 

T 

T 

.39 

.24 

T 

J 

.14 

.35 

.05 

•  17 

.08 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2*40 

T 

4.86 

.02 

•  20 

T 

T 

•  65 

•  80 

.40 

*  79 

.  58 

GEORGETOWN 

1  .93 

o 

.52 

T 

' 

T 

GILBERT 

2.97 

'  71 

1*13 

02 

27 

T  1  2 

"  28 

35 

GLENWOOO 

2.51 

T 

1.00 

.42 

■  02 

.01 

1  10 

.61 

.05 

•  04 

.13 

.11 

.02 

GRAVELLY 

3.22 

T 

1.28 

•  21 

•  20 

.  32 

•  66 

•  20 

•** 

"?? 

2.16 

*b\ 

•  03 

T 

•  09 

T 

.09 

GREEN  FOREST  4  ESE 

3.36 

•  64 

* ->  i 

T 

•  06 

a 

GREENBRIER 

3.23 

*  85 

105 

*28 

10 

"  40 

GREENWOOO 

2.54 

.67 

.40 

.  30 

.13 

.85 

.06 

.13 

GUROON  3  E 

4.33 

4.49 

.82 

•  56 

'  1  6 

•  42 

* 

•  10 

* 

HARRISON 

3.66 

"  i  i 

*  in 

*  56 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

3.11 

' 

*  2 

* 

HECTOR 

3.46 

.89 

.32 

.82 

*44 

.  16 

.83 

HELENA 

3.16 

•  01 

•  82 

•  2  1 

02 

H  E  N  D  E  R  S  ON  2  W 

2.30 

*  w 

*  fll 

*  n*! 

63 

HOPE   3  NE 

4.  22 

T 

HOPPER 

D3.71 

T 

HORAT 10 

3.01 

.91 

.36 

.07 

.  39 

'.22 

.35 

.30 

.22 

.19 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

3.54 

.02 

•  31 

.03 

•  5 1 

.17 

.  1  8 

.24 

4.73 

T 

?? 

T 

.06 

•  25 

.49 

.11 

1  •  95  T 

.17 

•  12 

INDEX 

4.75 

JASPER 

JESSIEVILLE 

2.66 

.02 

.55 

.60 

T 

T 

.20 

T 

.73 

T 

•  15 

.31 

T 

.10 

JONESBORO 

3.23 

.71 

•  30 

•  07 

1.06 

.05 

.41 

.03 

■43  .01 

T 

T 

•  16 

1.97 

•  33 

•  01 

•  32 

KEO 

3.23 

.02 

.  13 

.07 

•  20 

•  29 

.08 

•  18 

•  66 

.  1 1 

LAKE  CITY 

3.73 

1*10 

* 

1*20 

LAKE  MAUMELLE 

3.52 

.93 

1.03 

.20 

.47 

.18 

•  12 

.  36 

.20 

.03 

LANGLEY 

3.65 

LEAD  HILL 

.  90 

.  80 

2.10 

"  on 

LEOLA 

3.39 

T 

•  29 

.60 

.25 

.  42 

■  10 

•  05 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT   R // 

4.37 

T  1.23 

.71 

.05 

.55 

.16 

.55 

.20 

.08 

•  39 

.23 

.05 

.17 

LITTLE  ROCK   F1LT  PLANT 

5.66 

T  1.15 

*  90 

•  OS 

1  .02 

1.07 

T 

•  59 

.20 

.15 

•  2! 

•  06 

•  07 

•  j! 

LURTON 

3.26 

•  16 

.06 

•  02 

MADISON 

2.02 

T 

T 

•  10 

T 

T 

•  45 

T 

T 

MAGNOLIA  3  N 

4*91 

.03 

1*06 

*06 

.  39 

1.37 

*59  T09 

T19 

MALVERN 

4.30 

.02 

1.72 

.08 

.02 

.10 

.26 

.66 

.23 

.45 

.15 

.25 

.29 

■  05 

T 

MAMMOTH  SPRING 

1.97 

.53 

.41 

.16 

.  1  1 

.05 

T 

.22  T 

.47 

T 

MAR  I  ANNA  2  S 

2.84 

.64 

.24 

.39 

.07 

.39 

.12 

•  63 

.  30 

.06 

MARKED  TREE 

.06 

.03 

.02 

T 

.80  .02 

.03 

MARSHALL 

3.27 

.88 

.03 

I  ,24 

.03 

.08 

.  16 

.51 

•  34 

MELBOURNE 

MENA 

3.78 

1.30 

.89 

T 

T 

.08 

.  36 

.47 

.09 

T 

•  21 

.10 

.26 

.02 

MONT ICELLO  3  S 

3.83 

1  .  10 

.09 

T 

.15 

.28 

•  43 

1.07 

.30 

.41 

MOROBAY  LOCK    AND  OAM  8 

4.68 

1.20 

.57 

.27 

.23 

.50 

.56 

.10 

1.16 

.07 

MORP I L  TON 

3.26 

.98 

.82 

T 

.17 

.15 

.60 

.04 

.  14 

.20 

.  10 

MOUNT  IDA 

3.01 

.02 

.  94 

.36 

.01 

T 

.33 

.07 

.53 

.11 

.  10 

.27 

.27 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW   I  E 
MULBERRY  6  NNE 

NARROWS  OAM 

NASHV I LLt  peach  SUBSTA 
NATHAN  4  WNM 
'NEWHOPE   3  E 
NEWPORT 

LilNROD  OAM 
OOELL   3  N 
OOEN  2  W 
iOKAY 
OSCEOLA 

OUENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD  RAO  10  KDRS 
PARIS 

PARKIN  2  w 
PARK.  S 

PERRYVlLLE 
PINF  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PINF  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
iRATCLIFF 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 

SALEM 
"EARCV 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

S1L0AM  SPRINGS 

iPARKMAN  *  E 
>T  AMPS 

■  TAR  CITY  2  S 
iTEVE 
STORY 

STUTTGART 
iTUTT GART  9  ESE 

MeMco 

'.TAYLOR 
TEKARKANA   WR  AIRPORT 

TURNPIKE 
WALDRON 

WALNUT  GROVE   2  NNE 
IALNUT   RIDGE   FAA  AP 
WARREN 

WHITE  ROCK 
WHIT  ECL I FFS 
WYNNE 
YELLVILLE 


3.02 
2.01 
D1.76 


3.66 
2.96 
3.09 


3.25 
04.02 
2.90 


.69  .04 
.97  .50 


2.42  1.99 


1.16  .18 


10  I  11  I  12     13     14      15  !  16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


.43      .16  .36 


.49 

.10 


.09     .11  T 

.16  .10 
1  .10 
.11  .05 


olIinlM  BlBtloB  I 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSA 
FEBRUARY  196 


Day  Of  Month 

Oi 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  |  30  |  31 

> 
< 

ALUM  FORK 

MAX 

52 

53 

54 

54 

48 

53 

57 

63 

74 

73 

47 

47 

41 

47 

42 

44 

45 

40 

51 

50 

47 

52 

52 

43 

35 

41 

40 

45 

45 

49., 

MIN 

34 

32 

4  1 

46 

42 

36 

30 

30 

43 

34 

26 

25 

22 

1  8 

25 

30 

29 

25 

20 

32 

32 

23 

30 

23 

23 

20 

30 

27 

23 

29. 

ARK ADELPHI A 

MAX 

52 

52 

57 

58 

52 

61 

61 

66 

78 

75 

52 

49 

46 

48 

44 

46 

45 

44 

53 

48 

49 

58 

54 

52 

41 

45 

45 

48 

45 

52. 

MIN 

36 

32 

44 

46 

44 

40 

3  1 

31 

50 

44 

27 

29 

28 

19 

29 

33 

33 

26 

23 

33 

38 

25 

30 

30 

25 

21 

30 

37 

27 

32 . 

ASHDOWN 

MAX 

57 

56 

55 

54 

49 

59 

62 

68 

80 

76 

55 

52 

48 

48 

46 

52 

52 

48 

52 

51 

50 

57 

55 

43 

37 

44 

48 

51 

50 

53. 

MIN 

36 

36 

40 

43 

41 

33 

29 

30 

54 

44 

30 

24 

23 

1  9 

32 

31 

34 

27 

21 

32 

32 

23 

29 

28 

20 

19 

32 

39 

32 

31 . 

BALD  KNOB 

MAX 

56 

54 

55 

59 

57 

56 

54 

62 

75 

71 

48 

46 

41 

42 

38 

40 

39 

43 

50 

46 

50 

49 

52 

48 

38 

41 

38 

45 

42 

49. 

MIN 

37 

31 

40 

46 

47 

39 

33 

28 

49 

37 

22 

24 

26 

22 

23 

31 

22 

27 

20 

2  7 

37 

26 

30 

25 

27 

24 

28 

33 

24 

30. 

BATESV 1 LLE  LIVESTOCK 

MAX 

49 

57 

49 

53 

59 

54 

52 

53 

62 

74 

43 

45 

33 

45 

44 

41 

43 

35 

42 

51 

48 

42 

48 

46 

30 

36 

35 

38 

41 

46. 

MIN 

25 

29 

33 

36 

44 

43 

27 

25 

33 

41 

20 

16 

18 

12 

22 

25 

25 

21 

1 7 

25 

20 

1 7 

22 

21 

20 

22 

2  1 

2< 

1 7 

24. 

BATESV I LLE   L   AND  D  NO  1 

MAX 

56 

52 

54 

60 

54 

54 

54 

63 

75 

73 

45 

39 

42 

44 

42 

45 

41 

42 

50 

46 

48 

47 

48 

44 

36 

40 

39 

43 

40 

48. 

MIN 

32 

40 

37 

43 

46 

39 

27 

28 

40 

35 

25 

22 

2  3 

17 

20 

29 

25 

25 

15 

25 

36 

18 

24 

26 

27 

21 

24 

3] 

22 

28. 

BENTON 

MAX 

49 

52 

58 

56 

50 

60 

57 

65 

73 

71 

52 

45 

43 

42 

44 

44 

41 

42 

53 

50 

49 

52 

51 

45 

40 

45 

41 

47 

45 

50J 

MIN 

36 

31 

41 

44 

44 

36 

29 

21 

47 

3  8 

26 

28 

16 

15 

23 

32 

27 

25 

16 

26 

33 

20 

32 

26 

25 

19 

29 

35 

24 

29. 

BENTONV I LLE 

MAX 

63 

62 

53 

52 

46 

52 

52 

64 

73 

65 

36 

33 

35 

42 

35 

51 

39 

37 

48 

44 

40 

50 

40 

27 

29 

32 

37 

31 

29 

44.! 

MIN 

38 

32 

39 

4  1 

36 

32 

26 

32 

40 

24 

1  5 

13 

10 

10 

25 

26 

23 

1  8 

14 

32 

22 

17 

26 

14 

13 

2 

20 

21 

13 

23* 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

61 

54 

52 

56 

52 

46 

58 

59 

66 

78 

59 

52 

40 

44 

47 

37 

49 

39 

43 

51 

47 

49 

55 

45 

35 

39 

44 

42 

46 

49. 

MIN 

25 

31 

34 

44 

41 

38 

29 

30 

39 

47 

27 

29 

1  6 

16 

23 

32 

29 

2  7 

19 

1  9 

35 

21 

22 

26 

22 

2C 

24 

31 

27 

28. 

BL  YT  HEV 1 LLE 

MAX 

49 

46 

55 

60 

56 

50 

47 

60 

70 

67 

42 

38 

31 

37 

46 

44 

39 

40 

42 

42 

46 

40 

50 

41 

35 

36 

35 

41 

36 

45. 

MIN 

31 

32 

37 

47 

47 

40 

30 

33 

42 

35 

27 

24 

26 

21 

23 

34 

34 

26 

25 

27 

34 

26 

27 

31 

30 

27 

26 

33 

24 

31* 

BOONEV I LLE 

MAX 

62 

56 

55 

55 

49 

56 

58 

66 

78 

75 

45 

40 

42 

47 

43 

52 

43 

44 

55 

46 

47 

58 

46 

34 

32 

39 

40 

43 

42 

50. 

MIN 

35 

36 

42 

43 

40 

36 

26 

28 

45 

34 

23 

19 

1  8 

13 

28 

29 

30 

24 

17 

36 

29 

19 

32 

19 

1" 

1: 

2  7 

31 

24 

28. 

BRINKLEY 

MAX 

52 

51 

62 

61 

60 

56 

53 

62 

77 

71 

46 

43 

40 

42 

44 

39 

41 

41 

41 

46 

47 

47 

57 

57 

37 

41 

40 

45 

41 

49. 

MIN 

31 

32 

41 

50 

48 

40 

30 

39 

49 

38 

31 

28 

27 

20 

30 

32 

31 

25 

27 

32 

35 

26 

26 

29 

29 

25 

30 

35 

33 

32  . 

CAMDEN  1 

MAX 

52 

52 

62 

59 

53 

60 

64 

66 

80 

76 

53 

51 

47 

50 

4  8 

52 

52 

46 

54 

52 

46 

59 

61 

50 

37 

45 

51 

50 

47 

54.1 

MIN 

35 

31 

4  1 

49 

43 

39 

29 

34 

50 

49 

28 

29 

26 

19 

26 

32 

34 

23 

22 

29 

38 

24 

26 

26 

25 

20 

29 

39 

30 

32* 

CLARKSV I LLE 

MAX 

58 

57 

57 

57 

53 

54 

57 

66 

78 

73 

47 

41 

43 

44 

42 

44 

44 

43 

50 

46 

47 

51 

47 

37 

36 

39 

39 

46 

46 

49. 

MIN 

36 

37 

43 

47 

42 

35 

28 

27 

44 

32 

20 

20 

21 

15 

28 

30 

27 

24 

1  8 

36 

31 

21 

34 

20 

22 

1  8 

27 

32 

23 

28. 

CONWAY 

MAX 

53 

53 

55 

55 

51 

53 

55 

64 

77 

75 

46 

45 

43 

45 

42 

46 

44 

43 

49 

46 

46 

51 

50 

44 

36 

41 

40 

47 

44 

49. 

MIN 

35 

30 

41 

48 

44 

36 

29 

28 

49 

35 

25 

25 

23 

16 

24 

31 

26 

26 

20 

32 

33 

23 

30 

25 

24 

19 

27 

33 

25 

29. 

CORNING 

MAX 

54 

45 

51 

59 

55 

52 

48 

62 

71 

69 

45 

44 

36 

40 

45 

42 

38 

44 

47 

43 

49 

45 

42 

42 

35 

39 

35 

43 

35 

46. 

MIN 

32 

34 

35 

44 

47 

39 

29 

35 

\  4 

33 

26 

2  1 

24 

20 

27 

32 

32 

27 

22 

28 

35 

22 

27 

32 

30 

25 

25 

30 

21 

30. 

CROSSETT   7  S 

MAX 

48 

49 

66 

62 

55 

56 

61 

69 

75 

73 

55 

51 

47 

49 

45 

42 

58 

55 

54 

53 

50 

59 

62 

61 

37 

48 

54 

52 

46 

54. 

MIN 

37 

32 

43 

49 

44 

42 

28 

31 

49 

55 

27 

32 

27 

17 

23 

35 

29 

28 

21 

28 

39 

24 

28 

35 

29 

18 

28 

43 

33 

32. 

CUMMINS  FARM 

MAX 

45 

48 

62 

57 

64 

55 

56 

66 

76 

72 

47 

47 

45 

47 

47 

44 

41 

42 

50 

49 

52 

52 

58 

55 

36 

4C 

43 

46 

47 

51.) 

MIN 

30 

33 

43 

45 

43 

37 

35 

35 

4  9 

41 

29 

29 

29 

27 

22 

33 

32 

22 

25 

31 

29 

29 

29 

26 

26 

22 

23 

36 

32 

31. 

DARDANELLE 

MAX 

52 

53 

55 

54 

52 

56 

55 

66 

7* 

73 

47 

40 

44 

45 

39 

48 

41 

44 

51 

43 

48 

50 

45 

38 

37 

40 

40 

47 

41 

48.| 

M I N 

3  5 

32 

4  2 

45 

42 

37 

27 

28 

40 

34 

25 

22 

22 

17 

24 

31 

26 

25 

19 

33 

32 

22 

33 

22 

23 

21 

26 

32 

24 

29. |) 

DE  QUEEN 

MAX 

62 

56 

53 

53 

47 

62 

64 

70 

81 

76 

56 

48 

49 

48 

43 

49 

42 

49 

54 

48 

55 

58 

52 

40 

41 

45 

44 

54 

51 

53. 

MIN 

3  7 

39 

44 

46 

41 

31 

30 

28 

4  4 

41 

23 

30 

2  1 

1  8 

31 

31 

35 

26 

20 

36 

32 

22 

33 

27 

19 

16 

31 

37 

27 

31. 

DES  ARC 

MAX 

38 

53 

51 

59 

59 

54 

55 

53 

63 

77 

49 

48 

33 

41 

42 

44 

39 

41 

42 

49 

45 

50 

49 

55 

34 

39 

40 

40 

48 

47. 

M  IN 

34 

34 

37 

44 

47 

41 

33 

33 

3  8 

4  9 

26 

26 

26 

22 

26 

30 

33 

26 

24 

30 

37 

30 

30 

33 

27 

26 

26 

31 

27 

31. 

DEVILS  KNOB 

MAX 

55 

52 

53 

47 

46 

46 

44 

57 

68 

61 

39 

36 

33 

38 

34 

47 

42 

35 

42 

45 

36 

40 

32 

30 

42 

30 

35 

28 

42. 

MIN 

41 

37 

38 

36 

34 

28 

2  7 

34 

44 

24 

1  5 

1  5 

12 

1  4 

23 

23 

26 

16 

27 

30 

23 

28 

20 

14 

1C 

19 

24 

12 

24. 

DIERKS 

MAX 

61 

56 

53 

53 

49 

61 

64 

66 

79 

78 

55 

47 

47 

49 

43 

44 

40 

46 

54 

49 

54 

57 

54 

42 

41 

4  7  44 

51 

48 

52. 

MIN 

37 

32 

45 

47 

42 

29 

27 

25 

40 

40 

19 

24 

1  8 

15 

26 

31 

31 

26 

n 

30 

33 

20 

30 

28 

20 

16  27 

37 

27 

28. 

DUMAS   1  ESE 

MAX 

48 

49 

65 

61 

57 

58 

59 

66 

77 

70 

49 

38 

42 

48 

49 

43 

45 

42 

50 

50 

45 

56 

61 

53 

3P 

44 

48 

49 

45 

51. 

MIN 

37 

30 

41 

46 

39 

41 

36 

33 

46 

40 

28 

29 

28 

20 

23 

34 

34 

27 

26 

29 

36 

27 

28 

30 

28 

24  28 

40 

28 

32. 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

52 

48 

59 

53 

49 

59 

62 

66 

78 

63 

52 

38 

45 

49 

« 1 

51 

45 

45 

55 

50 

44 

60 

63 

44 

33 

4! 

51 

46 

43 

51. 

MIN 

33 

32 

45 

48 

43 

34 

29 

32 

55 

32 

27 

31 

23 

17 

28 

35 

32 

26 

24 

34 

30 

23 

31 

29 

26 

19  3,1 

37 

32 

31. 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

62 

62 

55 

52 

46 

53 

53 

65 

72 

66 

39 

34 

36 

41 

37 

53 

48 

38 

50 

47 

42 

48 

45 

33 

30 

33 

30 

35 

30 

46. 

MIN 

38 

34 

35 

39 

36 

29 

26 

35 

46 

23 

14 

12 

1  0 

1 1 

26 

26 

26 

12 

12 

34 

23 

11 

26 

1  3 

15 

7  19 

22 

12 

23a 

FAYETTEVILLE 

MAX 

64 

61 

56 

52 

45 

52 

52 

63 

72 

67 

38 

33 

36 

44 

38 

51 

44 

37 

49 

43 

42 

54 

43 

27 

28 

31 

32 

33 

30 

45. 

MIN 

40 

42 

4  3 

42 

35 

31 

29 

35 

48 

25 

1  7 

17 

13 

15 

28 

26 

28 

19 

17 

37 

22 

20 

26 

15 

13 

1C 

22 

24 

15 

26. 

FAYETTEV I LLE   FAA  AP 

MAX 

67 

61 

56 

53 

45 

53 

55 

63 

73 

47 

39 

33 

35 

46 

35 

52 

36 

37 

48 

43 

41 

52 

42 

26 

2  6 

32 

32 

32 

28 

44. 

MIN 

36 

33 

4  3 

35 

3  1 

2  7 

33 

41 

23 

18 

18 

15 

11 

28 

27 

26 

19 

15 

36 

21 

17 

20 

15 

1  4 

6 

20 

16 

16 

24. 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

64 

60 

55 

51 

48 

51 

52 

62 

71 

66 

35 

35 

34 

44 

40 

49 

48 

35 

48 

47 

40 

52 

49 

30 

26 

3C 

31 

32 

28 

45. 

MIN 

35 

34 

41 

40 

34 

29 

27 

32 

41 

22 

1  5 

14 

10 

12 

25 

22 

23 

1  7 

15 

35 

20 

18 

25 

12 

9 

2 

19 

20 

12 

22. 

FLIPPIN   FAA  AIRPORT 

MAX 

59 

52 

50 

58 

50 

54 

52 

67 

73 

61 

41 

36 

38 

42 

38 

59 

39 

39 

49 

45 

43 

46 

40 

30 

3^ 

34 

31 

34 

32 

45. 

MIN 

33 

32 

37 

44 

38 

34 

28 

27 

40 

25 

22 

19 

16 

14 

21 

31 

25 

22 

20 

30 

24 

19 

30 

20 

23 

18  24 

20 

16 

26. 

FORDYCE  6  W 

MAX 

48 

50 

60 

60 

51 

57 

60 

66 

77 

74 

51 

48 

46 

48 

45 

46 

46 

42 

51 

50 

45 

57 

60 

55 

37 

45 

47 

47 

45 

52. 

MIN 

36 

32 

4  3 

48 

42 

36 

34 

35 

64 

4  5 

24 

28 

28 

20 

29 

33 

34 

25 

22 

32 

38 

29 

30 

28 

25 

18  29 

38 

28 

32* 

FORT  SMITH  W8  AIRPORT 

MAX 

60 

58 

54 

52 

47 

54 

53 

68 

78 

51 

46 

38 

42 

45 

33 

43 

40 

43 

52 

46 

45 

56 

38 

29 

3C 

3! 

34 

39 

39 

46. 

MIN 

3  7 

36 

42 

45 

4  1 

35 

29 

30 

43 

31 

24 

24 

19 

1  7 

28 

16 

31 

25 

22 

36 

29 

23 

26 

19 

16 

14  26 

25 

24 

28. 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

61 

59 

56 

57 

49 

55 

56 

65 

76 

74 

45 

39 

40 

44 

42 

49 

48 

40 

49 

46 

45 

52 

48 

33 

32 

38  35 

37 

35 

48. 

MIN 

39 

34 

47 

40 

34 

2  8 

26 

3 9 

30 

22 

22 

16 

13 

26 

30 

25 

23 

15 

38 

27 

2  0 

32 

1  6 

1  G 

14 

26 

32 

20 

27. 

GILBERT 

MAX 

62 

58 

55 

58 

51 

56 

57 

67 

7* 

73 

45 

42 

39 

44 

42 

58 

55 

42 

52 

49 

48 

52 

49 

40 

33 

38  35 

37 

50. 

MIN 

32 

29 

39 

43 

44 

35 

25 

25 

35 

3  1 

22 

16 

1  5 

10 

18 

31 

21 

23 

13 

27 

W 

14 

30 

20 

23 

22 

25 

30 

19 

25. 

GRAVETTE 

MAX 

65 

65 

5* 

54 

47 

53 

52 

66 

74 

66 

36 

34 

36 

42 

37 

52 

43 

37 

50 

44 

40 

53 

45 

34 

21 

31 

31 

32 

30 

45. 

MIN 

36 

4  1 

40 

34 

31 

28 

31 

4  3 

23 

14 

13 

1  0 

11 

26 

23 

26 

17 

15 

33 

20 

17 

34 

12 

12 

-  1 

18 

20 

12 

23. 

HARRISON 

MAX 

60 

62 

6  0 

57 

49 

53 

55 

65 

73 

52 

40 

36 

36 

41 

39 

58 

50 

39 

48 

46 

44 

47 

45 

36 

32 

33  32 

34 

34 

46. 

MIN 

36 

34 

38 

43 

39 

32 

26 

26 

39 

23 

21 

21 

14 

11 

26 

29 

25 

21 

1  f 

IS 

22 

ie 

3C 

16 

19     14  21 

28 

14 

25. 

HELENA 

MAX 

55 

54 

65 

65 

60 

50 

54 

62 

72 

66 

45 

41 

38 

41 

46 

44 

45 

43 

49 

41 

47 

i..  i 

57 

55 

4C 

40  46 

46 

43 

50. 

MIN 

37 

34 

39 

51 

46 

40 

33 

35 

49 

35 

28 

30 

28 

23 

25 

35 

30 

26 

25 

30 

36 

30 

3C 

32 

30     28  29 

36 

29 

33. 

HOPE  3  NE 

MAX 

56 

55 

53 

54 

57 

45 

58 

64 

67 

78 

50 

51 

36 

47 

50 

36 

52 

40 

46 

52 

47 

50 

55 

51 

2; 

36  44 

48 

49 

50. 

MIN 

34 

33 

36 

44 

44 

36 

32 

34 

37 

4  7 

24 

28 

25 

18 

26 

31 

32 

26 

22 

25 

36 

24 

29 

28 

2  1 

19  24 

33 

29 

30. 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

54 

51 

55 

55 

49 

58 

59 

65 

77 

7* 

54 

45 

46 

48 

46 

47 

42 

43 

55 

58 

52 

58 

55 

45 

37     44  41 

45 

45 

51. 

MIN 

35 

34 

43 

47 

41 

36 

35 

39 

52 

35 

27 

28 

23 

20 

28 

31 

32 

25 

24 

34 

33 

27 

32 

23 

21 

21 

29 

34 

20 

31. 

Soe  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


KEISER 
KEO 

LEAD  HILL 

(LITTLE   ROCK   WB  AIRPORT 
|  HAGNOL  I  A   3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
|MAR I ANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 
;MENA 

NONTICELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 
I  NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
I  NEWPORT 

NIMROD  DAH 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
PARIS 

PERRVVILLE 
PINE  BLUFF 

PINt"  BLUFF  FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SI LOAM  SPRINGS 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1960 


Day  Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  30 

31 

Aver 

MAX 
MIN 

55 
32 

49 
34 

54 
40 

61 
46 

56 
47 

53 
39 

50 
32 

60 
35 

74 
45 

68 
36 

44 

26 

40 
23 

38 
26 

41 

21 

66 
26 

40 
33 

37 
31 

43 

27 

47 
26 

42 
29 

46 

16 

25 

51 
27 

45 

31 

37 
29 

38 
26 

33 
27 

45 
32 

38 
24 

47.6 
31.4 

MAX 
MIN 

52 
33 

47 

30 

56 
36 

60 
47 

58 

50 

51 
40 

47 

28 

61 

29 

70 
43 

67 
38 

43 

26 

40 
23 

34 

26 

40 
18 

46 

22 

42 
34 

44 

16 

47 
27 

42 

23 

47 
27 

46 

34 

46 

24 

53 
24 

46 

2  9 

35 
28 

37 
22 

37 
26 

38 
28 

36 
24 

47.2 
30.2 

MAX 
HIN 

45 

36 

49 

31 

62 
42 

58 
47 

56 
45 

57 
38 

51 

32 

64 

32 

78 
46 

71 
36 

47 
25 

40 
27 

43 
27 

42 

20 

43 
23 

43 
32 

40 
28 

4  1 
26 

48 

23 

47 
32 

46 
37 

50 
27 

56 
29 

47 

26 

38 
26 

38 
21 

39 
27 

48 

35 

42 
26 

49.3 
31.1 

NAX 
MIN 

60 
31 

58 

58 

56 
26 

24 

48 

22 

40 
21 

34 

20 

'6 

10 

38 

22 

37 
22 

13 

20 

38 
24 

20 

26 

4-1 

32 
19 

32 
12 

36 
20 

38 

20 

32 
12 

MAX 
MIN 

44 

35 

50 
32 

58 
63 

53 
47 

50 
43 

56 

39 

52 
36 

65 

33 

77 
47 

65 
34 

47 
28 

35 
27 

44 

2  6 

41 
24 

38 
27 

43 
33 

38 
31 

42 
27 

47 

25 

46 
34 

47 
34 

49 
28 

49 

32 

16 
26 

37 
27 

41 

26 

39 
31 

48 
32 

40 
26 

47.5 
32.2 

MAX 
MIN 

55 
35 

53 
35 

56 
43 

57 
48 

55 
42 

60 
34 

65 
28 

66 

32 

SO 
51 

75 
46 

53 
25 

49 
30 

47 

27 

50 
21 

49 
2  8 

54 
33 

53 
35 

46 

25 

55 
24 

54 

33 

45 
38 

59 
24 

62 
29 

47 

2  1 

33 
23 

43 
17 

5C 
30 

52 
41 

47 
30 

54.2 
32.3 

MAX 
MIN 

52 
36 

52 
29 

58 
41 

58 
47 

51 
44 

59 
40 

60 
29 

66 

29 

78 
40 

76 
37 

53 

25 

50 
29 

48 

26 

48 

16 

46 

20 

43 
31 

43 
25 

45 

27 

53 
17 

51 
24 

51 
38 

55 
22 

52 
27 

44 

28 

39 
26 

44 
16 

44 

2  8 

48 

36 

46 
26 

52.2 
29.7 

MAX 
MIN 

60 

30 

54 

26 

51 
35 

60 
43 

59 
43 

53 
35 

53 
23 

67 
24 

74 

39 

70 
30 

43 

23 

18 
17 

39 
19 

44 

13 

44 

21 

5? 
30 

51 
24 

42 

23 

47 

15 

46 

24 

47 
34 

47 
18 

42 
26 

37 

22 

33 
28 

39 
20 

33 
22 

40 
28 

36 
18 

48.4 
26.0 

MAX 
MIN 

53 

33 

51 

30 

65 
39 

64 
48 

62 
45 

53 
39 

52 
31 

60 
33 

72 
42 

66 

35 

45 

30 

42 
25 

42 
25 

42 

19 

47 

25 

43 
31 

41 
12 

40 
23 

48 
21 

46 

30 

45 

34 

47 
25 

57 
27 

5  0 
26 

35 
25 

39 
22 

42 
25 

44 

35 

49.8 
30.5 

MAX 
HIN 

53 
38 

50 
32 

57 
36 

60 
48 

63 
49 

53 
43 

53 
32 

64 

31 

73 

41 

65 
38 

42 
26 

39 
25 

39 
26 

40 
23 

46 

20 

41 
36 

39 
31 

41 

26 

57 
23 

45 

29 

46 

33 

54 
26 

45 

29 

35 
28 

37 
27 

37 
28 

38 
31 

41 
26 

48.3 
31.5 

MAX 
MIN 

60 
36 

55 
37 

52 
37 

55 
42 

52 
42 

54 
33 

55 
29 

63 

27 

70 
38 

68 
29 

43 

23 

39 
17 

37 
15 

43 
12 

40 
2  7 

55 
29 

50 
26 

39 
22 

51 
16 

47 
33 

4  5 

2  8 

51 
18 

47 

29 

37 
19 

38 
25 

35 
23 

35 
29 

35 
26 

33 
17 

47.7 
27.1 

MAX 
HIN 

66 

35 

59 
35 

50 
43 

50 
44 

46 
36 

57 
31 

60 
33 

65 
33 

75 

41 

74 
33 

49 

23 

40 

25 

39 
19 

50 
17 

40 
28 

43 
27 

19 
31 

41 

24 

53 
20 

46 

34 

49 
28 

57 
22 

50 
33 

36 

22 

33 
17 

45 
19 

42 
29 

44 

34 

42 
23 

49.7 
29.0 

HAX 
MIN 

50 
38 

50 
32 

65 
43 

62 
48 

50 
44 

59 
39 

60 
28 

66 

35 

77 
54 

69 
48 

52 
24 

46 

30 

44 

30 

48 
15 

50 
26 

45 
35 

50 
35 

48 

27 

52 
19 

54 

35 

49 
38 

55 
25 

58 
34 

5  6 

30 

35 
28 

44 
19 

49 
30 

48 
41 

45 
30 

53.0 
33.1 

MAX 
MIN 

52 
35 

53 
32 

56 
41 

55 
47 

52 
43 

53 

39 

54 

29 

65 

27 

75 

44 

73 
34 

45 

27 

44 

24 

44 

23 

44 
18 

42 

23 

47 
31 

43 
27 

42 
24 

50 
20 

45 

31 

46 
33 

51 
25 

48 

30 

40 
25 

36 
24 

41 
23 

40 
27 

47 

32 

41 
24 

49.  1 

29.7 

HAX 
HIN 

60 

35 

57 
30 

53 
39 

53 
42 

45 
40 

52 
34 

59 

25 

65 
25 

77 
58 

70 
36 

50 
23 

42 
24 

43 

17 

42 
16 

38 

21 

46 
29 

40 
28 

42 
24 

53 
17 

49 
33 

49 

31 

56 
17 

51 
29 

39 
21 

36 

20 

45 
16 

42 
27 

42 

32 

43 
24 

49.7 
28.0 

HAX 
HIN 

55 
41 

54 
42 

47 
34 

45 

33 

41 

32 

44 

26 

55 
33 

58 
35 

67 
47 

63 
21 

34 
19 

31 
17 

32 
12 

36 
18 

39 
25 

43 
24 

37 
30 

40 
14 

41 

20 

35 
29 

32 
25 

42 
29 

37 
25 

25 
10 

31 
9 

31 
10 

35 
It 

32 
25 

32 
17 

41.2 
24.8 

MAX 
MIN 

58 
34 

55 
33 

49 

36 

58 
42 

53 
41 

52 

32 

54 

27 

67 
31 

74 
43 

72 
28 

41 

20 

38 
17 

39 
15 

44 

17 

37 
23 

54 

30 

50 
29 

40 

20 

48 
19 

44 

31 

44 

30 

47 
17 

43 

30 

36 
19 

31 

23 

34 
17 

31 
21 

36 
28 

34 
16 

47.0 
26.5 

MAX 
HIN 

63 
24 

57 
33 

50 
34 

50 
38 

57 
45 

50 
33 

52 
25 

52 
25 

66 
28 

73 
31 

41 

21 

40 

18 

31 
15 

38 
13 

42 
13 

39 
22 

54 
24 

39 
22 

40 
16 

42 

20 

42 

32 

43 
16 

45 
18 

39 
19 

31 
19 

31 
1  7 

33 
17 

31 
24 

36 
17 

44.7 

23.5 

MAX 
MIN 

62 
24 

57 
30 

56 
38 

59 
44 

53 
43 

46 

30 

62 
28 

63 
26 

68 
27 

79 
45 

47 

21 

57 
21 

40 
26 

47 
15 

50 
20 

37 
30 

47 
29 

49 
29 

46 
17 

54 
19 

51 
38 

53 
20 

57 
20 

43 
27 

30 
23 

42 
21 

42 
22 

44 

29 

52 
27 

51.5 
27.2 

MAX 
MIN 

59 
34 

57 
35 

53 
37 

53 
43 

52 
40 

45 

3  1 

57 
31 

61 
28 

67 
30 

78 
43 

47 
21 

55 
25 

37 
20 

45 

20 

47 
26 

34 
29 

48 

10 

39 
24 

45 
18 

52 
30 

43 

30 

51 
22 

56 
27 

43 

27 

30 
17 

38 
15 

43 
19 

43 

32 

50 
26 

49.2 
27.9 

HAX 
HIN 

55 
35 

49 

33 

54 

39 

63 
46 

57 
46 

57 
38 

51 
31 

62 

33 

76 
43 

69 

35 

46 

25 

43 
24 

37 
26 

38 
20 

45 

« 

42 
31 

36 
33 

44 

26 

50 
24 

43 

30 

50 
36 

45 

25 

53 
27 

46 

32 

36 
26 

41 

26 

40 
28 

46 

32 

38 
24 

48.8 

31.0 

HAX 
HIN 

58 

25 

56 

30 

55 
33 

54 
40 

47 
40 

46 

35 

57 
25 

58 
26 

66 

28 

76 
41 

43 
23 

49 

21 

37 
21 

44 

12 

46 

20 

33 
26 

53 
27 

34 
22 

44 

11 

53 
21 

45 

30 

46 
18 

55 
25 

43 

21 

34 

21 

35 
18 

43 

20 

45 
28 

47 

22 

48.4 

25.2 

MAX 
MIN 

58 
36 

57 
36 

54 
43 

55 
45 

55 
41 

60 
35 

63 
31 

69 

32 

79 
54 

77 
44 

54 
25 

54 

3" 

49 

25 

49 

19 

47 

30 

52 
32 

53 
35 

48 
28 

54 

22 

52 
34 

5? 
34 

59 
26 

56 
32 

44 

27 

38 
20 

45 

20 

49 
32 

50 
38 

47 

30 

54.4 

32.3 

MAX 
MIN 

60 
38 

58 
42 

57 
43 

55 
47 

51 
43 

55 
35 

58 
30 

65 
29 

76 
46 

72 
33 

48 

20 

40 
21 

41 

20 

46 
16 

40 

30 

46 

30 

40 
29 

44 

25 

51 
19 

45 

37 

48 

31 

56 
23 

46 

34 

34 
20 

36 
22 

35 
15 

35 
26 

45 

32 

41 

24 

49.  1 

29.7 

MAX 
HIN 

51 
30 

49 

33 

51 
36 

59 
46 

57 
47 

51 
39 

52 
30 

60 
31 

71 
42 

68 
36 

43 
26 

42 
23 

44 
24 

40 
21 

45 

24 

42 
32 

37 
30 

42 
27 

46 
23 

44 

28 

47 

35 

47 
24 

46 

27 

46 

2  8 

36 
29 

38 
25 

36 
27 

45 

31 

41 

23 

47.5 
30.2 

HAX 
HIN 

60 
36 

56 

33 

54 
62 

56 
40 

55 
41 

56 
36 

58 

27 

67 

27 

79 
38 

75 
33 

45 

22 

45 

20 

44 
16 

47 
14 

43 
24 

45 

30 

45 

26 

44 

24 

S3 
19 

50 
34 

45 

10 

55 
20 

46 

33 

35 
20 

33 
20 

40 
16 

39 
26 

44 

32 

41 
23 

50.2 
27.7 

HAX 
HIN 

MAX 
MIN 

46 

38 

48 

32 

62 
45 

62 
48 

51 

45 

59 
38 

54 
34 

64 

35 

79 
54 

73 
40 

50 
28 

52 
30 

48 

30 

45 
24 

46 

28 

49 
34 

44 

33 

43 

27 

50 
25 

50 
35 

46 
18 

53 
29 

62 
32 

55 
27 

41 

28 

41 

23 

43 
31 

46 

37 

44 

29 

51.9 
33.7 

MAX 
MIN 

MAX 

45 
32 

48 

30 

62 
43 

57 
44 

50 
41 

58 
37 

53 
32 

65 
34 

76 
55 

63 
34 

48 

28 

37 
28 

44 

29 

45 
24 

46 

28 

49 
32 

40 
32 

41 
26 

49 

24 

49 
32 

44 

34 

52 
29 

61 
31 

41 

27 

40 
26 

38 

22 

43 

30 

45 
34 

40 
29 

49.3 
32.0 

HIN 

HAX 

HIN 

42 

38 

48 

38 

50 
42 

67 
44 

63 
48 

58 
33 

63 
35 

58 
28 

68 
42 

73 
50 

65 

30 

50 
30 

35 
28 

44 

22 

45 
27 

45 

32 

42 

32 

53 
29 

45 
25 

52 
25 

55 
34 

45 

30 

54 

29 

56 
31 

39 
30 

40 
28 

38 
22 

45 
35 

46 

37 

51.2 
32.9 

HAX 
HIN 

53 
35 

52 
34 

56 
42 

55 
43 

54 
42 

60 
36 

64 

31 

66 
34 

79 
53 

76 
45 

52 
27 

52 
29 

49 
26 

48 

20 

48 

30 

51 
32 

50 
34 

45 

26 

53 
22 

53 
31 

49 

32 

58 
27 

57 
31 

46 

28 

38 

23 

45 

20 

47 

SO 

48 
34 

48 

23 

53.5 
31.7 

HAX 
MIN 

65 
40 

65 
37 

60 
37 

52 
41 

47 
36 

53 
31 

53 
28 

65 

35 

73 
43 

63 
25 

37 
15 

38 
15 

35 
12 

44 

13 

40 
28 

52 
27 

45 
10 

39 
18 

50 
18 

45 

35 

41 

2  2 

51 
18 

48 

31 

31 

14 

32 
14 

32 
6 

32 
20 

31 
22 

28 
13 

46.4 

25.0 

MAX 
HIN 

49 
30 

49 

32 

65 

4? 

62 
41 

62 
41 

52 
42 

52 
38 

63 
33 

73 
52 

70 
52 

55 
30 

45 

31 

39 
29 

45 

20 

47 

21 

41 

35 

49 
36 

44 

28 

50 
24 

49 

30 

48 

29 

51 
29 

58 

37 

52 
12 

37 
29 

42 

25 

45 
29 

46 
40 

43 

31 

51.1 
33.4 

HAX 
HIN 

51 
36 

54 

33 

55 

43 

56 
41 

52 
43 

56 
37 

57 
28 

69 
27 

76 
40 

73 
34 

47 

23 

45 
21 

45 

22 

44 

16 

42 
24 

49 

31 

47 

27 

45 

25 

50 
19 

49 

33 

49 

31 

50 
22 

49 
34 

18 

22 

35 
23 

42 
20 

40 

27 

49 

32 

24 

50.2 
28.9 

HAX 
HIN 

40 
34 

53 
32 

55 
34 

65 
45 

62 
41 

50 
41 

54 

32 

54 

35 

64 

36 

75 
51 

56 
28 

45 

28 

32 
28 

40 

23 

45 

25 

48 

28 

45 

35 

45 

25 

40 

23 

48 
28 

SI 

14 

44 

28 

52 
29 

6  0 
31 

38 
28 

38 
24 

IB 

26 

43 

33 

45 
28 

49.0 
31.5 

HAX 
HIN 

57 
36 

55 
34 

56 
40 

59 
46 

57 
47 

57 
39 

57 

32 

63 
30 

77 
41 

72 
36 

48 
24 

45 

25 

42 
26 

42 

20 

39 
24 

44 

32 

40 
29 

44 

26 

52 
21 

48 

30 

51 
It 

48 

25 

53 
28 

46 

29 

41 
28 

43 

25 

40 

29 

38 
34 

41 

23 

30.3 
30.9 

HAX 
HIN 

56 
40 

57 
29 

60 
44 

56 
46 

51 
44 

54 

37 

62 
32 

67 

35 

75 

45 

69 
37 

49 

31 

46 

28 

42 

25 

41 
17 

40 

29 

42 

30 

41 
28 

43 

29 

48 

25 

47 

37 

48 

36 

50 
31 

47 

31 

45 

25 

36 
25 

42 

28 

3  9 
32 

49 

31 

47 

30 

50.0 
32.3 

MAX 
HIN 

65 
40 

65 
38 

56 
44 

55 
43 

48 

37 

54 

32 

53 
30 

67 
34 

75 
41 

68 

27 

37 
16 

33 
17 

34 
1  3 

45 

15 

39 
28 

53 
21 

55 
26 

36 
21 

50 
18 

44 

38 

41 
22 

51 
22 

46 

27 

28 

14 

26 
12 

32 
7 

32 
22 

31 
22 

28 
15 

46.4 
25.6 

r*f«r«<w:*  not** 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  FEBRUARY  1960 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STUTTGART 

MAX 

48 

50 

62 

62 

58 

55 

55 

64 

78 

74 

46 

45 

42 

43 

46 

43 

43 

42 

50 

49 

45 

47 

60 

59 

40 

40 

40 

45 

47 

51 

0 

HIN 

38 

34 

43 

49 

46 

35 

31 

36 

48 

4  1 

27 

28 

29 

22 

26 

33 

30 

26 

23 

32 

37 

28 

31 

28 

27 

23 

28 

37 

29 

32 

STUTTGART  9 

ESE 

MAX 

39 

50 

51 

64 

59 

50 

54 

53 

63 

75 

53 

45 

32 

42 

44 

46 

42 

43 

40 

49 

46 

43 

50 

57 

36 

36 

40 

41 

46 

48 

0 

M  IN 

34 

33 

36 

45 

48 

41 

36 

36 

39 

49 

28 

29 

2  8 

23 

25 

30 

32 

27 

26 

29 

36 

30 

30 

35 

27 

24 

26 

31 

30 

32 

5 

SUBIACO 

MAX 

59 

58 

54 

52 

49 

54 

57 

68 

78 

74 

52 

42 

43 

47 

38 

45 

42 

42 

53 

47 

45 

55 

43 

33 

31 

39 

38 

44 

41 

49 

i 

MIN 

34 

36 

40 

43 

4  1 

38 

34 

28 

44 

29 

27 

26 

27 

13 

2  8 

26 

27 

27 

25 

33 

29 

26 

31 

18 

16 

19 

27 

29 

30 

29 

TEXARKANA  WB 

AIRPORT 

MAX 

57 

58 

54 

54 

48 

5R 

63 

69 

80 

71 

49 

38 

47 

50 

38 

54 

41 

48 

53 

47 

50 

58 

50 

34 

35 

44 

48 

48 

43 

51 

3 

MIN 

37 

39 

45 

46 

41 

34 

34 

37 

56 

36 

27 

32 

24 

25 

32 

32 

32 

28 

28 

35 

32 

28 

34 

27 

20 

21 

34 

36 

32 

33 

2 

TURNPIKE 

MAX 

57 

50 

46 

47 

47 

52 

55 

56 

67 

66 

41 

39 

34 

40 

35 

45 

41 

35 

43 

39 

42 

46 

35 

31 

35 

30 

34 

44 

1 

MIN 

49 

37 

37 

41 

38 

30 

35 

35 

41 

25 

12 

13 

14 

12 

22 

23 

24 

18 

23 

24 

26 

26 

15 

15 

12 

19 

22 

25 

5 

WALDRON 

MAX 

65 

64 

53 

52 

51 

57 

57 

66 

77 

75 

45 

42 

41 

48 

44 

57 

52 

42 

53 

51 

47 

57 

50 

32 

35 

38 

40 

39 

41 

50 

7 

MIN 

3  3 

32 

4A 

41 

39 

33 

2  5 

24 

39 

33 

24 

22 

1  tt 

12 

26 

26 

29 

24 

16 

38 

29 

17 

32 

19 

17 

14 

25 

31 

23 

27 

1 

WALNUT  RIDGE 

FAA  AP 

MAX 

54 

45 

50 

59 

54 

52 

49 

61 

72 

61 

44 

35 

40 

41 

44 

» 

36 

43 

46 

43 

47 

44 

46 

38 

35 

37 

35 

43 

38 

45 

8 

MIN 

3  1 

34 

36 

46 

44 

39 

29 

34 

^  5 

30 

25 

23 

25 

20 

2  7 

32 

32 

26 

22 

29 

31 

24 

27 

28 

29 

24 

28 

28 

23 

30 

0 

WARREN 

MAX 

51 

48 

63 

61 

49 

60 

62 

67 

77 

72 

54 

47 

46 

49 

49 

43 

45 

45 

55 

52 

46 

56 

62 

56 

35 

46 

49 

♦  7 

42 

52 

9 

MIN 

36 

32 

43 

48 

43 

36 

28 

33 

50 

46 

27 

29 

29 

18 

25 

34 

32 

27 

22 

32 

38 

25 

29 

29 

27 

20 

31 

35 

31 

32 

2 

WHITE  ROCK 

MAX 

57 

55 

48 

47 

40 

50 

51 

58 

66 

64 

40 

33 

33 

38 

34 

44 

40 

35 

44 

39 

39 

45 

40 

26 

30 

35 

29 

35 

31 

42 

4 

MIN 

4  1 

39 

37 

40 

32 

2  6 

35 

35 

45 

22 

16 

16 

10 

15 

22 

23 

28 

16 

21 

30 

21 

27 

27 

11 

12 

10 

20 

25 

12 

24 

6 

WYNNE 

MAX 

55 

48 

58 

61 

59 

54 

52 

61 

7* 

69 

49 

39 

38 

40 

42 

44 

40 

38 

40 

47 

43 

46 

57 

48 

35 

37 

37 

43 

45 

48 

2 

MIN 

33 

32 

42 

50 

47 

40 

33 

30 

*9 

42 

27 

26 

27 

20 

3U 

25 

27 

25 

25 

32 

36 

27 

27 

27 

27 

25 

23 

36 

26 

31 

6 

I 

[ 

I 
I 
I 


i 
1 


EVAPORATION  AND  WIND 

  l 


Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

RT.nKF.LY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.05 

.00 

.06 

.00 

.09 

.118 

.00 

.10 

.12 

* 

* 

« 

* 

* 

.41 

.00 

4 

BIND 

26 

14 

36 

53 

32 

59 

28 

15 

22 

84 

84 

64 

66 

51 

15 

23 

20 

84 

58 

27 

35 

31 

40 

78 

73 

72 

30 

41 

56 

1317 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.04 

.04 

.00 

.03 

.07 

• 

4 

.21 

.26 

* 

4 

* 

4 

* 

.34 

.03 

* 

* 

.17 

.02 

* 

.13 

* 

* 

* 

* 

.08 

B  1.53 

BIND 

26 

21 

38 

45 

33 

75 

24 

16 

33 

121 

95 

38 

40 

45 

30 

18 

29 

59 

48 

36 

32 

32 

34 

46 

57 

53 

22 

42 

41 

1229 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.04 

.06 

.02 

.01 

.12 

.12 

.05 

.10 

.18 

.07 

.30 

.12 

* 

.05 

* 

.10 

.09 

.08 

.03 

.08 

.12 

4 

• 

.42 

.05 

.03 

.09 

B  2.41 

BIND 

51 

25 

81 

97 

26 

68 

10 

12 

38 

118 

57 

15 

33 

26 

21 

11 

4 

43 

13 

57 

61 

31 

55 

43 

66 

37 

40 

30 

38 

1207 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.02 

.03 

.02 

.00 

.01 

.00 

.05 

.04 

.13 

.15 

* 

* 

* 

* 

.40 

.04 

* 

.07 

.00 

* 

* 

.22 

B  1.43 

WIND 

26 

11 

31 

126 

74 

20-1 

50 

31 

127 

271 

201 

62 

89 

50 

31 

63 

61 

57 

75 

42 

79 

61 

64 

74 

99 

154 

47 

54 

54 

2368 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 


See  reference  notes  rollovlng  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1960 


Station 


Day  of  month 


BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BLYTHEVILLE 

BRINK  LEY 

CAMDEN  1 

CONWAY 

CORNING 

CROSSETT  7  S 

DE  QUEEN 

DEVILS  KNOB 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEV I LLE  FAA  AP 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

GILBERT 
GRAVETTE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 
JONESBORO 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA  3  N 
MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
IMBB  TREE 
MENA 

MONTICELLO  3  S 
MOUNT  IDA 
NEWPORT 
OZARK 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PRESCOTT 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SEARCY 

STUTTGART  9  ESE 
TKXARKANA  WB  AIRPORT 
WALDRON 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
9N  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2.0 
T 


1.0 
I 


1.0 

1 


3.0 
.3 


5.3 
T 


2.0 
2 


1.0 
1  T 


3.0 
2 


1.0 
1 


4.5 
6.5 


1  .K 

3 


■1.0 

2 


1.3 
1 

2.0 


2.0 
4 


4.0 
1 


2.7 
9 


3.0 
4 


T 
6.0 


5.3 
5 

1.8 
5 
.5 


2 
3.0 


6.5 
.5 


7.5 
7 


3.7 

I 
2.0 


5.0 
5 

.3 
4 

1.5 
5.0 


3«e  r»r«r«ac«  oot«a  follovlaf  Sti 
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•  Mod 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY  : 

J  g 
5  5 
e  tr 

U 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

LA  IT 

LONG 

TEMP. 

PRECIP. 

i 

s 

SPECIAL 

ABBOT  T 
ALICIA 
ALUM  FORK 

AMITY  3  NE 

-  1  10 

0136 
O1S0 

SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

CLARK 

1   35  0* 
7  35  5* 
6  34  48 

3  3*  *7 
3  3*  17 

9*  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

624 
256 
780 
85* 
475 

5P 

7A 
5P 
7A 

C 

c 
c 

JAMES  V.  WILLIAMS 
RUBY  8*  OWENS 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
REBA  Y.  SWAIM 

ANTOINE 
APLIN  1  W 
APPLETON 
ARKADELPH1A 
ARKANSAS  CITY 

:  i  is 
o  iae 
r,r?6 
o::o 
}<• 

PIKE 

POPE 
CLARK 
DESHA 

3  3*  02 
1    3*  58 

1  35  25 
3  3*  0  7 

2  33  37 

93  25 
93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

285 

200 
145 

6P 

8A 
7A 

7A 

6A 

c 

c 
c 

DREW  A.  LAMB 
HOBART  WATTS 
JOHN  A.  JONES 
T  [LLMAN   E •  LAWRENCE 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

8ATESV ! LLE  LIVESTOCK 

02S6 

0  3  00 

0350 
0*58 

L  1  TILE  R  IVER 
HOWARD 

WHITE 

INDEPENDENCE 

4  33  40 
*  3*  19 

7  35  ie 

7  35  18 
7  35  49 

94  06 
93  56 
91  22 
91  34 
91  47 

329 
960 
218 
2  30 
571 

SI 

7A 
7A 

9A 

c 
c 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 
ARRA  D.  PARKER 
CECIL  WILLIS 
UNIVERSITY  Of  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESV 1 LLE  L  AND  D  NO  1 
BEAR  CREEK  LAKE 
BEAT  Y  LAKE 
BEE8E 

BEECH  GROVE 

0*60 
0*96 
0  5  1  2 
0  530 
053* 

INDEPENDENCE 
LEE 

ST  FRANCIS 
WHITE 

7  35  45 
7  34  *3 
5  35  OS 
7  35  0* 
7  36  09 

91  38 
90  42 

90  *3 

91  53 
90  38 

277 
220 
400 
250 
298 

5P 

5P 
8A 

C  H 

c 
c 

HELEN  GARRISON 
U  S  FOREST  SERVICE 
L •   G.  AD AM  SON 
MARVIN  MORRISON 

BEEDEV  1  LLE 
BENTON 
BENTONV 1 LLE 
BERPYVILLE  4  NW 
BIG  FORK 

0536 

0  5  62 

:  ;.t>fc 

JACKSON 
SALINE 
BENTON 
CARROLL 

7  35  26 

6  34  33 
1   36  22 

7  36  26 
3  34  29 

91  06 

92  37 
9*  13 

93  37 
93  58 

221 
285 
1295 
1150 
1100 

SP 

*! 

7A 

c 

P.  M.  BRECKENR I DGE 
ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
DAVID  L.   S T 1 DH AM 

BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELY   MOUNTAIN  DAM 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY   3  SW 

0T4< 
0  76* 
0  79i 
oo -■■-:) 

MISSISSIPPI 

LAWRENCE 

GARLAND 

YELL 

NEVADA 

7    V.    0  7 
3    3  4  lb 
1   35  06 
3  33  41 

91  06 
93  11 
93  39 
93  09 

259 
426 
455 

8A 

8A 

8A 

c 
c 

N.  W.  DOUGLAS 

LEE  W.  MCKENNEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

<J  S  CORPS  Of  ENGINEERS 

BL'THEVILLE 
BOONEV I LLE 
BOTK IN6URG  2  S 
BOUGHTON 
BRADFORD 

0806 
0830 
08*2 
08*8 
0872 

MISSISSIPPI 

LOGAN 

VAN  SUREN 

NEVADA 

WHITE 

5  35  56 
1  35  09 
7  35  39 
3  33  52 
7  35  25 

89  SS 
93  55 

92  26 

93  20 
91  28 

252 
511 
1200 
235 
240 

6P 

7A 
7A 

c 
c 

ivy  w.  crawford 
cleo  e .  yandell 
mary  c.  pearson 
Eunice  ingersoll 

BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  DAM 
BURDETTE 
CABOT  4  SW 

i  ■  1  0 
IOZ0 
10S2 
1102 

MONROE 
NEWTON 
BAXTER 
MISSISSIPPI 

7  35  52 
7  36  22 
2  35  49 
7  34  57 

93  30 
92  3* 
89  57 
92  0* 

2578 
460 
240 
289 

7A 

6P 
5P 

c 

RICHARD  K.  WEIS 
WILLIAM  ft .  WYATT 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
G.    A.  HALE 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  2 
CARLISLE   1  SW 

1  152 
115". 
122* 
|236 

IZARD 
OUACHITA 
OUACHI TA 
LONOKE 

i    3  3  36 
3  33  35 
1  34  4  7 
3  3*  27 

92  49 

92  51 
91  45 

93  01 

1  16 

155 
235 
405 

5P 

7A 
8A 

c 
c 

AUSTIN  0.  HARRIS 
MIxON  M.  BAILEY 
EDITH  I.  LEHMAN 
JOHN  L.  TAIT 

CLARKSVILLE 
CL INTO* 
COMBS  3  SE 

1455 
1*92 
137* 
1582 

MONROE 
JOHNSON 
VAN  8UREN 
MAD  I  SON 

1    35  28 
7  35  35 
7  33  46 
7  36  06 

93  28 

92  28 

93  48 
93  18 

436 
510 
1400 
2166 

6P 

c 
c 

B.   F.  NORTHERN 
DR.    IRVING  T.  BEACH 
EARL  B.  RIOOICK 
MAUDE  C.  BR ASHE AR S 

CONWAY 
CORNING 
COVE 

CROSSETT    7  S 

1632 
1666 
1730 
i  750 

CLAY 
POLK 
ASHLEY 

7  36  24 
4  34  26 
3  33  02 
1  3*  43 

90  35 
94  25 

91  56 

92  25 

293 
1050 
173 
380 

6P 
5P 

7A 
7A 
5P 
7A 

C  H 

CLARENCE  S.  WILLIAMS 

LAURA  POLK 

JOE  C.  ALLEN 

U  S  FOREST  SERVICE 

BILL1E  JO  YOUNG 

CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 

1768 
1814 
L829 
183* 
1835 

LINCOLN 
PIKE 
FAULKNER 
YELL 

3  3*  14 
1   35  22 
1   35  03 
1  35  0* 

91  35 
93  4* 

92  25 

93  2* 
93  24 

176 
629 
705 
370 
370 

6P 

7A 
7A 
7A 

c 
c 

CUMMINS  PRISON  FARM 

FEftNA  JONES  TEDDER 

WILLIAM  A.  BftOWN 

J  -   A.  MOUDY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

OARDANELLE 
OE  QUEEN 
OERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 

1838 
19*8 
i  960 
i  >68 
1982 

YELL 

SEVIER 

CHICOT 

PRAIRIE 

JOHNSON 

1  35  13 
*  3*  02 

2  33  31 
7  3*  58 
1   35  *3 

93  09 
9*  21 

91  30 
93  2* 

330 
420 
140 
204 
2350 

bp 
5p 

7A 

7A 
7A 

7  A 

H 

JACK  E.  BURKS 
0.   TUCKER  VASSER 
L.  W.  WILSON 
C.    J.   R 1  STEP 

DIERKS 
DUMAS   I  ESE 
DUMAS 

EL    nORADO   F  A  A  AIRPORT 

2015 
21*8 
2150 
2300 
2356 

HOWARD 
DESHA 
DESHA 
UNION 

*  3*  07 

2  33  53 

2  33  53 

3  33  13 
7  36  2* 

94  02 
91  29 

91  30 

92  48 

93  44 

422 
162 
165 
252 
1465 

5P 
6P 

HID 
6P 

7A 

MIC 

7A 

c 

C  H 

THOMAS  F.  MINSLEY 
TRAVIS  C.  KEAHEY 
ARK  POWER  AND  L IGHT  CO 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

EVENING  SHADE   1  NE 

FAYETTEV1LLE 

FA YET  T  EV ILL  E  FAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  ST A 

2  366 
2**2 
2**3 
2**4 
2528 

SHARP 

WASHINGTON 
WASHINGTON 
WASHINGTON 

7  36  05 
1  36  05 
7  36  00 
1  36  06 
7  36  18 

91  37 
94  10 
94  10 

92  36 

490 
1370 
1253 
12  70 

700 

KID 
5P 

Mill 

MID 

5P 
MIO 

H 

OPHA  WOLFE 

CHARLES  F.  FORD 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

FORDYCE  6  W 

FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT   SMITH  MB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

25*0 
25*4 
256* 
257* 
2578 

DALLA5 

LITTLE  RIVER 
ST  FRANCIS 
SEB AST  I  AN 

3  33  *9 

4  33  43 

5  35  01 
i    15  10 

92  31 
9*  24 
90  *7 
9*  22 
94  09 

280 
400 
261 
458 
793 

SP 

MID 
SP 

5P 
MID 

c 
c 

C  HJ 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
JAMES  L.  CRISTEE 

FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOD 

2760 
279* 
28*2 
2922 

HEMPSTEAD 
WHITE 
SEARf Y 
PIKE 

4  33  37 
7  35  07 
7  35  59 

)    3  4  19 

1  34  53 

93  *8 

91  26 

92  43 

93  33 
93  42 

260 
200 
595 
547 

6P 

8A 
7A 
7A 

C  H 

INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 
C.  ELI  JORDAN 
WILLIAM  F.  SEVIER 
WILLIE  PENDERGRASS 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

?910 

29*6 
2962 
2976 
307* 

BENTON 
CARROLL 
FAULKNER 
SEBASTIAN 

1  36  2* 
7  36  18 
1  35  1* 
1  35  13 
3  33  5* 

9*  28 

93  22 

92  23 
9*  15 

93  06 

1250 
1300 
360 
518 
290 

SS 

SS 
TA 
8A 
7A 
7A 

GLENN  S.  JUSTICE 
RALPH  L.  BANTA 
MARVIN  C.  CANTRELL 
DOROTHY  M.  BEEN 
ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 

HARDY 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 
HEBER  SPRINGS  3  SW 

1  1  32 
316* 
3228 
3230 

ASHLEY 
BOONE 

Cleburne 
cleburne 

7  36  19 
7  36  1* 
7  35  32 
7  35  28 

91  46 

91  29 
93  07 

92  01 
92  03 

362 
1150 
525 

6P 

6P 

7A 
7A 

c 
c 

A.   JAMES  LINDER 
THERESA  DONALDSON 
8EA  GRAY  BEENE 
LESTER  8.  LOGAN 

HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  W 
MOPE  3  NE 

3235 
1 2  <.  1 
1256 
3626 
3*38 

POPE 

Phillips 

BAXTER 

HEMPSTEAD 

MONTGOMERY 

1  35  28 

2  3*  32 
7  36  22 

4    33  43 

3  34  22 

92  56 
90  35 

92  16 

93  33 
93  *l 

555 
200 
580 
375 
700 

6P 

BA 

7A 
7A 

7A 

7A 
7A 

c 

MRS •  BOBBY  A.  BftYAN 
CHARLEY  M.  FRIODELL 
LUCY  A.  BENTZIEN 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
AVAOELLE  WHISENHUNT 

HORATIO 

HOT  SPRINGS   1  NNE 
HUNTSVILLE 
HUTTIG  OAM 

3**2 
3*66 
35*0 
3556 
358* 

SEVIER 

GARLAND 
MADISON 
UNION 

4  33  56 
3  3*  31 
7  36  05 

3  33  02 

4  33  35 

94  22 
93  03 
93  4* 
92  05 
9*  03 

337 
710 
1453 
60 
300 

5P 

5P 

8A 
BA 

c 
c 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MAY    PEARL  MARKLEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  E.  MCDOWELL 

JASPER 
JESSIEV1LLE 

REISER 

3600 

i  ro* 

373* 
3  8.'  t 

SS62 

NEWTON 
GARLAND 
CRAIGHEAD 
MISSISSIPPI 

7  36  01 
3  34  *2 
7  35  50 
2  35  41 

93  11 
93  0* 
90  *2 
90  05 
92  00 

837 
730 
345 

212 

230 

6P 
5P 
7P 

7A 
7A 

5P 
7P 

QUINTON  R.  CLARX 
LURA  B.  SVKES 
BENEDICTINE  SISTERS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
R.  A.  WALLER 

KINGSLAND  3  SSE 
LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LAMAR  2  SW 

390* 
1V98 
4010 

u  o  i  'i 

CLEVELAND 
CRAIGHEAD 
PULASK 1 
JOHNSON 

3  33  50 
5  35  *9 
1   3*  51 
1   35  26 
3  34  19 

92  16 

92  28 

93  25 
93  51 

214 

305 
550 
796 

6A 

TA 

c 
c 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 
LEOLA 

L  1TTLE  ROCK  W8  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

6106 
6116 

*2*a 

*2SO 

CRAWFORD 
GRANT 
PULASKI 
PULASKI 

7  36  24 
1  35  *2 
3  3*  10 
1   34  ** 
1   34  46 

92  5* 
9*  19 
92  35 
92  1* 
92  19 

710 
1000 
261 
257 
512 

SS 

MIC* 

7A 
7A 
7A 
HID 

MIO 

C  HJ 

CLAY  A.  CLARY 

MARY  A.  COCHRAN 

J.  R.  RHOOES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA   5  N 
MALVERN 

4386 
*528 
6568 
6950 
*562 

NEWTON 

ST  FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 

HOT  SPRING 

7  35  *6 
5  35  00 
*  33  19 
4  33  20 
3  3*  23 

93  05 
90  *3 
93  1* 
93  13 
92  *9 

2007 
215 
315 
360 
311 

6P 

5E> 

8A 

7A 
7A 

5P 

c 

LOLA  1.  DOLLAR 

JAMES  C.  HODGES 

EARL  E.  GRAHAM 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

RADIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPR ING 
MAR  I ANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MAUMEE 

665* 

FULTON 
LEE 

POINSETT 
SEARCY 

7  36  29 
2  34  ** 
5  35  32 
7  35  5* 
7  36  03 

91  32 
90  46 
90  26 

92  38 
92  39 

690 
234 
229 
1050 
7*9 

SS 
6P 
6P 

SS 

7A 
6P 
7A 
7A 

C  H 

C 

JOHN  H.  MCKEE 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
HORACE  J.  LOVELL 
MINNIE  HOBTON 
HELEN  E.  ADAMS 

t  DRAINAGE  COD8:      1.  ARKANSAS     2.  MISSISSIPPI     3.  OUACHITA     4.   BED     5.  SAINT  FRANCIS     6.  SAL INK     7.  WHITE 


ARKANSAS 
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STATION 

d 

i 

a 

COUNTY 

o 
< 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP 

EVAP. 

SPECIAL 

MELBOURNE 

4746 

IZARD 

36  0* 

7A 

I  VAN  L*  SHRADER 

MENA 

4  756 

POLK 

94  15 

1207 

6P 

TA 

C  H 

RICHARD  W.   ST,  JOHN 

MONT  1  CELLO  3  S 

4900 

DREW 

33  35 

91  48 

263 

5P 

5P 

RADIO  STATION  KHflM 

MONTROSE 

4  906 

ASHLEY 

125 

c 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MOR08AY  LOCK  ANO  DAM  8 

493* 

CALHOUN 

33  19 

92  27 

85 

7A 

C 

U  S  CORPS  Of  ENGINEERS 

MORRILTON 

4936 

CONWAY 

DANIEL  PERRY  MALLETT 

MOUNT  IDA 

4968 

MONTGOMERY 

34  33 

93  38 

663 

5P 

7A 

C  H 

WILLIAM  E.  BLACK 

MOUNT  MAGAZINE 

50  10 

LOGAN 

35  10 

93  41 

2800 

6P 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

50  3  6 

BAXTER 

36  20 

92  23 

600 

bP 

6P 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

BAXTER 

36  20 

92  23 

600 

8A 

8A 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW  1  E 

50*6 

STONE 

NELL  A.  TAPLEY 

MULBERRY  6  NNE 

50  7: 

FRANKL  IN 

35  34 

94  01 

300 

7A 

HENRY  G.  ARVIN 

NARROWS  DAM 

5110 

PIKE 

34  09 

93  43 

BA 

BA 

6A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

5112 

HOWARD 

34  00 

93  56 

550 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

511* 

HOWARD 

93  51 

373 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

5158 

HOHARO 

EDNA  J.  WESTFALL 

NEWHOPE   3  E 

517* 

PIKE 

34  14 

93  50 

850 

7A 

ELSIE  F.  WARD 

NEWPORT 

3186 

JACKSON 

35  36 

91  16 

225 

SS 

7A 

LUTHER  D.   SUMMERS  t  JR 

NIMROD  DAM 

5200 

PERRY 

93  10 

460 

8A 

8A 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  dam 

5228 

BAXTER 

36  IS 

92  15 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ODELL   3  N 

535* 

WASHINGTON 

MRS.  RENZO  HURST 

OOEN  2  W 

5358 

MONTGOMERY 

34  38 

93  48 

800 

7A 

JOAN  S.  GRESHAM 

5  376 

33  46 

93  53 

300 

5P 

J.   T.  HARGIS 

OSCEOLA 

5  4  80 

MISSISSIPPI 

35  *3 

2*5 

6A 

THOMAS  F.  MCKINION 

OWENSVILLE 

5*9B 

SALINE 

34  37 

92  49 

500 

8A 

MRS.  GUY  E.  COOK 

OZARK 

5  50  8 

f RANKL  IN 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

3514 

JOHNSON 

35  38 

93  27 

1900 

7  A 

VIRGIL  D.  MELSON 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

5562 

GREENE 

36  03 

90  28 

276 

*P 

RAOIO  STATION  KDRS 

PARIS 

5576 

LOGAN 

35  18 

93  43 

410 

6P 

6P 

FRANK  TAYLOR 

PARKIN  2  W 

5  6 

CROSS 

90  35 

222 

7A 

CORINE  D.  GARDNER 

PARKS 

5591 

SCOTT 

7A 

BOMAR  K.  HANSARD 

PARTHENON 

5602 

NEWTON 

35  57 

93  15 

925 

c 

ARTHUR  B.  CARLTON 

PERRYVILLE 

569* 

PERRY 

35  00 

92  49 

325 

5P 

7A 

FRANCIS  F1NKBEINER 

PINE  BLUFF 

5  7  54 

JEFFERSON 

3*  13 

92  01 

215 

c 

HARRY  W.  WHITE 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

5756 

JEf f ERSON 

3*  10 

91  56 

203 

MID 

MIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

PINE  RIOGE 

5760 

MONTGOMERY 

J.  R.  HUDDLESTON 

POCAHONTAS  1 

RANDOLPH 

36  16 

90  59 

330 

SP 

7A 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

5866 

ASHLEY 

33  1* 

91  30 

122 

7A 

PEARL  NEWTON 

PRESCOTT 

590  8 

NEVADA 

33  *8 

93  23 

318 

SP 

R.  P.  HAM8Y 

PRESCOTT  SCS 

5910 

NEVADA 

33  48 

93  23 

318 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PYATT    1  NNW 

5970 

MARION 

c 

ONA  V.  MCLEAN 

RATCL1FF 

600  8 

LOGAN 

35  18 

93  53 

*63 

7A 

LULA  M.  WEEKS 

HAVANA   1  NE 

6016 

MILLER 

33  05 

9*  01 

250 

c 

BONNY   L.  ALLEN 

REMMEL  DAM 

6102 

HOT  SPRING 

92  5* 

315 

c 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

ROGERS 

62*8 

BENT 

36  20 

9*  07 

1387 

SS 

SS 

ROHWER  2  NNE 

6253 

DESHA 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

RUSSELL V ILLE 

6392 

POPE 

35  18 

93  08 

360 

5P 

5F 

5P 

H 

WM.  W.   SPAULD ING 

Saint  charlES 

6376 

ARKANSAS 

34  23 

91  OS 

200 

8A 

8A 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

SAINT  FRANCIS 

6  3  80 

CLAY 

36  27 

90  08 

300 

7A 

WILLIAM  S.  BUCKLEY 

SALEM 

6403 

FULTON 

36  23 

91  90 

668 

SEARCY 

6506 

WHITE 

35  5 

91  44 

2*5 

AOAM  C.  MELTON 

SHERIDAN  TOWER 

6566 

GRANT 

34  27 

92  21 

290 

6P 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

6586 

VAN  6UREN 

33  39 

92  19 

333 

REED  1 S  ALLEN 

SI  LOAM  SPRINGS 

6624 

BENTON 

36  11 

94  33 

1150 

JOHN  BROWN  UNIVERSITY 

SPARKMAN  4  E 

6768 

DALLAS 

33  55 

92  48 

260 

TA 

MARGARET   F.  GORDON 

STAMPS 

680* 

LAFAYETTE 

33  22 

93  30 

270 

HUBERT  BAKER 

STAR  CITY  Z  S 

6820 

LINCOLN 

33  5* 

91  31 

392 

7A 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

5TEVE 

6856 

YELL 

3*  33 

93  19 

682 

TA 

T.   P.  SIMS 

STORY 

6890 

MONTGOMERY 

3*  42 

93  31 

650 

TA 

NORA  L.  MAY8ERRY 

STUTTGART 

6918 

ARKANSAS 

3*  29 

91  32 

214 

6P 

TA 

STUTTGART   9  ESE 

69^0 

ARK ANSAS 

3*  28 

91  25 

196 

TA 

7A 

C  H 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SUBIACO 

6928 

LOGAN 

35  18 

93  39 

500 

SS 

TA 

NEW  SUBIACO  ABBEY 

TAYLOR 

7038 

COLUMBIA 

33  06 

93  27 

2*7 

IDELLA  0.  NORWOOD 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

7048 

MILLER 

33  27 

94  00 

MIO 

MIC 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WALDRON 

7*88 

SCOTT 

9*  06 

673 

3P 

5P 

C  H 

WILLIAM  D.  BIVENS 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

7524 

INDEPENDENCE 

35  31 

250 

6P 

A.  H.  FAST 

WALNUT   RIDGE   FAA  AP 

7530 

LAWRENCE 

36  08 

90  56 

272 

HID 

MIO 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

33  36 

92  0* 

206 

6P 

WEST  FORK 

WASHINGTON 

35  33 

1340 

C 

EFFIE  D.  LITTLE 

WHEEL ING 

77** 

FULTON 

91  52 

680 

c 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

T772 

FRANKLIN 

35  41 

93  57 

2285 

5P 

7A 

U  S  FOREST  SERVICE 

33  48 

290 

TA 

WING 

7950 

YELL 

93  28 

330 

c 

MILES  B.  TURNER 

WYNNE 

805,> 

CROSS 

90  *7 

260 

SS 

SS 

ftADIO  STATION  KWYB 

YELLVI LLE 

80  84 

MARION 

36  13 

92  *1 

760 

TA 

JESS  8.  JOHNSON 

CLOSED  STATIONS 

MARVELL 

4678 

PHILLIPS 

34  33 

90  55 

195 

6A 

ERNEST  H.  PUCKETI 

NEW  STAT  IONS 

ROHWER  2  NNE 

6253 

DESHA 

l 

33  4« 

91  16 

ISO 

5P 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI lmato logist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819.  Little 
Rock.  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 
Divisions,  as  used  in  "Cl imatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F .  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result   In  aoDarent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cl imatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following 

C       Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed   for  special  purposes  and  are  published  later   In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H       "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J      "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 


No  record  in  the  "Cl imatologic al  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount   Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  "Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 
AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
U      One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
r      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington   25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CL I MATOLOG I C AL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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ASHEVILLE:  1960 


ARKANSAS  -  MARCH  1960 


WEATHER  SUMMARY 

A  glaze,  sleet,  and  snowstorm  persisted  over  most  of  the  State  of  Arkansas 
from  the  early  morning  of  March  1  into  the  afternoon  of  the  2d.  The  storm 
caused  hazardous  driving  conditions.  There  was  considerable  damage  to 
timber,  shade  trees  and  power  and  telephone  lines  in  the  southern  and 
east-central  portions.  Damage  to  timber  in  the  southern  portion  is  esti- 
mated at  $1,000,000.  Damage  to  power  lines  in  the  southern  and  east- 
central  portions  is  estimated  at  $300,000  and  to  telephone  lines  in  the 
same  area  at  $265,000.  Property  damage  over  the  remainder  of  the  State 
was  generally  light  and  scattered. 

March  1960  monthly  mean  temperatures  were  the  lowest  of  record  over  the 
State.  Temperature  extremes  were,  however,  not  unusual.  The  continued 
unseasonably  cold  weather  delayed  the  spring  growth  of  vegetation. 


Walter  C.  Hickmon 
State  Climatologist 
U.   S.  Weather  Bureau 
Little  Rock,  Arkansas 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:     85°  on  the  31+  at  Eight  Stations 
Lowest  Temperature:     1°  on  the  5th  at  Mammoth  Spring 
Greatest  Total  Precipitation:     6.11  inches  at  Dermott 
Least  Total  Precipitation:     0.99  inch  at  Rogers 

Greatest  one-day  Precipitation:     2.10  inches  on  the  2d  at  Carlisle  1  SW 

Greatest  Total  Snowfall:     20.0  inches  at  Corning 

Deepest  Snow  on  Ground:     8  inches  on  the  15+  at  Four  Stations 
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SUPPLEMENTAL  DATA 
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ENE 

21 

9.7 

84 

5 

3 

2 

3 

0 

° 

13 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precp 

itat.on 

Average 
Maximum 

2  | 
<  S 

< 

i  |  j 
lee 

0  .T  3 

1 

I 

i 

o 

O 

□ 

No  of  Ddyl 

! 

e  e 

3 

Snow,  Sleet 

1"? 

Q  O 
«  O 

i  § 

s 
a 

•; 

S 

2 

o 

2 

,  J 

hi 

NORTHWEST  DIVISION 

3ENT  0NV I LLE 

47.5 

25.7 

36.6 

81 

29 

3 

5 

878 

J? 

2.02 

.83 

11 

5 

1 

0 

CUREK.A  SPRINGS 

47.4 

25.8 

36.6 

-12.8 

80 

29  + 

5 

5+ 

876 

24 

2.10 

1.86 

.  52 

1  1 

8.4 

6 

1 

0 

■fayetteville 

48.3 

28.4 

38.4 

80 

29 

7 

4 

824 

^ 

£ 

2  2 

1.71 

.38 

10+ 

7.6 

7 

2 

4 

0 

0 

1  FAYETT  EV  I LL  E  FAA  AP 

47.7 

27.2 

37.  5 

80 

29 

8 

4 

847 

0 

7 

25 

0 

1.49 

.39 

10 

6.9 

6 

3 

5 

0 

0 

■ FAYETTEVILLE  EXP  STA 

47.4 

25.0 

36.2 

-12.8 

75 

29 

2 

4 

884 

0 

& 

26 

0 

1.77 

1.69 

.  37 

16+ 

6 

2 

6 

0 

0 

GRAVETTE 

47.7 

25.6 

36.7 

-11  .0 

79 

31  + 

2 

3 

875 

0 

8 

26 

0 

1 .  75 

1.79 

.44 

10 

5 

5  + 

7 

0 

0 

■HARRISON 

48.8 

27.5 

38.2 

-10.7 

81 

29 

8 

5 

83  1 

0 

5 

24 

0 

1  .  77 

.35 

10+ 

12.8 

8 

3 

7 

0 

0 

LEAO  HILL 

48.6 

2  5.6M 

37.  1M 

-11.0 

82 

29 

6 

5 

878 

0 

5 

0 

D 

2.63 

.67 

1.80 

14 

13.3 

6 

1 

1 

1  ROGERS 

48.2 

27. 3M 

37. 8M 

-11.0 

79 

29+ 

5 

3 

636 

0 

6 

24 

0 

.99 

2.69 

.29 

13 

8 

3 

4 

0 

0 

Isiloam  springs 

48.5 

28.5 

38.5 

80 

31  + 

6 

4 

819 

2  7 

0 

2.27 

.77 

1  1 

4 

4+ 

6 

1 

0 

DIVISION 

37.4 

-11.1 

1.85 

1.93 

9.8 

•J    NORTH  CENTRAL  DIVISION 

•  FLIPPIN   FAA  AIRPORT 

47.  1 

27.6 

37.4 

83 

29 

8 

5 

856 

0 

5 

2  6 

D 

1.81 

.49 

8 

12.8 

6 

1  5 

5 

0 

0 

■  GILBERT 

49.6 

28.3 

39.0 

82 

29 

10 

5 

808 

0 

5 

2  6 

0 

D 

1.73 

.54 

1 1 

8.0 

5 

15 

5 

2 

0 

■  (MAMMOTH  SPRING 

47.7 

25.8 

36.8 

-12.4 

80 

29 

1 

5 

872 

0 

5 

26 

0 

2.32 

.  72 

9 

5 

2 

0 

I'MARSHALL 

46.  6« 

26. 9M 

36. 3M 

8 

5 

918 

0 

6 

2  6 

0 

2.23 

.81 

1  1 

10.5 

5 

2 

0 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

48.0 

27. 3M 

37.  7M 

-11.5 

82 

20 

5 

5 

850 

0 

7 

2  5 

2.08 

1.71 

.52 

14 

12.0 

6 

1 

0 

[MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

AM 

44.6 

24.6 

34.6 

81 

30 

6 

5 

936 

0 

7 

2  7 

0 

2.06 

.  50 

9 

13.5 

6 

15 

6 

1 

0 

DIVISION 

37.0 

-11.7 

2.04 

2.03 

11.4 

|    NORTHEAST  DIVISION 

!  BALD  KNOB 

50.0 

29.8 

39.9 

78 

29 

13 

5 

769 

0 

2 

23 

0 

3.26 

.98 

9 

6.0 

7 

3 

0 

'BATESVILLE  LIVESTOCK 

AM 

47.  1M 

23.9 

35.  5M 

79 

30 

4 

5 

905 

0 

4 

27 

0 

3.16 

.  93 

1  5 

5 

15 

6 

4 

0 

1  BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

50.5 

27.9 

39.2 

80 

29 

9 

5 

793 

0 

2 

25 

0 

3.39 

1  .44 

1.00 

9 

6 

3 

1 

■IBLYTHEV I  LLE 

45.  7 

29.1 

37.4 

-13.8 

78 

28 

5 

5 

850 

0 

5 

22 

0 

3.58 

1.76 

1.23 

9 

11.8 

8 

2 

1 

CORNING 

47.2 

27. 4M 

37.  3M 

-13.0 

79 

26 

5 

844 

0 

4 

2  5 

0 

2.92 

1  .90 

1.02 

9 

20.0 

7 

2 

1 

I  J0NES80R0 

48.2 

29.5 

38.9 

-12.5 

80 

28 

\ 

5 

803 

0 

3 

2  1 

0 

3.06 

2.37 

1.07 

9 

10.4 

4 

4  + 

7 

1 

1 

1  KEISER 

47.  7 

29.4 

38.6 

78 

30  + 

8 

5 

817 

0 

2 

23 

0 

3.63 

1  .08 

9 

3 

2 

MARKED  TREE 

49. 8M 

31  .OM 

40. 4M 

-  9.6 

80 

28 

0 

23 

0 

NEWPORT 

49.  3 

30.9 

40.  1 

-12.1 

79 

29 

12 

5 

768 

0 

0 

22 

0 

2.55 

2.64 

.96 

9 

6 

1 

0 

Papa cc\i ii  n  dad  in  ^riDc 

27.6 

37.6 

79 

28 

7 

5 

845 

0 

2 

24 

0 

3.97 

1  .40 

2 

15.0 

7 

3 

1 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

5!  .5 

30.5 

41.0 

-11.2 

81 

29 

13 

5 

740 

0 

2 

2  ? 

0 

3.83 

1  .67 

1  .07 

9 

7 

3 

1 

WALNUT   RIDGE  FAA  AP 

46.3 

28.9 

37.6 

78 

28 

7 

5 

843 

0 

6 

24 

0 

2.38 

1  .05 

8 

10.1 

4 

3 

5 

2 

1 

DIVISION 

38.6 

-12.4 

3.25 

1  .96 

12.2 

K   WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEV ILLE 

53.5 

30.5 

42  .0 

-10.7 

84 

31  + 

14 

3 

713 

0 

1 

22 

0 

2.54 

1  .64 

.86 

15 

1.8 

2 

3 

8 

1 

0 

I  CLARKSVILLE 

52.9 

30.6 

41.8 

84 

29 

16 

5 

720 

0 

1 

24 

0 

2.03 

.50 

14 

3.0 

1 

14  + 

8 

1 

0 

dardanelle 

52.5 

30.5 

41.5 

-12.0 

82 

29 

16 

5 

72  4 

0 

1 

24 

0 

2.51 

2.18 

.70 

15 

2.2 

1 

3 

8 

1 

0 

DEVILS  KNOB 

44.  9M 

26.  3M 

35. 6M 

75 

29 

5 

5 

890 

0 

10 

23 

c 

1.75 

.45 

1  1 

5 

0 

0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

R/  / 

51.6 

31.3 

41.5 

-10.8 

84 

31  + 

15 

3 

728 

0 

3 

0 

1.43 

1  .66 

.55 

14 

2.5 

2 

2 

7 

1 

0 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

51.6 

29.5 

40.6 

82 

29 

13 

3 

758 

0 

4 

22 

0 

1.50 

.48 

15 

2.0 

1 

15  + 

3 

0 

0 

MENA 

54.0 

31  .8 

42.9 

-  9.7 

80 

29 

15 

3 

681 

0 

2 

17 

0 

2.15 

2.57 

.63 

15 

1.5 

1 

3+ 

6 

l 

0 

MOUNT  MAGAZINE 

43.3 

26.4 

34.9 

72 

29 

5 

3 

928 

0 

10 

?3 

0 

1.45 

.5(1 

25 

5.0 

7 

4+ 

6 

i 

0 

OZARK 

52.6 

31.7 

42.2 

-  9.4 

82 

29 

17 

3 

707 

0 

1 

2C 

0 

D 

1.73 

2.17 

.42 

15 

2.7 

6 

0 

0 

PARIS 

54.3 

30.5 

42.4 

65 

29 

15 

3 

700 

0 

2 

22 

0 

1.98 

.65 

14 

5.5 

1 

14+ 

6 

1 

0 

RUSSELLV ILLE 

53.9 

30.8 

42.4 

85 

29 

16 

5 

700 

0 

0 

23 

0 

2.69 

.64 

14 

4.0 

7 

2 

0 

SUBIACO 

52.8 

30.5 

41.7 

-11.0 

83 

29 

13 

5 

722 

0 

2 

24 

0 

2.36 

1.97 

.66 

15 

1.8 

1 

14+ 

8 

1 

0 

TURNP IKE 

M 

2  4  .4M 

M 

8 

4 

0 

7 

23 

0 

2.35 

.65 

3 

6 

1 

0 

.  WALDRON 

54.5 

29.8 

42.2 

83 

29 

14 

4 

706 

0 

1 

22 

0 

D 

2.14 

.91 

14 

4.4 

4 

2 

0 

WHITE  ROCK 

45.2 

26.5 

35.9 

76 

29 

6 

4 

894 

0 

10 

23 

0 

1.98 

.52 

9 

7.0 

10 

3 

e 

1 

0 

DIVISION 

40.5 

-11.1 

2.04 

2.37 

3.3 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

52.7 

30.6 

41.7 

82 

29 

14 

5 

718 

0 

1 

23 

</ 

3.51 

.86 

14 

4.5 

8 

4 

0 

BENTON 

53.8 

30. 3M 

42.  1M 

83 

29 

18 

5 

709 

0 

1 

2\ 

0 

3.37 

.90 

16 

3 

1 

7 

2 

0 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

AM 

51.7 

30.1 

40.9 

84 

30 

16 

5 

742 

0 

0 

20 

? 

3.15 

.98 

15 

6.5 

7 

1 

0 

CONWAY 

51.8 

30.3 

41.1 

-12.5 

83 

29 

15 

5 

739 

0 

2 

24 

o 

3.07 

2.14 

.75 

14 

3.0 

2 

2 

7 

3 

0 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

54.5 

32.0 

43.3 

-11.5 

83 

29 

16 

5 

671 

0 

2 

22 

2.86 

2.51 

.93 

14 

1 

4  + 

6 

2 

0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

R// 

49.8 

32.8 

41.3 

-11.5 

83 

29 

1  7 

5 

729 

0 

2 

19 

0 

3.67 

1.18 

.82 

14 

5.4 

3 

3  + 

7 

3 

0 

MALVERN 

55.2 

31.2 

43.2 

83 

31  + 

18 

5 

675 

0 

0 

le 

0 

D 

4.24 

1.20 

2 

3.0 

3 

2 

7 

3 

2 

MORR ILTON 

52.0 

31.0 

41.5 

-10.1 

82 

29 

15 

5 

728 

0 

0 

23 

o 

3.32 

1.46 

.86 

15 

6 

2 

0 

NIMROD  DAM 

AM 

50.8 

28.8 

39.8 

85 

30 

12 

779 

0 

1 

25 

0 

2.77 

.80 

15 

7 

1 

0 

PERRYV ILLE 

SHERIDAN  TOWER 

52.  1M 

34. 6M 

43.  4M 

84 

29 

18 

5 

673 

0 

1 

14 

0 

DIVISION 

41.8 

-10.8 

3.33 

1.60 

4.5 

See  reference  notes  follo»in£  Station  Ind>*. 
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Tern 
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F 

recip 
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o  E 
5  G 
■  ^ 

o  | 

<  s 

8 

g  3  S 

S  o  ; 
Q  >- 
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5 

g 

Q 

V 

S* 

No  ol  Days 

§ 

s  c  Z 

c  -3  « 

&|| 
O  ~.  r- 

- 

° 

No  ol  Days 

__ 

1 

%  1 
°  O 
S  a 

Q 

£ 
1 

S 

50  or  More  | 

1  00  or  More 

si 

si 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

— 

BR  1 NKLEY 

50.  6 

32.2 

4  1.4 

-11.8 

80 

29 

1  6 

5 

72  6 

0 

2 

22 

0 

4.22 

-  1.07 

1.27 

2 

•  6 

T 

14  + 

6 

3 

2 

DES  ARC 

AM 

47.  8 

30.6 

39.2 

79 

30 

16 

5 

793 

0 

3 

23 

0 

4.60 

1.08 

a 

10 

4 

1 

HELENA 

51.3 

33.1 

42.2 

-11  .7 

80 

29 

1  6 

5 

706 

0 

0 

18 

0 

4.  52 

-  1.20 

1.36 

9 

2.0 

2 

1 

10 

4 

1 

KEO 

51.3 

31.5 

41.4 

82 

29 

18 

5 

728 

0 

2 

21 

0 

4.75 

1  .00 

2 

3 

1 

9 

4 

1 

MAR  I  ANNA   2  S 

50.3 

2°. 3 

39.8 

-13.3 

78 

29 

12 

5 

776 

0 

1 

24 

0 

5.  35 

.20 

1  .38 

9 

2  .0 

9 

4 

2 

SAINT  CHARLES 

49.5 

31.0 

40.3 

8 1 

30 

1  6 

5 

764 

0 

3 

23 

0 

5.  54 

1.37 

9 

10 

3 

3 

ST  UT  T  GART 

52.2 

3  3,0 

42.6 

-11.4 

82 

29 

1  8 

692 

0 

0 

17 

0 

4.83 

.66 

1.37 

9 

8 

4 

1 

STUTTGART   9  ESE 

48.2 

31.2 

39,7 

79 

30 

1  7 

5 

778 

0 

2 

20 

0 

4.  80 

1,20 

9 

1.0 

1 

3+ 

8 

4 

2 

WYNNE 

49.0 

30.4 

39.7 

79 

29+ 

1  0 

5 

779 

0 

0 

3.60 

1.0  5 

2 

4.5 

6 

3 

1 

40.7 

-12.5 

4.69 

_  ,82 

2.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

58.0 

35.7 

46.  9 

85 

29 

20 

3 

565 

0 

0 

10 

0 

2.76 

.  88 

14 

6 

3 

0 

DE  QUEEN 

58.  1 

33.5 

45.8 

85 

31  + 

18 

3 

592 

0 

0 

12 

0 

2.30 

.75 

14 

5 

2 

0 

DIERKS 

57.0 

32  .0 

44.5 

84 

29 

1  7 

4+ 

634 

0 

0 

18 

0 

2.82 

.  80 

15 

8 

1 

0 

HOPE   3  NE 

AM 

53.1 

32.2 

42.7 

-11.3 

84 

30 

19 

3 

687 

0 

2 

14 

0 

2.09 

-  3.23 

.56 

15 

T 

T 

6  + 

6 

2 

0 

MOUNT  IDA 

54.4 

29.7 

42.  1 

-  9.1 

82 

29 

1  5 

4 

707 

0 

0 

23 

0 

3.27 

-   1  .90 

.69 

15 

2.0 

2 

4  + 

9 

2 

0 

NARROWS  DAM 

AM 

55.4 

29.9 

42  •  7 

84 

30 

1  7 

3 

685 

0 

0 

20 

0 

3.02 

.91 

1  5 

2 

1 

9 

1 

0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

AM 

52.9 

30.  8 

4  1.9 

82 

30 

1  6 

3 

712 

0 

2 

2  1 

0 

3.45 

•  77 

1  5 

2.0 

1 

3  + 

7 

3 

0 

OKAY 

58.2 

34.4 

46  •  3 

-  9.9 

85 

29 

20 

3 

582 

0 

0 

1  2 

0 

2.77 

-  2.05 

•  88 

14 

7 

o 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

R/  / 

54.9 

36.8 

45.9 

-10.1 

84 

31  + 

20 

3 

592 

0 

1 

1  0 

0 

2.35 

-  2.58 

•  75 

1  4 

T 

T 

1 

5 

3 

0 

D I V  I S I  ON 

44.3 

-  9.5 

2  •  76 

-  2.07 

1.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPH I  A 

55.8 

32.9 

44.4 

84 

31 

20 

5  + 

640 

0 

0 

19 

0 

D  4.  13 

-  1.22 

1.20 

15 

1.5 

7 

3 

2 

CAMDEN  1 

57.4 

34.2 

45.8 

-  9.5 

85 

29 

19 

5 

597 

0 

0 

13 

0 

4.40 

-  .87 

1  .06 

3 

10 

3 

1 

EL   DORADO  FAA  AIRPORT 

55.0 

35.5 

45.3 

-11.1 

83 

31  + 

21 

4  + 

609 

0 

2 

11 

0 

5.08 

.44 

1.97 

2 

T 

0 

8 

3 

2 

FORDYCE   6  W 

54.  8 

3  3,5 

44.2 

83 

29 

1  7 

5 

644 

0 

1 

14 

0 

4.71 

1,86 

2 

1.0 

1 

2 

8 

2 

2 

MAGNOL I A   3  N 

*7.0 

3  ^ ,  7M 

45  .  4M 

-11.8 

84 

31  + 

20 

5+ 

606 

0 

1 

0 

3.  72 

.71 

1.10 

2 

9 

3 

1  1 

PRESCOTT 

57.4 

34.1 

45.8 

-  9.8 

85 

31  + 

1  7 

3 

596 

0 

0 

1  2 

0 

3.26 

-  1.87 

,  84 

2 

5 

4 

0 

WARREN 

54.  8 

34,0 

44.4 

-12.2 

83 

29 

1 9 

5 

638 

0 

0 

15 

0 

4,26 

1.62 

2 

.  5 

1 

2 

6 

4 

2 

D IV  IS  ION 

45,0 

-10.4 

4.22 

.97 

.  8 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

56.9 

34.1 

45,5 

-10.6 

84 

30  + 

19 

4 

601 

0 

0 

15 

0 

5.67 

.10 

1.91 

2 

T 

0 

10 

4 

1  ' 

CUMMINS  FARM 

34,1 

8  3 

3  1 

1  8 

684 

0 

2 

19 

0 

3.59 

1.19 

2 

6 

3 

1 

DUMAS   1  ESE 

53.8 

32.9 

43.4 

-12.0 

83 

29 

18 

5 

668 

0 

0 

17 

0 

5.50 

-  .43 

1.35 

15 

.  5 

1 

2 

9 

4 

3 

MONT ICELLO   3  S 

55. 2M 

34.  7M 

45. OM 

83 

29 

1  8 

4 

614 

0 

3 

15 

0 

5.25 

1.72 

2 

T 

0 

10 

3 

2 

PINE  BLUFF 

53.7 

34.3 

44.0 

-11.6 

83 

29 

20 

5 

654 

0 

2 

14 

0 

5.29 

-  .27 

1.20 

15 

11 

4 

3 

PINE   BLUFF   FAA  AIRPOPT 

51.5 

33.2 

42.4 

63 

29 

20 

5 

700 

0 

2 

17 

0 

4.67 

1.16 

14 

4.0 

2 

13  + 

9 

3 

1 

PORTLAND 

AM 

52.8 

34.6 

43.7 

-12.3 

82 

30 

24 

6  + 

658 

0 

1 

14 

0 

5.10 

-  .47 

2  .00 

2 

T 

0 

9 

2 

2 

ROHWER  2  NNE 

52.4 

34.  7 

43.6 

81 

29 

19 

5 

661 

0 

2 

13 

0 

5.60 

2  .00 

2 

11 

3 

1 

DIVISION 

43.8 

-11.7 

5.08 

-  .68 

.9 

See  reference  notes  following  Station  lodes. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 
AL  t 

AMITY   3  NE 

ANTOINE 
APLIN   1  W 
ARKADEL  ph I a 
ARKANSAS  CITY 
ASHDOWN 

ATHENS 
AUGUST  A 
8AL0  KNOB 

BATESVILLE  L  WESTOCK 
BATESVILLE  L   AND  D  NO  1 

BEAT Y  LAKE 
BEECH  GROVE 
BEETJEV I LLE 
BENTON 
BENTONV I  CLE 

BERRYVILLE  *  NW 
BIG  FORK 
8IG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

8LAKELY  MOUNTAIN  OAM 

BLUFF  CITY  3  SW 
BL  YTHEVILLE 
BOONEV ILLE 
BOUGHT ON 
BRADFORD 

BRINKLEY 
BUFFALO  TOMER 
BURDETTE 
CA80T  *  SW 
CALICO  ROCK 

CAMDEN  1 
CARLISLE   1  SW 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 

CONWAY 
CORNING 
COVE 

CROSSETT   7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

CUMMINS  FARM 
DAISY 
I  DAMASCUS 
DANVILLE 
DARDANELLE 

DE  QUEEN 
DERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 

DUMAS  1  ESE 
[  EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  1  NE 
j  FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  ST A 
FJ.IPPIN  FAA  AIRPORT 
|  FORDYCE  6  W 

|  FORT  SMITH  MB  AIRPORT  ft// 

] FORT  SMITH  WATER  PLANT 

| FULTON 

I  GEORGETOWN 

j  GILBERT 

{ GLEHWOOD 

1  GRAVELLY 

GRAVFTTF 
! GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 
l|  GREENWOOD 

GURDON  3  E 
HAMBURG 
li  HARRISON 
HEBER  SPRINGS  3  NE 
HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
FhOPE  3  NE 
-•OPPER 
•WRAT  1 0 

•WT  SPRINGS    1  NNE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 


.AR€LEY 
-EAO  HILL 

.EE  CREEK  GUARD  STATION 
.EOLA 

.  ITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R // 

.ITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

.UPTON 

IAD  I  SON 

MGNOLIA  3  N 

ULVERN 

IANHOTH  SPRING 
URIANNA  2  S 

'  ARK  ED  TREE 

IARSHALL 

MELBOURNE 

IENA 

WNTICELLO  3  S 

"ONDBAY  L0CK  aW>  DAN  a 

ORRILTOM 

OUNT  IDA 


2.9* 

D2.19 
04.  13 
5.99 


D.30  D.39 


.24      .55  .35 


0.08  • 
D.15  1.05 
1.15 
.64  .57 


D.50 
.55 
.26 
.13 


1.90 
3.16 
3.18 


4.60 
1.T5 
2.82 


1  .50 
2*B2 
3.24 
D1.T3 


2.69 
1  .  75 
1  .66 


.22  .50 
D.19  D.10 
.16  .31 


.21    1.17  «3B 


0.20  D.15 


•  05 


.98 
.75 
1.00 

.03  1.10 

1.02 
.80 
.32 


1.21 
.80 
.30 


.01  i.oe 

.24 

1.25 


D.15  D.15 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


.22  1.11 

•  1.01 

.05  1.20 

T  1.37 


.16 
.06 


1.02 
.23 


D.12 
.31 

.72 


.  80 
.90 
.  70 

.06 
1.62 
.  81 
.37 


28     29  I  30 


.55     T  T 


•  OA 
.34 

•  42 


.49  .22 
.38 

T  T 


T  T  .24 

.09 


.18  .34 
.05 

.34  T 


.20 
.09 


.45     .05  .06 


.02  T 
.03 

T  T 


rollo.lb*  St. lion  Intel. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW   1  E 
MIJL8FRRY  6  NNE 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NATHAN   4  WNW 
NEWHOPE   3  E 
NEWPORT 

NIMROD  DAM 
ODELL    3  N 
ODEN  2  W 
OKAY 
OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
PARIS 

PARK  IN   2  W 
PARKS 

PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
RATCL IFF 

HORPRS 

ROHWFR  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 

SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPARK  MAN   4  £ 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STORY 

STUTTGART 
STUTTGART 
SUBIACO 
TAYLOR 

T  F  X ARK  ANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 
WALORON 

WALNUT  GROVE  2  NNE 
WALNUT  RIDGE  FAA  AP 
WARREN 

WHITE  ROCK 
WH1TECLIFFS 
WYNNE 
YELL V 1 LL  E 


ESE 


Day  of  month 


Tol 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7  | 

8  1 

9 

10  1 

11  |  12 

13 

14  | 

15 

16  17 

18 

19     20  I  21 

22  |  23  | 

24 

25 

26 

27 

28  ]  29  j  30 

31 

1.45 

i  •  o  a 

•  1  3 

.05 

.38 

•  52 

*  ~ 

T 

* 

•  1  3 

*  r- 

* 

•  05  T 

.05 

T 

.  >■-■' 

"  05 

*^  c 

*  15 

T 

.80 

.05 

.06 

.10 

T 

.35 

.34 

T 

T 

.65 

.20 

•  05 

3.02 

5.  45 

.31 

.  40 

•  26 

•  41 

•  08 

.61 

•  77 

•  50 

•  02 

T 

in 

J.34 

.20 

.49 

•  30 

•  15 

.25 

.42 

.04 

.96 

.34 

.43 

T 

.01 

.10 

'.77 

.05 

.45 

.35 

.36 

.05 

.01 

.80 

.  30 

.30 

.  10 

.69 

.13 

•  10 

.01 

.25 

.  39 

.03 

.32 

T 

.13 

.80 

.  16 

.51 

.08 

T 

.35 

•  80 

.17 

.07 

.02 

.86 

•  15 

T 

T 

.54 

.36 

.05 

1.16 

.12 

.63 

.20 

J. 77 

.."■<. 

.45 

.31 

.01 

T 

.77 

.11 

•  14 

.62 

.39 

.02  T 

.42 

.05 

.04 

T 

.73 

.04 

.03 

.14 

.01 

T 

.32 

.29 

.01 

0.15 

.42 

.26 

.02 

.04 

1.97 

1.40 

•  1  5 

*  62 

•  42 

■  23 

.03 

■  20 

.96 

.03 

.  34 

T 

\  2S 

T 

T 

.65 

.  16 

.37 

.07 

.27 

.  74 

•  02 

.  86 

.24 

■  64 

•  30 

,29 

j  7 

.0 

1    D  > 

1  20 

28 

.16 

.05  .21 

.67 

.46 

.95 

T 

.01 

.59 

•  31 

.14 

T 

.13 

1.16 

.17 

T 

T 

T 

•  09 

T 

.44 

.79 

.44 

'  1  6 

2.00 

T 

.05 

.42 

.20 

T 

1.10 

.20 

.05 

•  30 

.45 

.15  .18 

',26 

.84 

.75 

.50 

.05 

.09 

.47 

.  18 

.41 

•  1 1 

•  1 1 

•  02 

.29 

T 

T 

.02 

.0 

.60 

•  20 

.  12 

•  05 

T 

•  03 

•  25 

T 

.80 

.43 

"4 

•  12 

•  18 

T  .12 

.46 

.16 

•  29 

.15 

.07 

.64 

.39 

.51 

.54 

.21 

.33 

1.22 

T 

T 

1.37 

.18 

1.14 

.36 

.08 

.10 

.17  .36 

.34 

.24 

."1 

.10 

•  90 

.24 

.  10 

.25 

.10 

.24 

0.  20 

•  49 

.51 

•  55 

T 

T 

•  07 

•  06 

29 

j  g 

59 

5  1 

■  1 1 

.27 

.20 

.10 

T 

.44 

.77 

T 

.05 

.  37 

.32  T 

T  ,02 

.  0  ? 

D*OA 

?*  1  B 

•  25 

T  35 

.25 

1  *  IB 

.40 

.36 

*  i  J 

.77 

1.31 

1.23 

•  23 

•  27 

.97 

.  10 

.44 

.25 

.35 

.05 

.93 

.28 

.35 

•  22 

.  81 

89 

37 

.05  .22 

,80 

.05 

.56 

.36 

•  04 

.13 

.25 

T 

,48 

.13 

.07 

.66 

.22 

.24 

.14 

.79 

.20 

1.32 

1  .14 

.02 

.  L6 

.01 

.27 

.52 

.04 

•  07 

.04 

.35 

.50 

.71 

T 

•  11 

.07 

.05 

T 

.75 

.06 

•  10 

T 

T 

.  35 

.  15 

.65 

♦  08 

.30 

.26 

.45 

.46 

T 

.14 

T 

D.44 

.02 

.  10 

.04 

.05 

.91 

.06 

.52 

,10 

.64 

T 

.21 

.95 

T 

.45 

.80 

.05 

T 

.16 

.08 

.61 

.04 

T 

1.05 

.02 

.  10 

T 

•  23 

.23 

•02 

T 

T 

.26 

.23 

1.62 

T 

T  T 

T 

.04 

T 

.  12 

.02 

1.00 

.55 

.97 

•  06 

.05 

.20 

.10 

.52 

.44 

T 

.10 

•  35 

.15 

.12 

.If. 

.40 

.45 

.22 

.35 

.10 

•  52 

.82 

.10 

-20 

.  60 

T 

1.05 

T 

.08 

.03 

.87 

T 

.40 

.62 

.40 

T 

.15 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
HARCII  I960 


ARK  ADEL  PH  I  A 


BALD  KNOB 


BATESV I  LLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

BENTON 

BENTONV I LLE 

BLAKELY   MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 


CLARKSV I LL  E 


CROSSETT    7  S 
CUMMINS  FARM 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 
'DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 
DUMAS   1  ESE 
EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEV I LLE   FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN   FAA  AIRPORT 
FORDYCE  6.  W 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
cORT  SMITH  WATER  PLANT 
3ILBERT 
RAVETTE 

Br  i  son 

HELENA 
TOPE  3  NE 
(OT  SPRINGS   1  NNE 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


39  32 
22  23 


40  34  38 
26     27  20 


AO 
30 


38  32  29 
19     18  14 


36     30  36 


43  33  34 

25  24  20 

31  32  33 

21  24  19 

37  33  33 

25  25  14 

37  34  35 

25  24  20 

48  35  36 

24  25  20 

37  35  37 

24  25  17 

39  32  37 

24  25  19 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


43  34  35 
29     29  24 


40  32  35 
23     29  21 


35  34  38 
25     24  18 


43  35  38 
24     28  18 


37  32  32 
24     26  22 


28     26  28 


42  35  36 
27     28  17 


35  33  34 
24     28  22 


29     26  31 


32     28  28 


31     27  30 


30     30  25 


29  27  31 
21     20  15 


40  34  35 
25     28  19 


22  15 

33  32 
25     25  13 


24     20  14 


32     29  26 


31  29  32 
20     20  11 


36     35  34 

22     29  23 


43     31  34 


44     32  38 


35  35 
14  25 


40  36 
20  28 


40  44 
22  35 


30  34 
13  23 


35     28  34 


35  37 
18  26 


38  33 
16  20 


23  32 
5  18 


30  35 
15  27 


32  36 
16  23 


35  43 
19  28 


31  34 
16  27 


32  33 
15  25 


32     28  32 


37  47 
23  27 


32  34 
16  27 


37  36 
24  29 


16  17 

32  27 


30  43 
23  27 


27  33 
10  22 


28  31 
10  23 


25     26  32 


25     28  34 


28  35 
16  27 


22     27  32 


31  35 
8  22 


33  37 
16  23 


31  35 
16  26 


38      37  44 

29     27  31 


31     30  31 


48     46  58 

40      39  40 


29     26  32 


33  36  36 
20     24  25 


28  28  31 

40  39  47 
31  28  32 

35  33  42 
26  29  30 

36  40  38 
28  30  30 

34  35  40 

25  25  31 

41  39  47 
30  31  31 


36      38  49 


42      41  54 

33     29  35 


38     38  47 

28     30  32 


39  39  44 
29     28  32 


35  34  45 
26     22  29 


39  46 
2  8  34 


36  46 
29  32 


29 

45     41  66 

33     33  33 


26     26  30 


28     30  35 


36     32  32 


40     39  48 

31     27  35 


42     51  55 


32  32  35 
25     27  29 


34  32  37 
26     29  30 


34      34  38 

28     30  32 


37  33  38 
27      29  32 


40  40  51 
33     29  34 


39      35  46 

30     31  32 


35  36  35 
28     30  31 


36     34  38 

26     29  29 


36     42  46 

30     28  36 


42  39 
30  31 


10  11 


45      48  44 


50  54  53 
31     34  21 


58  56  59 
34     35  24 


40  44  43 
23     28  23 


43  52  50 
29     32  20 


54  55 
30  33 


45  48  53 
31     31  21 


43  49 
29  31 


60  56 
35  36 


34  35 
27  25 


60  54  58 

34  32  19 

53  48  50 

29  31  27 

45  53  53 

33  34  30 


38  40 
30  26 


34  38  40 

28  26  17 

47  52  53 

30  33  25 

38  50  52 

32  29  22 

42  46  51 


36  38  42 

30  2  8  12 

51  44  4  4 

30  32  29 

57  42  54 

31  34  27 

49  54  55 

31  32  27 


DayOi  Month 
15  j  16  17 


18     19     20     21     22     23     24  2S 


49  50  43 
36     37  36 

48     46  34 


49  47  35 

28  27  29 

52  48  40 

30  32  33 

53  39  37 
27  33  27 

52  54  47 

27  32  38 


31     32  31 


50  45  38 
32     26  32 


54     51  35 


51  50  35 
31     31  32 


45     36  35 


50  47 
36  36 


50  35 
32  32 


47  42 
35  35 


40  32 
25  25 


45  45 
35  34 


42  45 

37  38 


48     44  33 

28      28  25 


44  40 

29  28 


40  40 
31  30 


54  51  40 

33  34  35 

54  4  1  39 

33  33  32 


49     44  33 

29     28  29 


45  45 

33  33 


54     52  39 

29     33  32 


43  45 

30  26 


52  51 
31  21 


50  50 
30  23 


68  68  55 
31     37  30 


27     28  29 


30 
81 


58  57 
26  39 


59  60 
24  40 


42      46  51 

33     26  24 


4?  45 

33  27 


48  49 

30  25 


35  41 
25  19 


30      26  22 


43  40  44 
34     28  26 


41  46  55 
30     21  21 


46      44  51 


53  51 
32  28 


42  48  52 
31     24  23 


43  46 
31  26 


57  57  59 
34     27  24 


50  51 
34  29 


41  47 

32  25 


52  54  60 
27     23  22 


40  45 
32  27 


32  38  41 
22     16  23 


47  51 
27  19 


53  50 
35  29 


53  49 
33  28 


35  41 
24  18 


36  42 
25  20 


32  42 
26  21 


39  40 
23  17 


51  50  57 
30     24  24 


38  45 
30  24 


37  45 

29  22 


35  43 
31  24 


37  40  49 
23     18  20 


36  40 
28  21 


47  A6 

39  29 


44  50  50 
29     25  26 


46  50  52 
29     26  28 


55  59  77 

30  32  31 

62  61  80 

34  31  35 

54  52  69 

24  26  29 


35  21 
54  54 


45  48 

38  30 


53  51  60 
34     25  23 


60  59  59 
40     32  33 


52  50 
34  24 


51  50  53 
37     23  29 


55  50  51 
40     30  31 


51  49  56 
36     28  25 


60  61  65 
37      34  29 


53  49 
32  29 


58  60 
38  28 


44  43 

30  20 


41  47 
30  24 


41  45 

29  22 


48  45 

28  21 


41  4  7  54 
30      24  21 


59  55 
38  30 


51  50  58 
33  27  26 

52  50  56 

35  22  22 

46  50  56 

36  29  17 

42  44  55 

29  20  18 

44  48  55 

33  22  20 

50  52  50 

41  30  30 

58  59  57 

34  33  33 

55  52  59 

37  31  28 


70  62 
32  41 


75  69 
40  43 


65  64 
19  28 


65  62 

20  31 


73  74  65 
28      34  34 


67  55 
25  31 


76  68 

35  35 


66      61  59 

38     32  38 


80  77  68 
36      38  42 


65  64 

30  35 


70      64  63 


34     38  38 


75  67 
40  42 


51  68  62 
31     31  33 


77     72  65 


67  65 
22  30 


68  58 

27  33 


65  65 
24  30 


56  68  59 
29     23  34 


75  65 
36  43 


68  64 

36  40 


66  65 
30  34 


71  66 
20  32 


66  58 

25  30 


60  70  64 
34     25  34 


61  59 
31  38 


79  70 
36  38 


68  63 
33  42 


70  75 
32  50 


36  48 
67  72 


24  25  36 

59  68  75 

28  26  33 

61  68  75 

33  30  43 

55  72  75 

29  30  40 

56  42  69 

33  33  37 

50  61  72 

25  31  38 


33  31  48 

56  66  73 

31  28  50 

56  69  75 
37  38  51 

57  69  76 

32  31  45 

55  67  76 

29  30  40 

50  64  75 

24  30  36 

53  69  69 

42  41  50 


63  68 
38  55 


54  68  76 

32  31  42 

52  68  77 
42  34  51 

53  36  67 
30  30  33 

48  65  70 

27  36  46 

51  70  75 


54     72  66 


52  66  75 
41      43  53 


73  75 
36  45 


53  74  75 
33     33  47 


73  75 
30  43 


70  69 
28  4* 


69  73 
33  50 


49  70  77 
36     31  49 


69  75 
30  43 


54  74  76 
32      26  44 


71  75 
29  45 


30  39 
68  71 


54  69 
33  36 


5  7     70  76 


80  85 
4  7  60 


75  77 
44  52 


76  83 
48  53 


79  81 
43  51 


75  78 
47  51 


77  52.7 
36  30.6 


84  55.8 
38  32.9 


83  83  58.0 
51      38  35.7 


74  72  50.0 
52     33  29.8 


79  69  1  47.1 
42     30 I  23.9 


77  74 |  50.5 
48     29  27.9 


78  79  53.8 
49     33  30.3 


61  78  47.5 
39     3  1  i  25.7 


84  68  51.7 
52     34  30.1 


69     84  53.5 


50  34 


72  50.6 
36  32.2 


77  84 
48  53 


72  75 
47  52 


78     78  52.9 


70  74  47.2 
48     43  27.4 


84  81 

52  36 


80  83 
56  53 


81  78 
48  34 


79  62 
51  41 


73  75 
52  52 


79  84 
45  56 


74  75 
45  56 


75  83 
52  59 


81  84 
48  52 


79  82 
45  60 


77  79 
46  56 


79  81 
44  60 


74  80 
50  59 


75  79 
49  61 


76  78 
48  32 


77  72 
49  38 


74  83 
48  37 


38  35 
63  77 


63  78 
38  31 


62  73 
39  31 


55  79 
36  30 


79  81 
49  46 


76  79 
46  32 


75  76 
46  28 


75  78 
42  30 


84  75 
49  37 


79  82 
50  44 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued  :  MARCH  1960 


Station 

Day  01  Month 

Average 

I 

9 

3 

4 

5 

g 

7 

3 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

| 

28 

1 

| 

29 

1 

30 

1 

31 

JON  E  SB0R0 

32 

31 

37 

33 

28 

34 

35 

35 

40 

38 

44 

40 

46 

41 

35 

44 

43 

47 

46 

47 

49 

55 

59 

58 

54 

64 

74 

80 

78 

74 

73 

MIN 

22 

22 

1  8 

16 

9 

20 

25 

24 

3  1 

28 

29 

25 

27 

28 

29 

33 

27 

26 

37 

29 

26 

35 

26 

36 

25 

33 

39 

46 

55 

49 

38 

29!5 

MAX 

32 

34 

33 

33 

26 

33 

33 

38 

44 

43 

45 

46 

43 

38 

37 

43 

42 

43 

46 

47 

42 

55 

58 

S6 

50 

63 

71 

76 

77 

78 

71 

4  7.7 

MIN 

21 

25 

19 

16 

8 

19 

25 

25 

31 

30 

29 

30 

25 

28 

28 

33 

27 

28 

35 

28 

2  7 

29 

24 

33 

26 

26 

37 

45 

56 

56 

41 

29.4 

KEO 

MAX 

35 

32 

34 

33 

31 

34 

39 

36 

45 

48 

5" 

47 

49 

48 

39 

48 

47 

55 

51 

52 

50 

73 

61 

58 

50 

60 

73 

75 

62 

79 

76 

51.3 

MIN 

23 

28 

20 

20 

16 

25 

3  1 

26 

32 

29 

30 

25 

30 

33 

33 

32 

27 

26 

3  8 

29 

2  6 

33 

32 

37 

30 

30 

44 

47 

54 

5  1 

38 

31.5 

L E AD  HILL 

MAX 

32 

3  0 

28 

30 

28 

34 

38 

36 

39 

36 

39 

40 

44 

46 

38 

36 

38 

46 

45 

48 

52 

56 

66 

61 

54 

72 

76 

77 

82 

78 

76 

48.6 

MIN 

22 

20 

12 

10 

6 

26 

26 

28 

28 

27 

1 1 

29 

26 

27 

2  9 

22 

24 

22 

1 7 

36 

28 

3 1 

2  8 

28 

36 

4  8 

42 

30 

25.6 

LITTLE   ROCK  WB 

A  I RPORT 

MAX 

33 

32 

36 

35 

30 

33 

36 

36 

44 

43 

50 

45 

48 

39 

40 

44 

47 

54 

51 

49 

51 

71 

61 

56 

45 

63 

73 

74 

83 

65 

75 

49.  8 

MIN 

24 

26 

21 

20 

1  7 

26 

30 

2  8 

33 

3 1 

31 

29 

32 

3  3 

33 

32 

28 

29 

36 

30 

31 

6 

34 

41 

° 

32 

47 

49 

50 

42 

32.6 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 

42 

32 

33 

40 

37 

40 

43 

43 

55 

54 

55 

55 

55 

51 

4  3 

50 

59 

61 

62 

60 

79 

76 

71 

53 

63 

77 

79 

84 

79 

84 

57.0 

MIN 

2  9 

20 

20 

20 

27 

31 

37 

33 

34 

28 

* 

35 

36 

30 

25 

23 

39 

30 

34 

37 

39 

44 

40 

41 

50 

48 

9 

37 

33.7 

M  AL VFRN 

MAX 

42 

34 

41 

39 

36 

38 

35 

41 

50 

44 

56 

56 

53 

52 

39 

49 

51 

54 

56 

54 

57 

74 

70 

66 

54 

70 

76 

76 

83 

61 

83 

55.2 

MIN 

2  5 

2  7 

1 9 

20 

18 

28 

28 

33 

27 

34 

19 

30 

34 

34 

29 

22 

21 

37 

24 

26 

2 

3 

35 

2 

32 

42 

42 

' 

52 

1 

31.2 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

30 

29 

35 

27 

29 

31 

38 

35 

42 

36 

41 

38 

47 

40 

35 

39 

41 

47 

44 

44 

50 

55 

63 

58 

52 

71 

77 

78 

80 

75 

72 

47.7 

MIN 

1  9 

20 

1 5 

10 

1 

20 

25 

23 

27 

21 

25 

22 

24 

28 

30 

22 

27 

35 

24 

19 

2 

20 

32 

2 

27 

41 

57 

4 

45 

26 

25.8 

MARIANNA  2  S 

MAX 

36 

34 

35 

35 

29 

36 

35 

40 

44 

46 

44 

44 

48 

45 

4  1 

47 

46 

49 

49 

52 

51 

66 

60 

60 

51 

67 

69 

74 

78 

77 

71 

50.3 

MIN 

1  8 

25 

19 

16 

12 

2  0 

26 

24 

32 

2  7 

29 

25 

27 

28 

29 

31 

26 

24 

36 

25 

26 

30 

26 

36 

27 

28 

43 

4  7 

56 

50 

37 

29.3 

MARKED  TREE 

MAX 

27 

35 

35 

35 

35 

36 

42 

44 

46 

45 

40 

45 

46 

49 

48 

52 

56 

60 

56 

50 

58 

72 

80 

79 

72 

49.8 

MIN 

19 

1  8 

19 

30 

29 

33 

31 

29 

30 

26 

30 

28 

30 

26 

39 

31 

30 

31 

26 

36 

27 

32 

53 

49 

43 

31.0 

MARSHALL 

MAX 

30 

29 

31 

28 

30 

33 

35 

32 

39 

39 

38 

44 

53 

49 

37 

36 

42 

50 

45 

50 

53 

55 

64 

60 

73 

75 

79 

75 

46.  6 

MIN 

22 

20 

13 

10 

8 

2  3 

26 

27 

29 

29 

27 

1  7 

28 

29 

29 

22 

26 

3  3 

30 

22 

20 

32 

46 

56 

26.0 

MENA 

MAX 

36 

33 

32 

35 

32 

34 

40 

38 

57 

54 

49 

57 

55 

51 

40 

42 

47 

54 

53 

56 

64 

74 

74 

68 

50 

72 

72 

76 

80 

71 

78 

54.0 

MIN 

25 

23 

1  5 

16 

1  6 

26 

30 

31 

32 

33 

32 

24 

33 

34 

32 

26 

24 

2  3 

36 

27 

29 

33 

36 

34 

37 

33 

49 

48 

60 

4  7 

39 

31.8 

MONTICELLO   3  S 

MAX 

37 

32 

40 

32 

32 

40 

40 

53 

54 

52 

48 

51 

49 

45 

53 

50 

57 

58 

56 

60 

77 

69 

63 

54 

67 

66 

75 

83 

81 

81 

55.2 

MIN 

26 

23 

1  6 

20 

2  5 

26 

39 

38 

32 

23 

32 

35 

36 

35 

27 

24 

4  6 

28 

28 

38 

36 

4 1 

37 

38 

53 

53 

60 

52 

36 

34.7 

MORR IL  TON 

MAX 

37 

34 

36 

36 

33 

34 

38 

37 

44 

44 

51 

49 

52 

49 

3  8 

42 

46 

51 

51 

47 

54 

70 

65 

64 

53 

67 

77 

75 

82 

79 

76 

52.0 

MIN 

24 

24 

20 

1  8 

1  5 

26 

29 

28 

32 

29 

32 

21 

30 

33 

32 

31 

27 

26 

38 

29 

26 

32 

29 

36 

30 

3 1 

42 

5  1 

56 

49 

34 

31.0 

MOUNT  IDA 

MAX 

36 

34 

35 

39 

33 

36 

40 

37 

53 

46 

50 

54 

54 

50 

42 

45 

49 

52 

53 

54 

62 

78 

71 

66 

49 

70 

73 

61 

82 

79 

80 

54.4 

MIN 

25 

24 

17 

15 

16 

27 

28 

30 

30 

25 

32 

1  8 

30 

33 

32 

30 

24 

1  9 

36 

2 

22 

28 

31 

34 

34 

31 

44 

46 

53 

5 1 

31 

29.7 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

27 

27 

25 

27 

25 

23 

29 

29 

34 

36 

36 

41 

47 

42 

31 

32 

34 

41 

39 

36 

46 

62 

61 

56 

46 

65 

65 

71 

72 

65 

70 

43.3 

MIN 

1  5 

1 5 

5 

1 1 

1  7 

22 

22 

22 

23 

25 

22 

23 

25 

25 

21 

15 

2  5 

2  3 

20 

23 

*2 

29 

3  7 

25 

39 

48 

53 

53 

37 

50 

26.4 

MOUNTAIN  HOME  1 

NN'W 

MAX 

28 

27 

32 

29 

27 

32 

36 

35 

38 

38 

39 

38 

48 

45 

32 

34 

40 

46 

44 

46 

52 

57 

66 

62 

54 

72 

75 

61 

82 

76 

76 

48.0 

MIN 

20 

19 

1  4 

1  0 

5 

22 

25 

27 

27 

27 

26 

18 

27 

28 

27 

29 

22 

25 

34 

26 

21 

24 

31 

6 

33 

44 

54 

53 

42 

27.3 

MOUNTAIN  HOME  C 

OF  ENG 

MAX 

32 

28 

26 

32 

25 

28 

32 

37 

33 

40 

33 

39 

39 

48 

33 

35 

35 

39 

45 

40 

46 

51 

55 

66 

58 

51 

71 

74 

80 

81 

52 

44.6 

M  IN 

1 7 

1  9 

1  4 

1  1 

6 

7 

23 

27 

27 

24 

26 

1  5 

19 

28 

28 

29 

23 

22 

28 

25 

1  9 

21 

22 

26 

2  7 

27 

36 

42 

54 

43 

28 

24.6 

NARROWS  DAM 

MAX 

49 

36 

36 

39 

41 

3R 

41 

42 

43 

64 

43 

55 

58 

56 

48 

49 

50 

52 

57 

56 

56 

61 

76 

71 

6S 

52 

70 

75 

79 

84 

7* 

55.4 

MIN 

2  7 

27 

17 

19 

2  1 

2  1 

2  8 

30 

31 

32 

34 

20 

23 

34 

34 

28 

21 

20 

24 

2  7 

29 

2  9 

33 

39 

3  8 

30 

36 

47 

49 

46 

33 

29.9 

NASHVILLE  PEACH 

SUBSTA 

MAX 

46 

30 

34 

35 

43 

30 

36 

41 

40 

62 

42 

55 

54 

54 

37 

42 

so 

50 

56 

57 

58 

60 

78 

69 

54 

54 

67 

74 

77 

82 

74 

52.9 

MIN 

2  5 

25 

1  6 

1  7 

1 8 

22 

2  7 

30 

30 

32 

31 

25 

28 

33 

32 

26 

22 

2  1 

24 

29 

32 

32 

36 

40 

38 

33 

42 

48 

46 

39 

30.8 

NEWPORT 

MAX 

38 

33 

33 

35 

36 

34 

35 

38 

40 

37 

44 

43 

49 

42 

35 

50 

48 

49 

50 

63 

60 

59 

46 

67 

75 

76 

79 

70 

72 

49.3 

MIN 

24 

23 

20 

18 

12 

23 

2  8 

?  B 

32 

30 

2  8 

25 

30 

30 

30 

33 

27 

28 

38 

29 

27 

35 

29 

38 

29 

32 

40 

48 

56 

49 

38 

30.9 

NIMROD  DAM 

MAX 

43 

32 

33 

37 

37 

33 

38 

41 

35 

46 

35 

52 

so 

57 

35 

38 

44 

49 

55 

56 

48 

59 

74 

70 

S9 

36 

70 

79 

81 

85 

67 

50.8 

MIN 

23 

24 

17 

1 5 

2 

20 

2 

2  9 

9 

27 

32 

21 

2  8 

3 1 

30 

3  0 

24 

23 

28 

3 

24 

32 

29 

33 

30 

29 

34 

45 

54 

48 

1 

28.6 

OKAY 

MAX 

44 

34 

37 

45 

40 

37 

43 

42 

6  I 

58 

56 

55 

55 

52 

44 

53 

52 

58 

60 

59 

62 

80 

76 

70 

57 

68 

77 

79 

85 

81 

84 

58.2 

MIN 

27 

28 

20 

24 

22 

2 

33 

32 

35 

34 

34 

26 

35 

36 

35 

30 

27 

24 

30 

36 

3* 

39 

44 

38 

34 

51 

* 

60 

49 

34.4 

OZARK 

MAX 

35 

35 

38 

34 

30 

33 

38 

36 

48 

41 

so 

51 

S4 

49 

36 

41 

48 

55 

50 

50 

57 

71 

65 

65 

58 

70 

60 

79 

82 

71 

80 

52.6 

MIN 

25 

2  5 

17 

18 

16 

27 

29 

32 

31 

31 

32 

24 

3  2 

34 

33 

31 

24 

24 

35 

25 

26 

31 

35 

38 

35 

32 

48 

50 

58 

48 

34 

31.7 

PARAGOULD  RADIO 

KDRS 

MAX 

34 

30 

35 

34 

27 

33 

35 

34 

43 

41 

42 

41 

42 

40 

35 

4  2 

41 

45 

46 

48 

47 

49 

56 

58 

S7 

61 

75 

79 

78 

75 

69 

47.5 

M  IN 

20 

2  1 

18 

15 

7 

19 

24 

22 

30 

27 

28 

24 

28 

25 

29 

29 

27 

26 

36 

29 

25 

3  1 

24 

34 

2  S 

26 

33 

42 

53 

47 

35 

27.6 

PARIS 

MAX 

41 

32 

37 

36 

32 

36 

39 

39 

45 

45 

SO 

53 

S6 

52 

40 

4  1 

48 

55 

56 

55 

58 

7] 

69 

64 

60 

70 

78 

82 

85 

78 

81 

54, 3 

MIN 

25 

24 

15 

16 

16 

27 

30 

30 

32 

28 

32 

2 1 

3  1 

31 

31 

3  1 

23 

26 

34 

25 

2  1 

29 

33 

36 

3  3 

3  1 

44 

45 

59 

53 

34 

30.5 

PERRYV I LLE 

MAX 

MIN 

PINE  BLUFF 

MAX 

35 

M 

38 

32 

32 

48 

39 

39 

4') 

48 

52 

46 

50 

46 

4  1 

S2 

51 

56 

55 

54 

54 

75 

64 

60 

54 

67 

75 

75 

83 

82 

78 

53.7 

MIN 

25 

28 

22 

24 

20 

22 

32 

30 

35 

34 

32 

30 

30 

34 

34 

1  3 

28 

30 

40 

30 

34 

3  7 

36 

43 

34 

33 

50 

52 

57 

53 

41 

34.3 

PINE  RLUFF  FAA 

AIRPORT 

MAX 

33 

33 

35 

32 

31 

38 

38 

43 

47 

48 

51 

45 

48 

39 

43 

S  1 

50 

55 

54 

52 

51 

74 

65 

53 

4S 

67 

72 

74 

83 

69 

76 

51.5 

MIN 

25 

29 

21 

24 

20 

2 

29 

28 

30 

30 

2  6 

35 

35 

33 

28 

29 

35 

30 

31 

35 

37 

40 

3  2 

34 

48 

48 

55 

48 

39 

33.2 

POCAHONTAS  1 

MAX 

MIN 

PORTLAND 

MAX 

40 

30 

34 

35 

36 

35 

44 

41 

40 

55 

51 

49 

49 

51 

42 

48 

55 

50 

56 

6  0 

56 

53 

72 

65 

6  6 

58 

65 

67 

78 

82 

73 

52.8 

MIN 

28 

27 

25 

24 

24 

30 

29 

3* 

32 

3  2 

29 

29 

34 

36 

34 

31 

30 

33 

34 

33 

3  6 

35 

46 

4  0 

40 

45 

42 

58 

51 

34.6 

PRESCOTT 

MAX 

42 

34 

39 

41 

39 

40 

43 

42 

54 

54 

55 

5* 

ss 

52 

42 

S3 

52 

57 

60 

58 

60 

80 

76 

69 

S4 

68 

74 

78 

85 

83 

85 

57.4 

MIN 

26 

24 

17 

22 

21 

25 

3* 

31 

4  0 

31 

34 

27 

34 

3* 

34 

30 

25 

26 

38 

3  S 

33 

37 

38 

45 

3S 

38 

47 

50 

57 

48 

41 

34.1 

ROGERS 

MAX 

30 

29 

29 

26 

26 

32 

34 

3* 

38 

37 

42 

45 

4S 

45 

36 

4  1 

4  7 

45 

44 

45 

53 

63 

65 

60 

S3 

72 

75 

79 

79 

68 

78 

46.2 

MIN 

19 

1 

6 

13 

20 

21 

29 

30 

25 

27 

30 

28 

25 

24 

19 

30 

2  3 

23 

20 

40 

27 

32 

29 

33 

45 

48 

56 

40 

35 

27.3 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

39 

32 

33 

34 

31 

37 

37 

38 

51 

49 

46 

48 

51 

48 

46 

50 

50 

49 

51 

54 

52 

74 

69 

61 

51 

69 

67 

73 

81 

78 

76 

52.4 

MIN 

23 

23 

24 

28 

31 

36 

32 

3 

29 

32 

33 

36 

36 

30 

29 

33 

35 

36 

36 

39 

41 

36 

41 

49 

59 

51 

41 

34.7 

RUSSELLVILLE 

MAX 

39 

34 

38 

39 

38 

33 

40 

39 

47 

47 

52 

50 

54 

52 

35 

4  2 

48 

53 

52 

49 

57 

70 

67 

65 

S8 

70 

79 

78 

85 

82 

78 

53.9 

MIN 

26 

25 

17 

1  8 

16 

27 

29 

30 

32 

29 

31 

21 

31 

32 

32 

3  2 

24 

25 

36 

26 

25 

28 

33 

37 

3  1 

31 

43 

49 

5  5 

49 

35 

30.8 

SAINT  CHARLES 

42 

35 

32 

33 

32 

31 

38 

37 

43 

44 

51 

45 

45 

51 

38 

43 

48 

46 

54 

50 

52 

52 

71 

65 

SI 

45 

68 

70 

75 

81 

65 

49.5 

MIN 

22 

20 

2 1 

1  6 

2 1 

25 

28 

30 

28 

32 

28 

31 

30 

32 

35 

27 

26 

31 

28 

29 

32 

33 

36 

31 

31 

38 

49 

55 

53 

4  1 

31.0 

SEARCY 

MAX 

37 

31 

38 

36 

31 

34 

37 

36 

44 

42 

46 

47 

50 

42 

35 

43 

48 

54 

50 

57 

55 

71 

65 

63 

53 

70 

75 

76 

81 

77 

74 

51.5 

MIN 

25 

24 

20 

19 

13 

25 

30 

25 

33 

30 

30 

25 

30 

32 

32 

33 

26 

24 

35 

27 

27 

32 

29 

39 

29 

31 

41 

42 

54 

50 

34 

30.5 

SHERIDAN  TOWFR 

MAX 

42 

33 

34 

33 

32 

37 

37 

46 

42 

52 

48 

49 

45 

42 

44 

49 

50 

52 

53 

63 

62 

65 

72 

79 

84 

79 

83 

52.1 

MIN 

24 

26 

27 

18 

25 

32 

30 

32 

33 

3S 

30 

33 

34 

3  6 

35 

30 

40 

32 

34 

35 

34 

36 

34 

48 

53 

57 

50 

34.6 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

32 

2  a 

26 

22 

28 

3  2 

35 

33 

42 

38 

38 

44 

54 

48 

37 

39 

40 

51 

44 

45 

56 

63 

68 

57 

53 

73 

73 

80 

80 

63 

80 

48.5 

MIN 

21 

20 

7 

6 

10 

23 

28 

29 

32 

32 

26 

18 

33 

32 

30 

26 

19 

22 

32 

22 

22 

36 

29 

33 

34 

31 

47 

47 

59 

42 

36 

28.5 

reference  notes 


following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

DayOI  Month 

« 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  J 

31 

■ 

> 

< 

STUTTGART 

MAX 
M  IN 

39 
23 

34 
28 

35 
21 

35 
25 

34 
18 

37 
25 

38 
31 

38 

27 

44 
34 

49 

30 

47 
31 

47 
28 

51 
31 

46 

33 

40 
33 

50 
33 

48 

29 

55 
26 

54 
40 

53 
28 

51 
29 

70 
36 

'  < 

33 

62 
40 

52 
31 

67 
33 

71 
48 

73 
48 

82 
56 

77 
52 

76 
42 

52.2 
33.0 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
M  IN 

39 
24 

34 
22 

32 
21 

54 

22 

33 
17 

30 
18 

36 
26 

37 
26 

41 

30 

44 

30 

48 

32 

46 

28 

44 

30 

50 
33 

37 
33 

43 

33 

47 
29 

45 

2  a 

52 
32 

50 
29 

50 

30 

48 

33 

68 

33 

62 

54 
31 

39 
30 

67 
37 

70 
48 

72 
53 

79 
52 

'■  < 
42 

48.2 
31.2 

SUBIACO 

MAX 
M  IN 

36 
23 

32 
24 

35 
16 

36 
17 

32 
13 

35 
25 

38 
29 

36 
29 

45 

29 

41 

30 

50 
32 

55 
20 

56 
28 

52 
29 

37 
21 

41 

26 

46 
25 

53 
29 

51 
33 

46 

30 

57 
24 

72 
29 

68 

31 

63 

4( 

58 
32 

70 
30 

76 
46 

79 
48 

83 
59 

79 
55 

79 
',8 

52.8 
30.5 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

MAX 
M  IN 

33 
29 

33 
27 

35 
20 

39 
24 

31 
24 

38 
JO 

44 

34 

41 

33 

58 
38 

44 

36 

55 
35 

55 
28 

51 
37 

43 
38 

45 
38 

49 

31 

48 
28 

60 
29 

60 
40 

62 
38 

60 

37 

79 
42 

71 
41 

57 
48 

53 
42 

62 
39 

75 
51 

78 

55 

64 

53 

74 
51 

84 
45 

54.9 
36.8 

TURNPIKE 

MAX 
KIN 

31 
12 

29 
10 

30 
10 

26 
8 

25 
9 

10 

34 

34 

23 

26 

34 
28 

26 

22 

20 

21 

36 
24 

24 

15 

43 

24 

49 
20 

65 
40 

59 
27 

58 
35 

26 

68 

73 
53 

51 

74 

70 
45 

24.4 

WALDRON 

MAX 
MIN 

39 
24 

34 

23 

3* 
15 

33 
14 

32 
15 

34 

26 

40 

30 

38 
30 

'  8 
32 

47 
26 

50 
52 

54 
18 

56 
30 

55 
33 

46 

31 

45 
28 

47 
25 

55 

20 

54 

36 

53 
25 

60 
23 

72 
28 

70 
31 

70 
36 

34 

72 
31 

74 
45 

79 
42 

83 
60 

76 
49 

82 
33 

54.5 
29.8 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

30 
23 

28 
23 

34 
19 

27 
14 

27 
7 

32 
21 

37 
26 

34 
26 

43 
31 

32 
28 

43 

29 

37 
24 

47 
27 

36 
28 

36 
1  1 

40 
30 

42 

27 

46 

25 

45 

30 

47 

28 

49 
." 

56 
33 

55 
27 

59 
34 

48 

26 

65 

32 

73 
38 

78 
47 

77 
57 

62 
43 

69 
36 

46.3 
28.9 

WARREN 

MAX 
MIN 

37 
25 

34 

29 

34 

22 

34 
20 

33 
19 

40 
25 

43 

33 

38 
30 

52 
36 

50 
30 

53 
32 

50 
27 

54 

33 

46 

35 

43 

36 

54 

32 

54 

26 

57 
27 

58 
44 

57 
31 

57 

V 

74 
37 

70 
33 

65 
42 

55 
37 

67 
37 

70 
50 

75 
49 

83 
57 

80 
49 

81 
38 

54.8 
34.0 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

30 
17 

27 
17 

27 
7 

25 
6 

22 
7 

27 
18 

29 

22 

27 
22 

35 
25 

34 
2  7 

35 
26 

45 

22 

48 

25 

44 

25 

32 
26 

31 
21 

39 
17 

43 

20 

40 
27 

43 

22 

so 

.'0 

70 
39 

68 
;r 

58 
34 

50 
29 

65 
37 

68 
47 

75 
52 

76 
56 

65 
37 

74 
45 

45.2 
26.5 

WYNNE 

MAX 
MIN 

36 
24 

32 
25 

36 
20 

30 
19 

28 
10 

33 
72 

35 
28 

34 

25 

43 
34 

42 

29 

44 
31 

43 
26 

48 

30 

40 
29 

37 
32 

43 
33 

43 
28 

49 
24 

48 

37 

50 
30 

47 

2  7 

61 
30 

59 
26 

59 
35 

53 
28 

68 
28 

72 
48 

79 
40 

79 
59 

75 
50 

75 
35 

49.0 
30.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Dtanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

• 

* 

.27 

.04 

.04 

* 

• 

.31 

.34 

.  l  i 

.12 

.07 

.02 

.09 

.  13 

.12 

.22 

.07 

WIND 

62 

60 

75 

61 

39 

26 

15 

33 

48 

29 

65 

62 

43 

27 

50 

39 

64 

42 

49 

70 

27 

20 

37 

24 

31 

34 

31 

18 

28 

75 

38 

1322 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.02 

.04 

.01 

* 

.22 

.03 

.11 

.13 

.11 

.19 

.13 

.20 

.21 

.21 

.01 

.02 

.21 

.12 

.11 

.20 

.08 

WIND 

63 

15 

O 

19 

7 

4 

1 

23 

17 

13 

63 

53 

32 

7 

38 

30 

53 

45 

61 

71 

27 

17 

55 

17 

45 

32 

10 

16 

23 

1  19 

52 

1028 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.20 

.  1 1 

• 

• 

.42 

.17 

.08 

.14 

.  13 

.17 

.03 

.05 

.12 

.09 

.14 

.18 

.24 

WIND 

53 

50 

51 

44 

37 

22 

25 

24 

38 

27 

36 

38 

54 

14 

34 

36 

51 

39 

70 

72 

20 

31 

•111 

62 

31 

32 

66 

33 

39 

96 

76 

1347 

RDSSELLV 1 LLE 

EVAP 

.01 

* 

.02 

.07 

.09 

.12 

.11 

.06 

.12 

.20 

.11 

.05 

.12 

.14 

.14 

.09 

.06 

.13 

.15 

.29 

.18 

.21 

B  3.19 

WIND 

69 

56 

56 

19 

40 

39 

16 

53 

30 

39 

33 

24 

44 

37 

74 

71 

51 

31 

74 

23 

18 

12 

43 

19 

45 

21 

19 

23 

39 

121 

45 

1286 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

* 

.07 

* 

.  24 

.01 

• 

.28 

* 

.32 

.14 

.10 

.11 

• 

.12 

.07 

4 

.47 

WIND 

125 

119 

* 

41 

54 

41 

37 

29 

77 

58 

93 

49 

81 

48 

91 

106 

138 

70 

121 

128 

bB 

51 

1 1  1 

26 

95 

41 

25 

59 

43 

1  92 

108 

2321 

tM  ref»r*DC«  not..  follovloc  Station  Iflwtei. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
MARCH  1960 


Day  of  month 


btanon 

2 

3 

4 

5 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

1  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2 

1.0 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

3 

6 

T 

T 

T 

BLYTHEV 1 LLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

1.0 

1.3 

1.5 

5.0 

T 

BRINKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

CAMDEN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

CONWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1.5 
2 

1 

J 

l.o 

T 

CORNING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

5.0 

2.0 

2.0 

5.0 

3.5 

CROSSETT  7  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

DE  QUEEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

_ 

DEVILS  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

DUMAS  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

T 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

EUREKA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .8 

1.8 

T 

.5 

T 

4.3 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .0 

2 

3.8 

3 

.1 
6 

5 

4 

T 

3 

T 

3 

2 

2 

1 

T 
T 

T 
T 

2.0 

T 

T 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .0 

3 

1.8 

4 

.4 

5 

3 

2 

2 

2 

.3 
1 

1 

3  .  3 

4 

1 

5.8 

6 

3 

1 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 
1 

.9 

1 

T 

T 

T 

.4 

GILBERT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .0 

1 

1.0 

2 

2 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

1  .□ 
T 

T 

5.0 
5 

T 

3 

T 
T 

T 

GRAVETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

1 

1 

2 

T 
T 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

r 

JONESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 
1 

3.0 
4 

4 

2 

1 

.8 
1 

T 

T 

T 

1  .3 
1 

T 

T 

4.0 

3 

T 

T 

T 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3.0 
2 
.2 

1.6 
3 
.6 

3 
1 . 1 

T 

T 

T 

T 

.5 

.3 
T 

MAGNOLIA  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

1.0 

2 

2 

MAMMOTH  SPRING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

5 

2 

T 

T 

T 

T 

5 

5 

5 

5 

5 

_ 
5 

MAR I ANNA  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

ma Bran  TREE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

.1 

4.0 

T 

MEKA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

.5 
1 

T 

T 

T 
T 

MONT  I  CELLO  3  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MOUNT  IDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

2 

2 

1 

1 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2 

4 

OZARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

.5 

.4 

T 

T 

T 

T 

1.5 

T 

T 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

T 
1 

1 

T 

2.0 
2 

T 

T 

PRESCOTT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

ROGERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

7 

8 

6 

5 

T 
4 

4 

T 

3 

3 

2 

1 

1 

4 

2 

T 

T 

T 

RUSSELLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

1 

1.5 

SEARCY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

3 

STUTTGART  9  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

TEXARXAKA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

WALDRON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.4 
4 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .0 

4.0 

2 

4 

3 

2 

1  .0 

T 

.1 

2 

T 

1 

T 

1.0 

1 

3.0 

3 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE  i 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TUMP 

i 

1 

»tj  1 

gl 

«8 

ABBOT r 

0006 

SCOTT  1 

35  0* 

94  12 

62* 

JAMES    V.  WILLIAMS 

LAWRENCE  ' 

256 

c 

RUBY  B.  OWENS 

ALUM  FORK 

)1 3(1 

SALINE  6 

34  46 

92  52 

7  80 

5P 

c 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

0136 

YELL                      |  3 

93  29 

85* 

c 

REBA  Y.  SWA1M 

AMITY   3  NE 

0150 

CLARK  3 

34  17 

93  25 

*75 

'A 

AL TA  f.  GARNER 

ANTOINE 

:  .  It 

PIKE  3 

3*  02 

93  25 

28! 

a« 

DREW  A,  LAMB 

API,  IN    1  M 

93  00 

T* 

M08ART  WAT1S 

APPLf TON 

)  1 9( 

POPF* 

35  25 

92  53 

522 

c 

JOHN  A.  JONES 

ARKADELPHlA 

)2  !C 

CLARK  3 

3*  07 

93  03 

T* 

c 

T ILLMAN   E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CtTT 

DESHA  2 

91  12 

I*! 

e* 

JOHN  W.  TRAMMELL 

ASHDOWN 

)2ae 

LITTLE  RIVER  4 

33  *0 

9*  08 

329 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

ATHENS 

HO  W  A  R  0  < 

960 

AftftA  0.  PARKER 

AUGUST* 

0326 

WOODRUFF  7 

33  18 

91  22 

CECIL  WILLIS 

BALD  KNOB 

0350 

WHITE 

35  18 

91  34 

2  3C 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

6AT ESV 1 LL F  L IVESTOCK 

0*58 

91  47 

571 

9A 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BAT  ESV 1 LLE  L  AND  D  NO  1 

0*40 

INDEPENDENCE  7 

33  *5 

91  16 

5P 

HELEN  GARRISON 

BEAR  CREEK  LAKE 

220 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BEAT  Y  LAKE 

0511 

ST   FRANCIS  1 

35  05 

90  43 

400 

H 

L*  G.   ADAM SON 

BEE8E 

0530 

WHITE  7 

35  0* 

91  53 

250 

c 

MARVIN  MORRISON 

BEECH  GROVE 

GREENE  7 

36  09 

90  38 

298 

6.    B.  HAMMOND 

BEEOEV 1 LLE 

0536 

JACKSON  7 

35  26 

91  06 

221 

P.  M.  BRECKENRIDGE 

BENTON 

285 

5P 

6A 

ETTA  C.  BURKS 

BENTONVlLLE 

0366 

BENTON  1 

36  22 

94  13 

1295 

6P 

EARLE  L.  BROWNE 

BERRYVILLE  4  NW 

CARROLL  T 

36  26 

93  37 

1150 

c 

OAVID  L.  STIOHAM 

BIG  FORK 

066* 

POLK  3 

3*  29 

93  58 

1100 

7A 

ANNA  M.  LILES 

BIG  LAKE  OUTLET 

06T6 

MISSISSIPPI  5 

35  51 

90  08 

N.   W.  DOUGLAS 

BLACK  ROCK 

L'WENCE  i 

259 

LEE  W.  MCKENNEY 

BLAKELT   MOUNTAIN  QAM 

076* 

GARLAND  3 

3*  36 

93  11 

*26 

8A 

B4 

8a 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE   MOUNTAIN  DAM 

0796 

»ELL  1 

15  06 

93  39 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF   CITY    )  SW 

0  500 

NEVADA  J 

93  09 

360 

CATHERINE  WHITE 

BL  YTHEV ILLE 

B  6 

MISSISSIPPI  5 

35  56 

89  35 

252 

6P 

7A 

IVY  W.  CRAWFORO 

BOONEVILLE 

c 

CLEO  E.  YANOELL 

BOTK I NBURG  2  S 

la*2 

VAN  BUflEN 

35  39 

92  28 

1200 

MARY  C.  PEARSON 

BOUGH TON 

08*8 

33  52 

93  20 

EUNICE  INGERSOLL 

BRADFORD 

0672 

WHITE 

35  25 

91  28 

2*0 

7A 

MARSHALL  HICKMON 

3RINKLET 

0936 

MONftOE 

3*  53 

91  12 

7P 

M 

RICHARD  K.  WE  IS 

BUFFALO  TOWER 

NEWT  ON 

2578 

WILLIAM  R.  WVATT 

BULL    SHOALS  DAM 

I  a  z  a 

BAXTER  7 

36  22 

92  34 

460 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BURDETTE 

1052 

MISSISSIPPI  2 

35  *9 

89  57 

6P 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologi't  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,   Arkansas,   or  to  any  weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures   and   letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  19  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  aDDarent  inconsistencies  in  the  record. 

Fntries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

in  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C      Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J      "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 


No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D       Water  equivalent  of  snowfall   wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of   1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
r      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SF      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T       Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government   Printing  Office,    Wash  in gt on   25,    D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- NATIONAL  SUMMARY,  and 
ST0RV  DATA,   all  of  which  may  be  obtained   from  the  Superintendent  of   Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C-  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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0 

o 

2.57 

1.24 

2  1 

.0 

0 

4 

1 

WYNNE 

78.  1M 

50  •  3M 

64  .  2M 

8  7 

24  + 

96 

0 

0 

c 

1.34 

1  .04 

2  1 

•  0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

64  6 
* 

2.3 

1 .  92 

2 

81 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

78.5 

52.4 

65.5 

89 

6 

34 

18  + 

72 

0 

0 

0 

0 

2.61 

.80 

21 

.0 

0 

5 

3 

0 

DE  QUEEN 

77.9 

51.6 

64.8 

89 

6 

33 

4 

79 

0 

0 

0 

0 

1  .  77 

.0 

0 

6 

1 

DIERKS 

77.3 

47.8 

62.6 

88 

6 

30 

4 

101 

0 

0 

2 

0 

2.44 

.69 

29 

.0 

0 

4 

3 

0 

HOPE  3  NE 

AM 

77.2 

51.6 

64.4 

1  .4 

89 

7 

37 

19 

89 

0 

0 

0 

0 

1.78 

3 

59 

.93 

2  1 

•  0 

0 

3 

1 

0 

MOUNT  IDA 

75.9 

48.3 

62.1 

1.7 

88 

2  9 

4 

131 

0 

0 

3 

0 

2.20 

3 

>32 

.  68 

30  + 

.0 

0 

4 

3 

0 

NARROWS  DAM 

AM 

3  j 

5+ 

120 

\ 

0 

3 

0 

2.66 

•  90 

2  1 

.0 

o 

4 

3 

0 

NASHVILLE  PEACH  SU8STA 

AM 

75.  7 

4  9*6 

62.7 

87 

7 

3  5 

4 

113 

0 

0 

0 

0 

2.51 

.96 

21 

•  0 

0 

5 

? 

0 

OKAY 

55*^ 

l  a 
I  .8 

90 

3  5 

57 

1 

0 

0 

0 

1.71 

3 

.  i  3 

.75 

29 

.0 

o 

5 

2 

0 

TEXARHANA  WB  AIRPORT 

R// 

76*9 

1  .0 

69 

42 

1 8+ 

57 

0 

0 

0 

0 

1.05 

4 

,25 

•  45 

29 

.0 

0 

0 

0 

DIVISION 

64.3 

1.5 

2  .  04 

3 

•  45 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPH I A 

77.3 

51.9 

64.6 

89 

6 

38 

4 

72 

0 

0 

0 

0 

1  80 

- 

3 

•  64 

.84 

21 

.0 

0 

5 

1 

0 

CAMDEN  1 

79.5 

52.3 

65.9 

1.8 

91 

6 

38 

19 

56 

1 

0 

0 

0 

2.89 

1 

.94 

1  •  80 

2  1 

.0 

0 

4 

1 

1 

EL   DORADO  FAA  AIRPORT 

7  5  .  8 

49.8 

62.8 

-  2.2 

88 

6 

39 

19  + 
* 

100 

0 

0 

0 

0 

1.29 

3 

.70 

.37 

9 

.0 

0 

5 

0 

0 

FORDYCE   6  W 

78. OM 

90 

3  7 

1  f- 

70 

1 

0 

J 

0 

1.64 

.  69 

2  1 

.0 

0 

4 

2 

0 

MAGNOLIA   3  N 

51*C)M 

64  "e" 

9  3 

3  7 

19  + 

72 

I 

3 

0 

0 

2.82 

_ 

2 

.09 

.  68 

1  7 

.0 

0 

6 

3 

0 

PRESCOTT 

79.  6 

52.9 

66.3 

1.9 

90 

6 

39 

1 8 

5  1 

1 

0 

'J 

0 

1.89 

_ 

3 

.  2  1 

1.06 

2  1 

.0 

0 

1 

1 

WARREN 

77.8 

53.0 

65.4 

0.6 

88 

6 

37 

19 

64 

0 

0 

0 

J 

2.59 

1.21 

21 

.0 

0 

1 

. 

1 

DIVISION 

6  5.0 

1.1 

2.13 

_ 

2 

.86 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

79.6 

50.9 

65.3 

1.5 

89 

6 

35 

5 

6  7 

0 

0 

0 

0 

2.48 

.0 

0 

4 

1 

1 

CUMMINS  FARM 

79.2 

50.6 

64.9 

90 

6 

38 

4 

78 

1 

0 

0 

0 

2.57 

1  .68 

21 

.0 

0 

. 

1 

1 

DUMAS   1  ESE 

77.4 

51.0 

64.2 

0.3 

90 

6 

38 

19+ 

83 

1 

0 

0 

0 

2.23 

2 

.62 

.  77 

21 

.0 

0 

4 

3 

0 

MONT ICELLO  3  S 

77. 9M 

52.  8M 

65. 4M 

90 

6 

35 

2 

76 

1 

0 

0 

0 

3.07 

1.31 

21 

.0 

0 

5 

? 

1 

PINE  BLUFF 

77.7 

54.7 

66.2 

1.7 

88 

22* 

40 

4 

61 

0 

0 

0 

0 

1.14 

4 

•  6 

.27 

26 

.0 

0 

• 

0 

0 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

77.1 

52.7 

64.9 

90 

6 

39 

4 

87 

1 

0 

0 

0 

.92 

.28 

26 

.0 

0 

5 

0 

0 

PORTLAND 

77.* 

51.4 

64.4 

0.3 

91 

6 

41 

10 

81 

1 

0 

0 

0 

3.10 

1 

.63 

1.75 

21 

.0 

0 

6 

1 

1 

ROHWER  2  NNE 

77.0 

51.7 

64.4 

89 

6 

38 

19 

82 

: 

0 

0 

0 

2.81 

1.25 

26 

.0 

0 

'. 

2 

2 

DIVISION 

65.0 

1.1 

2.29 

2 

.67 

.0 

0  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE   INCLUDED  IN  DIVISION  MEANS . 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:     94°  on  the  6th  at  Gilbert 
Lowest  Temperature:     24°  on  the  9th  at  Mammoth  Spring 
Greatest  Total  Precipitation:     5.26  inches  at  Siloam  Springs 
Least  Total  Precipitation:     0.48  inch  at  Augusta 

Greatest  one-day  Precipitation:     2.45  inches  on  the  26th  at  Keiser 


See  reference  Dotes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


25     26  27 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK, 

AMITY  3  NE 

ANTOlNE 
APLIN   1  W 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHDOWN 

ATHENS 
AUGUST  A 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  L  IVF.STOCK 
BATESVILLE  L   AND  D  NO 

SEAT Y  LAKE 
BEECH  GROVE 
BEEDEV 1 LLE 
BENTON 
BENTONV1LLE 

8ERRYVILLE  4  NW 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 


1.94 
.87 
1.85 


1  .90 
1.80 
2.48 


1.20  .36 


BLUFF  CITY  3  SW 
BL  YT  HEV I LLE 
BOONEV I LLE 
BOUGHTON 
BRADFORD 

BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 

burde  m 

CA80T  4  SW 
CALICO  ROCK 

CAMDEN  1 
CARLISLE   1  SW 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CL INTON 

CONWAY 
CORN ING 

COVE 

CROSSETT   7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

CUMMINS  FARM 

DAISY 

DAMASCUS 

DANVILLE 

DARDANELLE 

OE  QUEEN 
DERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 


DUMAS   1  ESE 
EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE    1  NE 
F AYET  T  EV I LLE 

FAYETTEVILLE   FAA  b? 
F  A  YE  T  T  EV I LLE  EXP  STA 
FL IPPIN  FAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 

FORT    SMITH  WB  AIRPORT  R 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST   4  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GUROON  3  E 
HAMBURG 
HARR I  SON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 
HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE   3  NE 
HOPPER 
HORAT 10 

HOT  SPRINGS    1  NNE 

HUTT IG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONES80R0 

KEISER 

KEO 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 

LITTLE  ROCK   FlLT  PLANT 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MELBOURNE 

MEN  A 

MONT ICELLO  3  S 
MOROBAY  LOCK   AND  DAM  8 
MORR I L  TON 
MOUNT    I  OA 


.39  .81 
.23 

1.52 


2.53 
1.46 

!  .  5M 


1.95 
1.37 
1.95 


.63 
.  50 


3.10 
3.07 
3.09 
2.02 
2.20 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW   1  E 
MULBERRY  6  NNE 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNW 

NEWHOPE    3  E 

NEWPORT 

NIMROD  OAM 
OOELL    3  N 
OOEN  2  W 
OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PAR AGOUL D  RADIO  KDRS 
PARIS 

PARK  IN    2  W 
PARKS 

PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLANO 
PRESCOTT 
RATCL IFF 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLV ILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 

SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SlLOAM  SPRINGS 

SPARKMAN  A  E 
STAMPS 

STAR  CITY  Z  S 

STEVE 

STORY 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

T  E  X ARK  ANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 
WALDRON 

WALNUT   GROVE  2  NNE 
WALNUT   RIDGE  FAA  AP 
WARREN 

WHITE  ROCK 
WHITECLIFF5 
WYNNE 
VELLVILLE 


Day  of  month 


2.35 
2.40 
1.49 
3.00 


9      10      11  12 


1.57 
2.52 
3.27 
1.14 


4.10 
2.61 
1.70 


3.27 
1.07 
5.26 

1.15 
1.42 
3.21 


2.20 
1.13 
1.45 


3.05 
2.03 
1.34 


13     14  15 


T  T  .74 


19     20     21     22     23  24 


1.23 
.24 
1.40 


1.24 
•  32 
1.07 


28     29  30 


1.25 
.65 


■  follovlN  ■ 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Ol  Month 

9 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ALUM  FORK 

MAX 

79 

75 

63 

70 

68 

89 

87 

75 

69 

66 

80 

80 

80 

74 

87 

79 

74 

70 

79 

83 

84 

85 

82 

83 

83 

76 

73 

80 

78 

63 

77.  1 

M  IN 

57 

42 

4  4 

33 

35 

38 

57 

51 

46 

37 

45 

54 

60 

60 

61 

64 

55 

43 

37 

50 

53 

54 

62 

61 

62 

60 

46 

44 

58 

56 

50.6 

APKADELPH I  A 

MAX 

79 

72 

69 

77 

71 

89 

82 

75 

72 

69 

77 

82 

79 

75 

78 

78 

75 

70 

78 

84 

82 

85 

85 

83 

80 

74 

75 

85 

76 

63 

77.  3 

MIN 

58 

42 

50 

38 

42 

3  ) 

51 

54 

50 

43 

43 

43 

62 

62 

60 

63 

59 

40 

40 

47 

54 

56 

61 

61 

64 

61 

♦9 

47 

60 

58 

51.9 

ASHDOWN 

MAX 

64 

76 

68 

78 

75 

B  9 

80 

72 

79 

80 

79 

78 

80 

84 

82 

84 

79 

72 

82 

79 

67 

78.  5 

M  IN 

63 

38 

44 

34 

38 

43 

53 

52 

49 

44 

47 

57 

63 

64 

62 

60 

57 

34 

36 

51 

54 

59 

62 

65 

64 

57 

52 

50 

63 

56 

52.4 

BALD  KNOB 

MAX 

75 

73 

70 

7  3 

64 

90 

72 

65 

80 

78 

76 

82 

80 

79 

68 

78 

81 

87 

86 

87 

84 

75 

80 

76 

69 

76.9 

MIN 

56 

40 

45 

33 

37 

35 

56 

53 

43 

35 

37 

49 

60 

62 

63 

64 

60 

41 

36 

41 

50 

51 

63 

63 

63 

60 

42 

52 

61 

59 

50.3 

BATESV1LLE  LIVESTOCK 

MAX 

77 

75 

66 

70 

65 

90 

84 

75 

64 

60 

80 

7 1 

81 

78 

72 

67 

84 

85 

81 

80 

75 

81 

70 

63 

76.0 

MIN 

41 

36 

38 

31 

33 

35 

44 

45 

40 

28 

41 

54 

56 

56 

57 

59 

54 

33 

35 

47 

51 

50 

6! 

60 

62 

64 

39 

41 

55 

51 

46.6 

8ATESVILLE   L   AND   D  NO  1 

MAX 

78 

78 

65 

69 

65 

91 

86 

81 

80 

76 

82 

80 

77 

86 

85 

83 

73 

81 

74 

65 

77.  2 

MIN 

57 

33 

40 

27 

30 

31 

51 

41 

41 

28 

44 

51 

62 

59 

61 

65 

59 

32 

31 

40 

47 

49 

58 

64 

65 

61 

37 

38 

57 

58 

47.2 

BENTON 

MAX 

78 

73 

66 

75 

6  8 

89 

82 

?  9 

69 

66 

81 

80 

79 

77 

76 

68 

78 

85 

82 

86 

86 

83 

81 

73 

73 

81 

75 

65 

77.0 

MIN 

38 

48 

3  C 

32 

49 

50 

45 

40 

52 

59 

59 

57 

49 

36 

34 

54 

50 

58 

59 

61 

55 

48 

42 

61 

55 

48.8 

BENTONV 1 LLE 

MAX 

68 

59 

58 

65 

60 

88 

69 

70 

52 

69 

75 

75 

77 

70 

81 

78 

72 

69 

75 

75 

B  7 

84 

83 

82 

82 

73 

74 

77 

70 

71 

73.  1 

MIN 

58 

38 

28 

34 

30 

40 

37 

39 

!  a 

38 

52 

52 

54 

52 

55 

63 

45 

29 

37 

65 

43 

50 

62 

64 

59 

49 

42 

43 

55 

46.2 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

80 

78 

68 

64 

73 

66 

89 

79 

59 

70 

67 

82 

80 

77 

73 

80 

78 

69 

70 

78 

83 

85 

85 

85 

84 

80 

72 

74 

80 

65 

75.8 

MIN 

40 

40 

47 

32 

32 

34 

53 

45 

44 

42 

38 

47 

55 

61 

54 

59 

56 

35 

34 

44 

53 

52 

54 

57 

62 

60 

44 

41 

52 

56 

47.4 

BLYTHEVILLE 

MAX 

80 

73 

66 

69 

63 

86 

81 

72 

66 

57 

78 

79 

78 

80 

84 

84 

75 

6  6 

75 

85 

80 

85 

86 

87 

86 

78 

76 

80 

66 

71 

76.4 

MIN 

53 

45 

4  7 

35 

39 

40 

48 

43 

37 

27 

44 

55 

56 

59 

66 

64 

55 

40 

38 

49 

56 

57 

64 

63 

65 

57 

47 

46 

62 

53 

50.3 

BOONEV I LLE 

MAX 

75 

68 

64 

72 

68 

92 

80 

70 

73 

73 

80 

80 

81 

76 

82 

82 

75 

73 

82 

78 

87 

88 

86 

84 

84 

78 

75 

83 

75 

64 

77.6 

MIN 

51 

38 

38 

30 

37 

42 

52 

49 

39 

43 

48 

59 

63 

63 

60 

64 

51 

33 

41 

58 

45 

54 

69 

65 

65 

60 

45 

43 

61 

50 

50.5 

BRINKLEY 

MAX 

74 

72 

61 

74 

67 

38 

83 

71 

64 

62 

79 

80 

76 

77 

85 

82 

'8 

68 

77 

85 

80 

85 

85 

82 

70 

74 

'8 

75 

72 

76.  3 

MIN 

53 

42 

46 

39 

33 

:■  8 

55 

55 

37 

36 

46 

53 

56 

60 

62 

65 

8  8 

42 

36 

45 

57 

61 

63 

62 

64 

58 

45 

45 

63 

55 

51.0 

CAMDEN  1 

MAX 

82 

77 

69 

77 

75 

91 

88 

?  8 

72 

70 

81 

8  1 

79 

78 

32 

79 

77 

72 

79 

85 

86 

85 

83 

86 

82 

73 

83 

60 

72 

79.  5 

MIN 

56 

40 

52 

40 

43 

42 

54 

50 

52 

42 

45 

50 

62 

59 

60 

60 

52 

40 

38 

47 

59 

=  7 

61 

62 

65 

62 

48 

49 

63 

58 

52.3 

CLARKSV I LLE 

MAX 

74 

67 

65 

71 

68 

89 

78 

71 

6  7 

81 

78 

78 

75 

8  7 

83 

77 

6  8 

77 

82 

84 

87 

88 

84 

62 

80 

76 

81 

77 

66 

77.3 

MIN 

51 

34 

4  0 

30 

32 

37 

50 

48 

34 

42 

46 

56 

61 

62 

55 

64 

52 

34 

39 

53 

50 

54 

63 

64 

62 

62 

45 

44 

52 

53 

49.0 

CONWAY 

MAX 

79 

75 

65 

73 

69 

92 

87 

75 

67 

66 

81 

80 

78 

76 

78 

77 

rs 

67 

75 

85 

83 

86 

88 

84 

80 

77 

75 

77 

77 

65 

77.  1 

MIN 

57 

41 

45 

33 

35 

37 

50 

52 

42 

39 

47 

56 

60 

63 

62 

64 

57 

40 

36 

46 

50 

55 

64 

64 

63 

57 

40 

41 

61 

58 

50.5 

CORN ING 

MAX 

76 

72 

63 

6  B 

66 

88 

80 

75 

68 

58 

80 

81 

77 

78 

B2 

87 

77 

67 

76 

85 

B 1 

86 

85 

83 

81 

73 

72 

72 

67 

67 

75.  7 

MIN 

56 

45 

43 

34 

35 

39 

47 

42 

42 

28 

43 

58 

54 

60 

5  7 

64 

48 

38 

38 

47 

55 

58 

63 

66 

63 

60 

47 

46 

57 

53 

49.  5 

CPOSSETT    7  S 

MAX 

78 

75 

71 

76 

75 

8  9 

87 

B  1 

74 

70 

79 

78 

79 

77 

80 

82 

78 

7  3 

81 

85 

;6 

86 

84 

84 

82 

78 

'5 

84 

82 

77 

79.6 

MIN 

48 

40 

44 

44 

35 

IS 

51 

48 

52 

40 

44 

45 

57 

58 

60 

63 

62 

39 

38 

47 

64 

58 

60 

60 

59 

59 

48 

46 

60 

59 

50.9 

CUMMINS  FARM 

MAX 

I  I 

75 

65 

70 

70 

gO 

85 

75 

65 

65 

80 

80 

80 

82 

85 

85 

81 

7  6 

75 

81 

6  4 

85 

85 

B5 

85 

82 

79 

85 

80 

80 

79.  2 

MIN 

41 

40 

48 

38 

40 

50 

53 

50 

46 

40 

46 

49 

50 

55 

60 

49 

8  0 

42 

40 

53 

47 

60 

60 

60 

60 

51 

59 

62 

60 

60 

50.6 

DARDANELLE 

MAX 

75 

71 

66 

73 

68 

9  3 

90 

72 

71 

67 

82 

80 

78 

82 

80 

77 

70 

79 

83 

6  6 

87 

86 

85 

81 

60 

82 

79 

63 

78.0 

MIN 

61 

42 

42 

31 

33 

35 

53 

51 

36 

40 

37 

55 

60 

64 

54 

58 

56 

35 

35 

47 

61 

52 

62 

58 

64 

62 

42 

42 

60 

55 

49.1 

DE  OUEEN 

MAX 

76 

69 

68 

7  B 

75 

89 

82 

75 

75 

73 

83 

81 

79 

"  7 

81 

81 

72 

72 

80 

79 

86 

84 

85 

82 

62 

77 

69 

83 

77 

67 

77.9 

MIN 

63 

37 

41 

33 

34 

39 

50 

52 

49 

44 

58 

62 

62 

62 

65 

54 

35 

39 

53 

49 

57 

63 

64 

62 

60 

57 

47 

62 

55 

51.6 

DES  ARC 

MAX 

75 

74 

69 

74 

70 

B  B 

84 

70 

66 

66 

80 

78 

77 

77 

84 

82 

80 

70 

78 

87 

83 

87 

86 

86 

85 

73 

74 

80 

77 

71 

77.7 

MIN 

61 

47 

45 

47 

41 

41 

59 

57 

45 

39 

52 

55 

61 

62 

62 

65 

61 

43 

42 

49 

58 

68 

65 

65 

65 

58 

47 

46 

62 

61 

54.3 

DEVILS  KNOP. 

62 

85 

80 

72 

70 

75 

68 

62 

62 

67 

80 

81 

76 

70 

73 

69 

66 

MIN 

53 

41 

13 

33 

33 

48 

48 

50 

39 

34 

44 

54 

54 

54 

8  3 

37 

38 

45 

48 

52 

58 

61 

60 

58 

53 

5  4 

55 

52 

50 

48.0 

DIERKS 

i0 

80 

74 

65 

MIN 

60 

3? 

39 

30 

31 

45 

46 

45 

41 

38 

58 

59 

58 

60 

54 

45 

33 

34 

47 

45 

53 

60 

60 

60 

62 

47 

43 

61 

52 

47.8 

DUMAS   1  ESE 

73 

74 

66 

75 

69 

90 

81 

71 

70 

67 

80 

79 

76 

79 

84 

82 

75 

75 

78 

86 

84 

85 

83 

64 

82 

65 

75 

82 

77 

75 

77.  4 

MIN 

49 

41 

47 

4  1 

42 

42 

54 

51 

48 

40 

42 

48 

55 

56 

5  6 

60 

60 

38 

38 

46 

59 

60 

66 

60 

60 

57 

48 

48 

60 

59 

51.0 

EL   DORADO   FAA  AIRPORT 

MAX 

78 

73 

66 

75 

71 

88 

82 

76 

70 

70 

79 

78 

76 

75 

80 

77 

73 

71 

80 

83 

85 

86 

78 

78 

80 

61 

66 

78 

72 

68 

75.  8 

MIN 

55 

4  0 

53 

40 

39 

41 

54 

53 

48 

43 

44 

52 

62 

60 

59 

63 

62 

43 

39 

48 

57 

59 

55 

53 

56 

47 

42 

41 

52 

45 

49.8 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

72 

60 

57 

64 

62 

68 

82 

70 

64 

69 

73 

76 

75 

73 

81 

82 

75 

70 

76 

76 

a  1 

84 

84 

80 

80 

76 

71 

76 

73 

66 

73.9 

MIN 

54 

39 

i  1 

40 

32 

44 

42 

44 

32 

34 

52 

60 

59 

50 

52 

63 

45 

33 

44 

56 

46 

56 

65 

65 

60 

53 

47 

48 

54 

38 

47.9 

FAYETTEVILLE 

MAX 

70 

61 

59 

64 

62 

B  9 

72 

71 

56 

69 

72 

74 

78 

71 

32 

79 

7  3 

70 

77 

75 

82 

83 

80 

77 

80 

75 

77 

78 

71 

60 

73.2 

MIN 

53 

40 

33 

34 

33 

47 

48 

46 

37 

40 

53 

62 

60 

52 

59 

64 

47 

32 

42 

60 

44 

61 

65 

65 

61 

56 

42 

44 

56 

40 

49.2 

FAYETTEVILLE   FAA  AP 

MAX 

66 

60 

58 

64 

61 

90 

70 

"0 

64 

66 

74 

73 

78 

66 

78 

79 

71 

67 

75 

75 

79 

84 

79 

78 

79 

74 

76 

76 

70 

61 

72.0 

MIN 

48 

39 

28 

31 

29 

40 

46 

41 

31 

40 

54 

62 

62 

51 

58 

65 

3  8 

3  0 

34 

53 

42 

50 

66 

65 

58 

47 

42 

40 

56 

40 

46.2 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

MAX 

70 

56 

54 

6C 

58 

34 

80 

67 

63 

64 

70 

70 

74 

71 

76 

74 

73 

64 

72 

72 

78 

80 

78 

74 

76 

72 

72 

75 

7 1 

58 

70.2 

MIN 

51 

36 

27 

30 

29 

44 

44 

42 

3 1 

36 

51 

59 

58 

49 

56 

61 

44 

29 

38 

58 

41 

56 

62 

63 

59 

53 

42 

42 

53 

37 

46.0 

FLIPPIN   FAA  AIRPORT 

MAX 

74 

66 

55 

66 

6  1 

92 

66 

7  1 

62 

65 

80 

80 

78 

66 

83 

82 

73 

71 

77 

80 

85 

67 

84 

84 

81 

73 

74 

71 

60 

74.  1 

MIN 

51 

38 

33 

30 

36 

33 

45 

40 

34 

33 

50 

57 

59 

57 

56 

64 

8  0 

34 

36 

58 

50 

52 

66 

61 

64 

51 

43 

40 

58 

44 

47.1 

FORDYCE   6  W 

MAX 

79 

76 

65 

75 

70 

90 

82 

72 

71 

68 

81 

8  1 

76 

74 

82 

78 

75 

72 

79 

85 

8  3 

86 

85 

82 

85 

77 

83 

80 

70 

78.0 

MIN 

60 

43 

49 

39 

40 

49 

57 

53 

46 

41 

48 

52 

59 

60 

62 

63 

58 

37 

40 

54 

59 

62 

62 

63 

65 

46 

46 

60 

57 

52.8 

FORT    SMITH   WB  AIRPORT 

MAX 

69 

6  7 

64 

71 

68 

9  3 

81 

63 

70 

72 

75 

78 

83 

78 

84 

83 

75 

72 

80 

77 

85 

87 

84 

86 

84 

78 

73 

82 

72 

63 

76.  6 

MIN 

47 

42 

38 

35 

41 

41 

51 

49 

39 

47 

46 

63 

61 

61 

60 

63 

42 

36 

42 

53 

46 

56 

62 

66 

64 

56 

50 

48 

59 

43 

50.2 

FORT    SMITH   WATER  PLANT 

MAX 

78 

64 

62 

58 

65 

92 

90 

72 

5  9 

67 

74 

75 

81 

7  7 

31 

80 

78 

68 

76 

76 

81 

85 

83 

81 

82 

80 

75 

78 

77 

62 

75.9 

MIN 

56 

34 

36 

30 

31 

35 

48 

47 

35 

40 

52 

61 

62 

57 

53 

67 

50 

32 

36 

50 

43 

48 

68 

68 

64 

60 

43 

40 

57 

45 

48.3 

GILBERT 

MAX 

75 

70 

62 

68 

64 

94 

82 

74 

68 

65 

81 

80 

78 

73 

82 

82 

76 

71 

77 

81 

85 

66 

66 

84 

82 

78 

75 

81 

75 

64 

76.  6 

MIN 

62 

30 

32 

25 

28 

30 

38 

36 

2  8 

36 

47 

50 

62 

60 

52 

63 

55 

31 

30 

57 

45 

46 

58 

62 

62 

58 

36 

36 

58 

55 

45.6 

GR AVETT  E 

MAX 

73 

59 

58 

64 

61 

B  3 

75 

69 

64 

67 

69 

75 

76 

73 

78 

78 

74 

68 

75 

74 

80 

64 

80 

80 

80 

75 

75 

77 

73 

61 

72.6 

MIN 

48 

3e 

25 

33 

31 

38 

42 

4  0 

32 

37 

52 

55 

51 

51 

50 

63 

43 

30 

40 

58 

38 

55 

61 

65 

59 

48 

45 

46 

55 

38 

45.6 

HARR I  SON 

MAX 

72 

63 

58 

65 

61 

9  0 

78 

70 

66 

72 

79 

79 

77 

71 

32 

84 

71 

69 

76 

79 

84 

84 

81 

82 

81 

80 

72 

78 

72 

64 

74.7 

M  IN 

59 

42 

52 

30 

32 

3  6 

49 

39 

30 

35 

59 

60 

56 

56 

62 

51 

30 

34 

57 

42 

47 

65 

64 

62 

47 

39 

39 

47 

44 

46.  4 

HELENA 

MAX 

78 

74 

71 

69 

B8 

82 

73 

65 

62 

78 

79 

76 

80 

82 

82 

78 

69 

77 

87 

82 

85 

85 

85 

84 

79 

73 

80 

75 

73 

77.3 

50 

60 

48 

36 

48 

54 

58 

60 

61 

64 

62 

44 

44 

49 

60 

59 

64 

65 

63 

62 

6  7 

53 

64 

62 

54.  5 

HOPE    3  NE 

MAX 

84 

77 

71 

68 

76 

7  2 

89 

81 

74 

71 

71 

80 

79 

79 

76 

80 

77 

72 

71 

80 

82 

84 

84 

85 

82 

81 

69 

70 

83 

67 

77.2 

MIN 

41 

41 

46 

38 

42 

42 

52 

50 

50 

44 

49 

53 

55 

62 

61 

62 

58 

4  1 

37 

46 

56 

59 

62 

62 

65 

63 

w 

48 

54 

58 

51.6 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

MAX 

76 

71 

6  ! 

74 

69 

89 

84 

75 

72 

71 

81 

81 

79 

73 

79 

77 

75 

72 

81 

82 

84 

86 

86 

84 

78 

77 

75 

83 

77 

69 

77.6 

MIN 

59 

47 

45 

40 

42 

4  5 

56 

51 

46 

41 

49 

55 

61 

62 

63 

65 

54 

40 

44 

57 

55 

60 

64 

63 

63 

61 

49 

48 

58 

54 

53.2 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


Continued 


Station 


DAILY  TEMPERATURES 

DayOI  Monlh 


ARKANSAS 
APRIL  1960 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

MAX 

75 

74 

67 

71 

63 

88 

83 

75 

65 

60 

79 

80 

75 

79 

83 

83 

76 

7  7 

76 

94 

8 1 

65 

85 

65 

84 

74 

73 

82 

75 

67 

76.8 

MIN 

53 

44 

45 

36 

38 

4  4 

54 

49 

43 

31 

44 

57 

53 

61 

63 

64 

58 

..  1 

47 

56 

57 

63 

64 

64 

63 

51 

52 

61 

59 

51.9 

MAX 

73 

72 

63 

61 

63 

83 

78 

75 

67 

72 

76 

80 

77 

81 

85 

96 

78 

67 

75 

87 

90 

95 

86 

86 

':'  5 

79 

76 

76 

71 

71 

76.4 

MIN 

52 

44 

38 

32 

36 

35 

50 

48 

39 

34 

35 

43 

53 

56 

65 

62 

52 

IB 

40 

46 

66 

57 

63 

63 

65 

57 

49 

48 

59 

60 

49.2 

MAX 

BO 

72 

64 

74 

66 

86 

83 

70 

67 

64 

81 

79 

77 

75 

82 

9t 

78 

1 0 

77 

86 

93 

97 

88 

85 

gg 

76 

73 

80 

76 

67 

77.2 

MIN 

57 

41 

46 

35 

39 

41 

54 

52 

41 

38 

43 

51 

56 

60 

hi 

63 

60 

10 

38 

46 

55 

59 

62 

63 

64 

57 

45 

46 

62 

58 

51.0 

MAX 

63 

55 

60 

62 

'5  1 

75 

72 

7? 

78 

76 

75 

68 

83 

85 

76 

78 

83 

95 

81 

83 

82 

78 

73 

76 

74 

63 

74.4 

MIN 

32 

27 

28 

31 

33 

30 

46 

46 

52 

29 

34 

42 

47 

61 

it 

50 

37 

38 

45 

MAX 

79 

71 

63 

74 

65 

89 

77 

64 

69 

62 

32 

81 

78 

77 

a  1 

79 

73 

68 

77 

86 

93 

98 

85 

8  0 

69 

74 

80 

69 

66 

75.9 

MIN 

55 

47 

48 

39 

44 

45 

59 

56 

49 

41 

/,  5 

58 

61 

61 

65 

65 

51 

45 

46 

52 

57 

59 

65 

66 

66 

56 

52 

53 

63 

50 

53.9 

MAX 

80 

78 

70 

76 

74 

93 

84 

79 

71 

70 

80 

80 

78 

78 

77 

7 1 

74 

77 

79 

82 

86 

85 

a  5 

82 

84 

78 

71 

84 

83 

70 

78.5 

MIN 

55 

37 

47 

39 

37 

43 

49 

53 

51 

43 

44 

49 

61 

61 

59 

54 

50 

<a 

37 

50 

56 

60 

61 

62 

64 

59 

49 

48 

60 

55 

51.0 

MAX 

79 

77 

69 

77 

67 

88 

B5 

76 

72 

69 

82 

82 

79 

73 

79 

71 

76 

70 

an 

84 

83 

97 

87 

94 

82 

76 

76 

80 

76 

69 

78.  1 

MIN 

34 

50 

32 

32 

52 

46 

49 

41 

53 

62 

57 

60 

58 

59 

33 

32 

51 

55 

50 

55 

55 

61 

58 

42 

42 

6  6 

49.5 

MAX 

78 

69 

58 

68 

62 

90 

80 

75 

63 

83 

81 

78 

73 

61 

75 

6  6 

75 

84 

82 

97 

8  .' 

87 

81 

76 

76 

77 

72 

63 

76.3 

MIN 

58 

37 

36 

27 

35 

30 

41 

35 

24 

45 

52 

60 

61 

51 

63 

53 

31 

33 

44 

50 

50 

57 

59 

60 

59 

39 

39 

58 

54 

46.2 

MAX 

73 

72 

69 

71 

67 

86 

B2 

78 

64 

60 

79 

Hn 

77 

80 

66 

83 

78 

70 

77 

87 

80 

93 

84 

85 

84 

84 

77 

77 

75 

72 

77.  3 

MIN 

5* 

45 

49 

39 

39 

41 

55 

55 

43 

37 

50 

49 

64 

50 

61 

6  7 

61 

43 

40 

52 

56 

61 

64 

62 

58 

54 

48 

50 

62 

62 

52.  1 

MAX 

80 

74 

63 

70 

62 

86 

6V 

80 

60 

62 

77 

79 

60 

87 

88 

B5 

74 

73 

81 

74 

76 

75.9 

MIN 

44 

47 

40 

40 

40 

54 

56 

43 

32 

41 

53 

61 

60 

6  1 

59 

50 

46 

60 

51 

MAX 

79 

67 

58 

67 

63 

91 

84 

75 

65 

63 

80 

78 

76 

71 

81 

80 

73 

69 

75 

80 

84 

94 

84 

92 

80 

78 

72 

78 

72 

60 

75.0 

MIN 

48 

36 

36 

31 

33 

31 

41 

42 

33 

36 

47 

56 

61 

54 

57 

60 

54 

33 

35 

53 

47 

51 

57 

66 

65 

59 

40 

40 

52 

52 

46.9 

MAX 

73 

67 

62 

70 

68 

89 

8  1 

72 

72 

70 

78 

76 

7  6 

75 

ra 

78 

74 

74 

79 

76 

85 

92 

81 

76 

al 

80 

73 

79 

74 

62 

75.4 

MIN 

60 

41 

41 

35 

41 

45 

56 

53 

48 

4  7 

51 

58 

60 

61 

61 

66 

51 

37 

40 

56 

47 

58 

65 

64 

6  7 

60 

49 

45 

61 

46 

52.  1 

MAX 

81 

81 

69 

74 

70 

90 

74 

68 

6  5 

79 

79 

78 

78 

83 

8  2 

77 

70 

7  8 

86 

84 

86 

86 

85 

84 

66 

73 

82 

77 

73 

77.9 

MIN 

35 

49 

39 

43 

53 

50 

45 

45 

60 

54 

6  7 

54 

61 

62 

6  ; 

66 

58 

58 

47 

46 

65 

61 

52.8 

MAX 

76 

74 

68 

72 

66 

9 1 

3  .• 

74 

70 

t,g 

81 

81 

73 

77 

82 

7=) 

74 

68 

77 

84 

84 

87 

87 

86 

81 

77 

75 

60 

78 

65 

77.6 

MIN 

61 

46 

45 

)6 

40 

37 

51 

41 

39 

4  7 

58 

61 

60 

62 

62 

57 

41 

52 

53 

55 

61 

64 

6  5 

57 

47 

44 

62 

58 

51.7 

MAX 

>, 

70 

63 

73 

68 

88 

a  i 

75 

70 

5 '7 

79 

78 

7  7 

75 

79 

7a 

72 

70 

'J 

81 

84 

84 

82 

79 

79 

74 

71 

91 

76 

67 

75.9 

MIN 

45 

35 

42 

33 

33 

4  i 

44 

43 

76 

52 

57 

5  7 

56 

59 

63 

53 

32 

32 

46 

46 

56 

68 

66 

66 

61 

42 

30 

6  0 

53 

48.3 

MAX 

>5 

62 

58 

59 

61 

35 

7;-. 

69 

63 

58 

72 

75 

67 

64 

70 

65 

63 

63 

65 

70 

76 

79 

80 

78 

75 

69 

68 

70 

67 

72 

68.8 

MIN 

42 

38 

32 

45 

33 

33 

48 

44 

43 

32 

46 

56 

53 

52 

50 

63 

43 

38 

44 

52 

55 

59 

62 

60 

53 

54 

50 

51 

50 

55 

47.9 

MAX 

7  6 

68 

61 

66 

62 

90 

81 

73 

68 

61 

82 

79 

7  A 

75 

92 

82 

76 

69 

7  6  R 

83 

85 

6  4 

83 

80 

75 

73 

76 

74 

60 

75.4 

MIN 

5  7 

44 

35 

31 

34 

41 

45 

42 

37 

7  1 

42 

55 

5i 

57 

63 

50 

38 

4  1 

52 

49 

57 

61 

62 

62 

59 

47 

48 

57 

46 

48.6 

MAX 

75 

75 

66 

54 

65 

61 

a 'J 

67 

72 

62 

60 

80 

79 

77 

66 

82 

81 

62 

68 

75  80 

84 

85 

83 

8? 

8C 

73 

72 

75 

70 

73.3 

MIN 

33 

43 

35 

29 

34 

35 

38 

38 

30 

31 

36 

52 

5  8 

59 

53 

58 

54 

34 

75 

47 

49 

51 

66 

61 

62 

6C 

40 

40 

55 

56 

45.5 

JONESBORO 

REISER 

KE0 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA    3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MAR  I  ANNA   2  S 


MARKED  TREE 


MONT  I  CELLO    3  S 
MORR ILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
PARIS 

PERRYV ILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLV ILLE 
SAINT  CHARLES 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SILOAM  SPRINGS 


83  77  69 
43     35  46 


46     38  36 


74  75 
56     45  45 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


78  69 
39  42 


83  75  69 
63      40  43 


74  67  66 
53      36  36 


79  72  69 
52     39  44 


76      67  64 
41  36 


79  70  66 
66      54  46 


79  73  69 
57     43  49 


66  75 
35  39 


79  76 

35  42 


72  68 
33  33 


75  72 
40  45 


MAX 
MIN 


76  72  61 
54     43  49 


74      71  66 

39  42 


79  72  72 
45     47  45 


83     78  70 
44  48 


74     58  58 
36  33 


75  71  68 
55      43  42 


39     42  44 


69  64 

28  36 


47      44  42 


77  75 
42  44 


90     82  70 

49  46 

90  70 

50     55  44 

82     75  67 

53  51  44 

93  79  61 
50     43  36 

99     77  74 

54  52  51 

68  72 

51  39 

94  74  73 
49     43  35 


70  67 
57  42 


72  67 
55  57 


67  67 

57  51  48 

93  76 

47  39  34 

92  90  74 

46  53  50 

97  90  72 

54  54  44 


70  91 
37  49 


6  J  BO 
4 1  45 


91  80 
46  53 


81  80 
50  55 


79  77 
47  59 


81  80 
39  57 


79  78 
57  56 


76  77 
60  62 


79  77 
63  64 


79  74 
62  66 


76  80 
53  57 


82  81 
62  63 


79  76 
60  59 


77  76 
61  62 


80  81 
57  55 


79  78 
62  54 


92  78 
52  47 


79  79 
63  57 


82  76 
66  53 


85  78 
60  59 


83  79 
62  52 


78  70 
63  55 


81  78 
65  61 


81  75  71 
65  51 

80  84 


84  82 
58  62 


73  79 
33  43 


70  77 
42  50 


80  87 
47  46 


72  80 
32  50 


80  82 
39  57 


78  79 
45  55 


76  86 

35  41 


73  80 
42  53 


77  88 
41  46 


80  87 
42  48 


83  84 

50  57 


51     61  60 


80     94  92 


85  93 
62  63 


88  85 
67  62 


88  87 
63  65 


86     86  85 


85  80 
62  62 


82  82 
60      5  7 


85  75 
55  54 


89  82 
62  60 


81  81 
61  62 


82  78 
64  64 


84  79 
60  62 


86  80 
64  62 


62      57  42 


83  72 
65  57 


84  66 
63  54 


86  79 
58  60 


74  63 
58  54 


77  67 
58  61 


76  71 
65  61 


71  71 
64  50 


78      73  67 


MAX 
MIN 


69  67 
40     4  3 


71  75  72 
48      45  48 


78  76  74 
56      41  44 


77     72  75 
46  44 


64  61  88 
38     33  44 


73 
45  41 


73  68  92 
33      36  36 


63  73 
40  42 


73  68  93 
34     38  38 


76  66 
42  45 


63  61 
33  34 


73  60 
50  51 


91  82  72 
48     50  36 


77  68 
55  42 


73  68 
54  41 


72  62 
57  50 


66     70  75 


84  81 

40  57 


68  78 

40  52 


74      77  82 


79  76 
61  61 


76  73 
60  51 


76  79 
58  59 


78  75 
60  62 


78  70 
58  60 


77  75 
5  7  60 


79  80 
62  63 


78  78 
64  56 


77  77 
63  46 


62  77  69 
51      46  44 


57     55  35 


94  81 
65  62 


61  79 
60  60 


62  78  73 
67     61  52 


70  78 
41  51 


79  66 
38  43 


79  83 
48  54 


77  77 
51  62 


78  73 
64  45 


70 1  76  74 
34,    43  58 


87  83 
60  60 


88  86 
62  60 


86  87 
63  63 


89  88 
61  61 


80  82 1 
61  66 


83  60 
63  62 


80  75 
60  56 


83  77 
62  68 


63     63  43 


85  81 
64  62 


82  79 
63  61 


81  74 
60  46 


82  78 
54  60 


83  70 
60  57 


70  64 
60  54 


80  75 
54  62 


78  70 
62  58 


72  77 
56  41 


75.9 
52.4 


78.7 
50.4 


77.6 
55.6 


Stp  r«f«rdBcc  eotes  follo*l&c  Station  !nd»t. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL  I960 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Q 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STUTTGART 

MAX 

75 

71 

68 

74 

69 

89 

85 

70 

68 

65 

81 

81 

78 

80 

85 

82 

77 

71 

79 

87 

83 

86 

85 

86 

82 

75 

74 

80 

75 

70 

77. 

7 

M I N 

53 

44 

48 

39 

41 

43 

57 

54 

47 

40 

45 

54 

58 

60 

61 

64 

42 

44 

49 

57 

62 

63 

65 

64 

55 

49 

51 

63 

STUTTGART  9 

ESE 

MAX 

75 

73 

70 

61 

72 

64 

88 

77 

64 

67 

60 

79 

78 

75 

78 

83 

82 

72 

69 

76 

71 

81 

85 

82 

84 

81 

65 

73 

79 

70 

74. 

5 

MIN 

48 

43 

48 

38 

38 

42 

48 

55 

48 

1  9 

41 

51 

55 

58 

59 

63 

61 

40 

42 

49 

51 

61 

63 

63 

64 

62 

49 

50 

53 

62 

51. 

5 

SUBIACO 

MAX 

74 

67 

64 

71 

66 

92 

83 

68 

70 

69 

80 

78 

B0 

76 

84 

82 

76 

71 

78 

80 

84 

86 

87 

83 

82 

76 

75 

eo 

74 

63 

76. 

6 

MIN 

60 

43 

39 

43 

39 

51 

51 

40 

41 

44 

58 

63 

63 

59 

64 

51 

39 

41 

55 

50 

57 

65 

63 

63 

58 

46 

46 

58 

49 

51 . 

7 

T EX ARK ANA  WB 

AIRPORT 

MAX 

76 

69 

67 

77 

73 

89 

81 

77 

72 

72 

80 

78 

78 

78 

79 

77 

73 

72 

80 

80 

85 

85 

84 

81 

82 

75 

69 

83 

68 

68 

76. 

9 

MIN 

56 

46 

45 

42 

46 

53 

59 

55 

5* 

47 

51 

56 

63 

64 

63 

64 

51 

42 

43 

59 

59 

65 

65 

65 

66 

57 

54 

53 

63 

47 

55. 

1 

TURNPIKE 

MAX 

66 

67 

64 

62 

71 

70 

70 

73 

65 

75 

74 

80 

75 

79 

72 

70 

70 

57 

55 

35 

41 

48 

50 

33 

53 

45 

37 

41 

55 

54 

58 

60 

48 

50 

54 

35 

WALORON 

MAX 

79 

71 

64 

71 

66 

92 

90 

77 

70 

73 

79 

79 

78 

75 

82 

80 

79 

71 

80 

79 

86 

85 

84 

81 

82 

81 

74 

83 

78 

65 

77. 

e 

MIN 

59 

34 

41 

30 

32 

35 

44 

43 

42 

39 

44 

57 

63 

62 

59 

65 

51 

32 

33 

50 

46 

52 

67 

67 

65 

59 

46 

41 

61 

49 

48. 

9 

WALNUT  RIDGE 

FAA  AP 

MAX 

72 

72 

60 

67 

61 

88 

71 

74 

61 

57 

80 

80 

75 

76 

82 

81 

73 

67 

75 

84 

81 

85 

85 

86 

83 

67 

72 

78 

68 

66 

74. 

2 

MIN 

6 1 

63 

45 

48. 

8 

WARREN 

MAX 

76 

74 

77 

76 

71 

88 

85 

74 

71 

71 

80 

79 

76 

77 

83 

80 

76 

71 

77 

85 

83 

85 

83 

83 

81 

66 

73 

82 

78 

74 

77. 

8 

MIN 

54 

40 

40 

42 

40 

43 

55 

54 

51 

43 

46 

55 

59 

60 

61 

63 

60 

41 

37 

50 

61 

61 

63 

63 

64 

58 

58 

49 

63 

57 

53. 

0 

WHITE  ROCK 

MAX 

67 

62 

57 

63 

61 

86 

81 

66 

65 

60 

70 

71 

75 

71 

75 

75 

70 

63 

72 

73 

76 

81 

80 

79 

77 

74 

72 

75 

72 

56 

70 

8 

MIN 

53 

37 

32 

40 

32 

51 

49 

40 

39 

36 

44 

47 

54 

52 

54 

60 

43 

39 

45 

53 

51 

58 

61 

60 

57 

56 

48 

51 

53 

39 

47. 

e 

WYNNE 

MAX 

72 

73 

68 

71 

72 

87 

83 

72 

68 

80 

83 

83 

80 

72 

85 

82 

85 

84 

87 

83 

81 

76 

77 

78 

70 

78. 

1 

MIN 

55 

48 

34 

34 

41 

51 

45 

35 

43 

60 

62 

37 

42 

52 

55 

57 

62 

64 

63 

61 

44 

62 

50 

3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Stahon 

Total 
or 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLAKE LY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.18 
60 

.  28 
60 

.  17 
68 

.16 
40 

.18 
64 

.16 
45 

39 

.17 

26 

.03 
18 

.11 
29 

.14 

30 

.17 
40 

.17 
53 

.12 
47 

.05 
36 

.08 
33 

.18 

57 

.  1  1 

60 

.14 
25 

.17 
27 

20 
50 

.  15 
25 

.  17 
28 

.  16 
20 

.13 
23 

.09 

32 

.  19 
30 

.11 
18 

.13 
36 

.01 
24 

B  4.28 
1143 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.28 
88 

.  21. 

66 

.24 
67 

.20 
42 

.27 
59 

.28 
68 

.24 

59 

.31 
25 

.29 
33 

.24 
28 

.18 
27 

.26 
80 

.35 
59 

.16 
61 

63 

.11 
45 

.13 
82 

.27 
6  1 

.18 
18 

.23 
18 

.27 
:,:< 

.18 
10 

.18 
29 

.22 
38 

.14 
30 

.16 
26 

.09 
20 

.09 
10 

.19 
34 

.03 
21 

B  6.24 
1326 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENC 

EVAP 
WIND 

95 

115 

.21 

69 

.12 
38 

.22 
76 

.18 
48 

.26 
72 

.16 
32 

.23 
45 

.17 
54 

.19 

53 

.23 
82 

.27 
73 

.16 
69 

.  10 

39 

.22 
69 

.28 

113 

.22 
64 

.19 

30 

.25 
41 

.  2  2 
74 

.20 
10 

.24 
44 

.44 
55 

.21 
43 

.15 
38 

.17 
33 

.  16 
28 

.28 
66 

.12 
62 

B  6.27 
1730 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 

.30 
112 

.25 
ob 

.19 
57 

.18 
41 

.23 
49 

.21 
41 

.24 
40 

55 

.09 
41 

.20 
30 

.  17 

36 

.21 

56 

.25 
80 

.15 
89 

.07 

55 

.11 
47 

.  13 
87 

.29 
49 

.20 
34 

.22 
32 

.27 
49 

.21 
42 

.  12 
34 

.17 
42 

.11 
22 

.11 
24 

.16 
25 

.07 
20 

.17 
47 

.06 
28 

B  5.32 
1430 

NIMROD  DAM 

EVAP 
WIND 

.24 
45 

.  1  7 
41 

.08 

26 

.25 
18 

.20 

31 

.16 
20 

.2! 
21 

.21 
16 

.03 
5 

.18 
22 

.  12 
22 

.20 
26 

.16 
24 

.12 
23 

.05 
30 

.  13 
22 

.10 

33 

.  19 
30 

.21 
13 

.19 
16 

.13 
24 

.19 
8 

.15 
14 

.20 
14 

.  12 
14 

.10 
11 

.14 
7 

.13 
7 

14 

14 

B  4.67 
611 

RUSSELLVI LLE 

EVAP 
WIND 

* 
* 

.24 

131 

.20 
40 

.21 

36 

.24 
44 

.19 
20 

* 

.38 

38 

.14 
16 

.22 
60 

.25 
32 

.21 
46 

.38 
38 

.10 
36 

.08 
22 

.13 
21 

.29 
64 

* 

* 

.39 
51 

.51 
25 

.17 
14 

.23 
16 

.14 

20 

.22 
15 

.08 

15 

.14 
25 

.18 
32 

.26 
29 

.10 
32 

.32 
63 

6.00 
981 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

.  19 
91 

.09 

lor. 

.20 
65 

.10 
44 

.25 
96 

.23 
82 

.29 
120 

.23 

31 

.00 

35 

.20 
63 

.18 

63 

.31 

160 

.29 
111 

.11 
109 

.30 
140 

.  10 

120 

.23 
157 

.12 
95 

.20 
38 

.20 
34 

140 

.14 
39 

.20 
63 

.21 
87 

.17 
80 

.16 
84 

.02 
37 

.15 

33 

.15 

53 

.08 

35 

B  5.28 
2410 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


ABBOTT 
*L  IC  I  A 
ALUM  FORK 

AMI TT  3  NE 

antoine 

A  PL  IN  1  " 
APPLE  TON 
ARKADELPhI A 

arkansas  city 
aShoown 

ATHENS 
AUGUSTA 

BALO  knob 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESV1LLE  L  AND  D  NO  1 
BEAR  CREEK  LAKE 
BEATY  LAKE 
BEEBE 

BEECH  GROVE 

BEEDEV 1 LLE 
BENTON 
BENTONV ILLE 
BERRYV I  LLC  *  NW 
BIG  FORK 

BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SW 

BLYThEVILLE 
BOONE V ] LL  £ 
80UIN8URG  2  S 
BOUGH TON 
6BA0FORD 

BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  DAM 
BUROETTE 
I  CABOT  4  SW 

CALICO  ROCK 
, CAMDEN  1 

CAMDEN  2 
■  CARLISLE   1  SH 

CARPENTER  DAM 

CLARENDON 
CLARKSV ILLE 
CLINTON 
COMBS  3  SE 
COMPTON  2  NE 

COMMA Y 

CORNING 
COVE 

CROSSETT   7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SCS 

OARDANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 

DIERKS 
DUMAS  I  ESE 

PEL  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTE VILLE 
FAYETTEV1LLE   FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  ST A 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  M 
FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT  SMITH  W8  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 


0006  SCOTT 
00**  LAWRENCE 
0130  SALINE 
0136  YELL 
0150  CLARK 

I  owe  pike 

0199  PERRY 
01 96 | POPE 

02201  Clark 

0236  DESHA 

0266  LITTLE  RIVER 
0300  HOWARD 
0326  WOODRUFF 
0350  WHITE 
0656  INDEPENDENCE 

0660i  INDEPENDENCE 
0*96  LEE 
0512  ST  FRANCIS 
0530  WHITE 
053*,  GREENE 

JACKSON 
0562  SALINE 
0566  BENTON 


GRAVETTE 

GREEN  FOREST  *  ESE 
GREENBRIER 
GREENWOOD 
OUR DON  3  E 

HAMBURG 

HARDY 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 
HEBER  SPRINGS  3  SW 


HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  I 
MOPE  3  NE 
HOPPER 

HORATIO 
HOT  SPRINGS 
HUnTSVILLE 
HUTTIG  DAM 
INOEX 

JASPER 
JESSIEVILLE 
JONESBORO 
KEISER 


K INGSL AND  3  SSI 
LAKE  CITY 
LAKE  M  AUH  £  Li-  6 
LAMAR  2  SM 


0666 


POLK 


0676  MISSISSIPPI 

0746  LAWRENCE 
I 0766  GARLAND 

0798  YELL 
j  0*00i NEVADA 

I  0806j  MISSISSIPPI 

0630  LOGAN 
.  08*2  VAN  8UREN 

06*8' NEVADA 
,  0872  WHITE 

; 0936  MONROE 
1010  NEWTON 
1020  BAXTER 
1052  MISSISSIPPI 
1102  PULASKI 

I  1132j  IZARD 
,  1152! 0UACH1 TA 
{  115*  OUACMI TA 
,  122*; LONOKE 
1238  GARLANO 

1**2! MONROE 
1*55  JOHNSON 
1*92'  VAN  BUR EN 
,  157*'  MADISON 
1582  NEWTON 

1596  FAULKNER 
1632  CLAY 
1  1666  POLK 
1730  ASHLEY 
1750|  PULASKI 

1768  LINCOLN 
1B1*{  PIKE 
1829|  FAULKNER 
183*  YELL 
1935  YELL 

1838  YELL 

1948  SEvlfO 

1960  CHICOT 

1966  PRAIRIE 

1982  JOHNSON 

2015  HOWARD 

2168  DESHA 

2150  DESHA 

2300  UNION 

2356  CARROLL 

2366  SHARP 

2442  WASHINGTON 

2443  WASHINGTON 
244*  WASHINGTON 
2528  MARION 

2540  DALLAS 
25441  LITTLE  RIVER 
256*   ST  FRANCIS 
2574,  SEBAST IAN 
2578, CRAWFORD 

2670  HEMPSTEAD 
1  2760  WHITE 
279*  SEARCY 
28*2  PIKE 
2922]  YELL 

■  2930  BENTON 
2946  CARROLL 
2962  FAULKNER 

I  2976  SEBASTIAN 
307*|  CLARK 

I  30881  ASHLEY 
3132  SHARP 
316*  BOONE 

3228  Cleburne 
3230  cleburne 

32  35  POPE 
1  32*2'  PHILLIPS 
3256  BAXTER 
3*28, HEMPSTEAD 
3*36  MONTGOMERY 

3**2  SEVIER 
I  3*66!  GARLAND 
3540,  MADISON 
3556'  UNION 
3564  LITTLE  RIVER 

3600  NEWTON 
370*'  GARLAND 
I  3734!  CRAIGHEAD 
362ll  MISSISSIPPI 
3862  LONOKE 


CLEVELAND 

CRAIGHEAD 

PULASKI 

JOHNSON 

PIKE 


LEE  CREEK  GUARD  STATION  4116  CRAWFORD 
LEOLA  4134  GRANT 

'LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  4246,  PULASKI 
LITTLE  ROCK  FIlT   PLANT     4250  PULASKI 


LURTON 
MAO 1  SON 
MAGNOLIA  3  N 
MAGNOL I A  5  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR] ANNA   2  S 
MARKEO  TREE 
MARSHALL 
MAUMEE 


43661  NEWTON 
4528  ST  FRANC  IS 
4548i  COLUMBIA 
4550  COLUMBIA 
4562  HOT  SPRING 


FULTON 
LEE 

POINSETT 

SEARCY 

SEARCY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


35  54 

3*  *e 

3*  47 

3*  17 


33  40 

3*  19 

35  16 

35  16 


35  *5 

34  4} 

35  05 

35  04 

36  09 

35  26 
3*  33 

36  22 
36  26 
3*  29 


92  52 

93  29 
93  25 

93  25 
93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

9*  08 
93  56 
91  22 
91  1* 
9)  *7 


3S 


93  58 

,    90  08 

,    91  06 

93  11 

,       93  39 

93  09 


5  35  56  '  89 

li  35  09  93  55  I 

7|  35  39  !    92  28 

31  33  52  I    93  20  1 

7|  35  25  91  28 

7  3*  5)  91  12 

71  35  52  93  30 

7  36  22  92  3* 

2  35  49  69  57 
7  3*  57  I    92  04 

7  36  07  I    92  08 

3  33  36  92  49 
3  33  35  ;  92  51 
ll 3*  *7  !  91  *5 
3  3*  27  93  01 


252  6P 
511 
1200 


7  3*  4  1 

I  35  28 
7  35  35 
7  35  46 
7  36  06 

II  35  OS 
7  36  24 
*|  34  26 
3  33  02 
li  34  43 


91  IB 
93  28  1 

92  26  , 

93  48 
93  18 


*36     6P  6P 


175!    5P,  5P| 


176     6P  6P 


I  35  04 

93  2*  , 

1   35  13 

93  09 

330 

6P 

*  34  02 

94  21 

*20 

5P 

2  33  31 

91  26 

BA 

7  34  58 

91  30 

20* 

SP 

1  35  43 

93  2* 

2350 

4  34  07 

94  02 

422 

7*1 

2  33  S3 

91  29 

6P 

2  33  53 

91  30 

165 

3  33  13 

92  *6 

252 

MID 

- ;  [ 

7  36  2* 

93  4* 

1*65 

*P 

7  36  05 

91  37 

490 

1   36  05 

94  10 

1370 

7P 

7  36  00 

94  10 

1253 

MID 

1   36  06 

1270 

bP 

5P 

T  36  16 

92  36 

700  MID  MID 

3  33  49 

260 

SP 

5P 

33  *3 

94  2* 

400 

5  35  01 

90  47 

261 

1   35  20 

94  22 

458 

MID 

MID 

1   35  39 

94  09 

5P 

33  37 

93  48 

260 

da 

7  35  07 

91  26 

200 

TA 

7  35  59 

92  43 

595 

6P 

7A 

3 

3*  19 

93  33 

547 

BA 

1   34  53 

93  *2 

*98 

TA 

1   36  24 

94  28 

1250 

SS 

SS 

7  36  18 

93  22 

1300 

1   35  14 

92  23 

360 

BA 

1  35  13 

94  15 

51B 

TA 

3  33  5* 

93  06 

290 

3  33  1* 

91  48 

6Pj 

36  19 

91  29 

362 

7  36  1* 

93  07 

1150 

6P 

'A 

7  35  32 

92  01 

525 

7  35  28 

92  03 

1   35  28 

92  58 

555 

7A 

2 

3*  32 

90  35 

200 

6P 

7A 

7  36  22 

92  16 

580 

33  *3 

93  33 

375 

8A 

'» 

3  3*  22 

93  61 

700 

TA 

33  56 

94  22 

6* 

3  3*  31 

93  03 

710 

SP 

SP 

3*  05 

93  44 

1*53 

33  02 

92  05 

33  35 

9*  03 

300 

36  01 

93  a 

857 

3*  *2 

93  0* 

730 

7 

35  50 

90  *2 

3*5 

&P 

7A 

2 

35  *1 

90  05 

232 

SP 

1 

3*  36 

92  00 

230 

TP 

3 

33  5-3 

92  16 

21* 

5 

35  *9 

90  26 

230 

TA 

1 

3*  51 

92  2  8 

305 

SA 

1 

35  26 

93  25 

550 

3 

34  19 

93  51 

796 

TA 

7 

36  2* 

92  54 

710 

SS 

1 

35  42 

94  19 

1000 

TA 

3 

34  10 

92  35 

261 

'A 

34  4* 

92  14 

257 

MID 

HID 

1 

3*  *6 

92  19 

512 

HID 

35  46 

93  03 

2007 

SA 

S 

35  00 

90  43 

215 

A 

33  19 

93  14 

315 

6P 

1 A 

33  20 

93  13 

360 

3 

3*  23 

92  49 

311 

5P 

SP 

36  29 

91  32 

690 

SS 

7A 

2 

34  44 

90  46 

23* 

6P 

6P 

! 

35  32 

90  26 

229 

6P 

7A 

35  5* 

92  38 

1050 

SS 

7A 

36  03 

92  39 

7*9 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

9 

u 

u 

worn 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

DRAIN 

3 

LONG 

d  | 

3 
a. 

B 

SPECIAL 

JAMES  V.  WILLIAMS 

MELBOURNE 

.  F46 

1  ZARO 

7  36  04  1 

91  34 

610, 

*  A 

RUBY  B.  OWENS 

MEN  A 

-  -Sf 

POLK 

3  14  33 

94  13 

1207 

6P 

'A 

C  H 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

MONT ICELLO  3  S 

490G 

DREW 

3  33  35 

91  46 

2651 

SP 

SP 

C  H 

MONTROSE 

4906 

ASHLEY 

3  13  19 

91  29 

125 

t 

ALTA  F.  GARNER 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

CALHOUN 

3  31  19 

n  27 

13 

C 

OWEN  B.  HENDR1X 

MORRILTON 

4936, CONWAY 

1   13  08 

92  44 

2tiQ 

SP 

HOBART  WATTS 

MOUNT  IDA 

4966 

MONTGOMERY 

3  3*  13 

93  16 

663' 

1  p 

7  A 

C  H 

JOHN  A.  JONES 

MOUNT  MAGAZINE 

3010 

LOGAN 

1   35  10 

93  41 

2800 

*p 

6P 

3036 

BAXTER 

7  36  20 

92  2  3 

BOO 

6P 

«P 

JOHN  W.  TRAHMELL 

MOUNTAIN  HOME   C    OF  ENG 

3036 

BAXTER 

7  36  20 

92  2  3 

BOO 

HA 

** 

BA 

C 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

1  MOUNTAIN  VIEW   1  E 

30*6 

STONE 

33  52 

92  06 

7*6 

TA 

ARRA  0.  PARKER 

MULBERRY  6  NNf 

5072 

F  RANK  L  IN 

15  34 

94  01 

500 1 

7A 

CECIL  WILLIS 

NARROWS  DAM 

PIKE 

3*  09 

93  41 

•  25 

Hi 

8A 

3112 

HOWARD 

1*  00 

93  36 

550 

PA 

7* 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

1  NASHVILLE  SCS 

3116 

HOWARD 

33  57 

91  51 

373 

c 

HELEN  GARRISON 

NATHAN   *  WnW 

3156 

HOWARD 

34  07 

93  52 

550 

7A 

U  S  FOREST  SERVICE 

NEWmOPE   3  E 

5174 

PIKE 

14  1* 

93  30 

650 

fA 

NEWPORT 

JACKSON 

7  15  16 

91  16 

225| 

SS 

'A 

H 

MARVIN*MORR?SON 

5200 

PtRRY 

3*  57 

93  10 

480 

6A 

8A 

c 

B.    8.  HAMMOND 

NORFORK  DAW 

5226  BAXTER 

16  15 

92  IS 

423 

c 

P.    M.  BRECKENRIOGE 

ODELL   3  N 

5334 

WASHINGTON 

35  *8 

9*  2* 

1500 

7* 

ETTA  C*  BURKS 

ODEN  2  ¥ 

3356 

MONTGOMERY 

1*  18 

93  48 

800 

(A 

EARLE  L.  BROWNE 

OKAY 

5376 

HOWARD 

11  46 

93  33 

100 

SP 

3P 

5460 

15  43 

•9  59 

243 

6A 

ANNA  M.  LlLES 

OWENSVILLE 

5*96 

SALINE 

34  37 

92  49 

soo 

6A 

N.   W.  DOUGLAS 

OZARK 

5506 

FRANKL IN 

l;  IS  29 

93  30 

396 

1900 

6P 

6A 

LEE   W.  MCKENNE' 

OZONE 

SSI*    JOHN SON 

1   35  36 

93  27 

7A 

u  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

GREENE 

5  36  03 

90  26 

276 

4P 

5576 

LOGAN 

1   35  18 

9)  41 

410 

6P 

6P 

CATHERINE  WHITE 

'  PARKIN  2  W 

3586 

CROSS 

5,  35  16 

90  35 

.22 

IVY  W.  CRAWFORD 

5591 

SCOTT 

93  57 

666 

CLEO  F.  YANDELL 

PAR THE NON 

NEWTON 

I    15  57 

93  13 

925 

C 

MARY  C.  PEARSON 

PERRYVILLE 

5694 

1   35  00 

92  49 

323 

SP 

5T5* 

JEFFERSON 

92  01 

21S 

7A 

c 

MARSHALL  H1CKM0N 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

5756 

JEFFFRSON 

I   1*  10 

91  56 

203 

MID 

-1 

RICHARD  K.  WEIS 

PINE  RIDGE 

MONTGOMERY 

34  35 

93  5* 

640 

WILLIAM  R.  WYATT 

POCAHONTAS  1 

RANDOLPH 

16  16 

90  59 

310 

SP 

'A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PORTLAND 

ASHLEY 

33  14 

91  10 

122 

6P 

'A 

i  PRESCOTT 

NEVADA 

31  48 

93  23 

316 

B.    M.  WALTMER 

(  PRESCOTT  SCS 

591C 

NEVADA 

93  23 

118 

AUSTIN  0.  HARRIS 

PYATT    I  NNW 

5970 

MARION 

7  36  16 

92  51 

800 

NIXON  m.  BAILEY 

i  RATCL IFF 

6008 

LOGAN 

1   35  16 

91  33 

463 

EOITH  2.  LEHMAN 

R AV  ANA    1  NE 

4016 

MILLER 

*   11  05 

94  01 

250 

REMMEL  DAM 

6io; 

HOT  SPRING 

3  3*  26 

92  34 

315 

■ 

ARK  POWER  AND  L IGHT  CO 

!  ROGERS 

BENTON 

7  36  20 

9*  07 

1367 

SS 

6.   F.  NORTHERN 

'  ROHWEP  2  NNE 

6253 

DESHA 

1   33  48 

91  16 

130 

SP 

SP 

DR.   IRVING  T.  BEACH 

,  RUSSELLV ILL  E 

6352  POPE 

1   35  18 

93  08 

SP 

SP 

SP 

EARL  B.  RIDDICK 

<  SAINT  CHARLES 

63T6 

7  34  23 

91  08 

200 

8A 

61 

MAUDE   C.  BRASHEARS 

6380 

CLAY 

5  16  27 

90  08 

300 

WILLIAM  L.  8  I  NAM 

1  SALEM 

6*03 

FULTON 

7  36  23 

91  30 

669 

CLARENCE  S.  WILLIAMS 

SEARCY 

6506 

WHITE 

7  35  15 

91  44 

245 

Sf 

LAURA  POLK 

SHERIDAN  TOWER 

6566 

GRANT 

3  J4  27 

92  21 

290 

, JOE  C.  ALLEN 

SHIRLEY 

6566 

VAN  BUREN 

7  35  39 

92  19 

531 

U  S  FOREST  SERVICE 

662*  BENTON 

1  36  11 

94  33 

1150 

B  ILL  I E  JO  YOUNG 

SPARKMAN  *  E 

6T68 

DALLAS 

3  33  55 

92  48 

2*0* 

Cummins  prison  farm 

STAMPS 

6804 

LAFAYETTE 

4  33  22 

91  30 

2  70 

FERNA  JONES  TEDDER 

STAR  CITY  2  S 

6820 

L  1NCOLN 

3  31  54 

7A 

WILLIAM   A.  BROWN 

STEVE 

6856  YELL 

1  14  53 

93  19 

'  7* 

MONTGOMERY 

3  34  42 

93  31 

650 

7J 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

STUTTGART 

6911 

ARKANSAS 

1  34  29 

91  32 

6F 

| JACK  E.  BURKS 

STUTTGART  9  ESE 

6920  ARKANSAS 

I  34  20 

91  25 

196 

7A 

7J 

o.  tucker  vasser 

SU8IAC0 

6928  LOGAN 

1   35  16 

93  19 

300 

SS 

La    Ha  WILSON 

TO  31 

COLUMBIA 

4  13  06 

93  27 

C.  J.  rister 

TEKARKANA  M6  AIRPORT 

70*8  MILLER 

4  33  27 

9*  00 

3*1 

MID 

Nil 

C  HJ 

CHRISTIANA  8.  DICKEY 

TURNPIKE 

7262  POPE 

1   35  40 

93  05 

2087 

.  V 

6P 

THOMAS    F,  HINSLEY 

MALDRON 

7461 

, SCOTT 

1  34  54 

94  06 

675 

5* 

5  P 

C  H 

TRAVIS   C.  KEAHEY 

I  WALNUT  GROVE  2  NNF 

INDEPENDENCE 

7  15  51 

91  21 

250 

»P 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

WALNUI    R  IOGE    FAA  AP 

?s*: 

LAWRENCE 

7   36  08 

90  56 

272 

MID  -IV 

U   S   FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

7Sfl< 

BRADLEY 

3  33  16 

92  06 

1140 

6" 

HA6EL   F.  SPRAY 

WEST  FORK 

7  35  55 

94  11 

c 

OPHA  WOLFE 

!  WHEELING 

FULTON 

7  36  19 

91  32 

660 

CHARLES  F.  FORO 

WHITE  ROCK 

TTT 

FRANKL IN 

1   IS  41 

91  37 

290 

5P      7  A 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WHITECL 1FFS 

7«l 

SEVIER  A 

34  57 

91  28 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

WING 

!  YELL 

350 

■ 

c 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WYNNE 

BO  5. 

CROSS 

5  35  14 

90  *T 

260 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

YELLVILLE 

•01* 

MARION 

7  36  Ll 

92  41 

760 

LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
JANE 5  L.  CRISTEE 

INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 
C.   EL  I  JORDAN 
WILLIAM  F.  SEVIER 
w  ILL  I E  PENDERGRASS 

GLENN  S.  JUSTICE 
RALPH  L.    BANT A 
MARVIN  C.  CANTRELL 
DOROTHY  M.  BEEN 
ROY  S.  R0B8S 

A.   JAMES  LlNDER 
THERESA  DONALDSON 
BE A  GRAY  8EENE 
LESTER  B.  LOGAN 
WAYNE  STARK 

MRS.   B086Y   A.  BRYAN 
CHARLEY  M.  FRIODELL 
LUCY  A.  BENT2IEN 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
AVADELLE  WHISENHUNT 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL    PARK  SERVICE 
MAY  PEARL  MARKLEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  E.  MCDOWELL 

JAMES  S.  VAUGMAN 
LURA  B.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
I R.  A.  WALLER 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MABEL  L.  FORRESTER 

Clay  a.  clary 

mary  a.  cochran 

j.  r.  rhodes 

u  s  weather  bureau 

little  rock  waterworks 

lola  i.  dollar 
james  c.  hodges 

EARL    E.    GRAM AM 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

RADIO  STATION  K80K 

JOHN  H.  MCKEE 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
HORACE  J.  LOVELL 
MINNIE  "ORION 
HELEN  E.  ADAMS 


Ivan  l.  shrader 
richard  w.  st.  john 
radio  stat  ion  kh»m 
ark  power  and  light  co 
u  s  corps  of  engineers 

daniel  perry  fallet! 
william  e.  black 
arkansas  forestry  comm 
radio  station  ktlo 
u  s  corps  of  engineers 

i  nell  a.  tapley 
henry  g.  arvin 

.  corps  of  engineers 
university  of  arkansas 
i  s  soil  cons  service 

edna  j.  westfall 

ELSIE  F.  WARD 
LUTHER  D.  SUMMERS.  JR 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PS  OF  ENGINEERS 

MRS.  REN20  HURST 
JOAN  S.  GRE SHAM 
T •  HARGIS 

THOMAS    F.  MCKINION 

iy  E.  COOK 

BURNS  WAKEFIELD 
VIRGIL  0.  NELSON 
RADIO  STATION  KDRS 

TAYLOR 
CORINE  0.  GARDNER 

BOM AR   Ka  HANSARD 
ARTHUR   B.  CARLTON 
FRANCIS  FINKBEINER 
IRY  W.  WHITE 
,  FED  AVIATION  AGENCY 

R .  HUDDLESTON 
BENEDICTINE  SISTERS 
PEARL  NEWTON 

5  50IL  CONS  SERVICE 

NA  v.  MCLEAN 
UL  A  M.  WEEKS 
ONNY   L.  ALLEN 
RK    POWER   AND  LIGHT  CO 
HOWARD  FOWLER 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
Ma    W.  SPAULDING 
i  S  FISH  AND  W1L0L1FE 

WILLIAM  S.  BUCKLEY 

JAS.  B.  CALDWELL 

ADAM  C.  MEL I ON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
REED  I  S  ALLEN 
JOHN  BROWN  UNIVERSITY 
MARGARET  F.  GORDON 

HUBERT  BAKER 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

T.    P.  SIMS 

nor*  l-  mayuerry 
george  l.  Clark 

university  of  arkansas 
new  subiaco  abbey 
i0ella  0.  norwood 
i  U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  FOREST  SERVICE 

WILLIAM  D.  61VENS 
A.  H.  FAST 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
■ARREN  COTTON  OIL  CO 
EFF  IE  U.  LITTLE 

THOMAS   M.  CONE 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS.  La  M.  SNEAD 
MILES  6*  TURNER 
RADIO  STATION  KWYB 

JESS  B*  JOHNSON 


t  DRAINAGE  CODE :     1.  ARKANSAS    2.  MISSISSIPPI     3.  OUACHITA    4.  R*D    5-  SAINT  FRANCIS    6.  SALINE    T.  WHIT* 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
pock.  Arkansas,  or  to  any  weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and   letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,   indicate  distance   in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data   and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  1?  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the   Index,   but  for  which  data  are  not  listed   in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65 

Evaporation   is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4   foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote   following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-terra  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result   in  aooarent   inconsistencies   in  the  record. 

Fntries  of  snowfall   in  the  "Climatological   Data"   Table  and   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   Table,   and   in   the  seasonal   snowfall   table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  " Fvaporat ion  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H.  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C       Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later   in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H       "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   Table.     Omission  of  data   in  any  month   indicates  no  snowfall   and/or  snow  on  ground   in  that  month. 
J       "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 


No  record   in   the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is   indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount   included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  "Thermometers  a  re  generally  exposed   in  a  shel ter   loca  ted  a  few  feet   above  sod -covered  ground ;   however ,    the  re fere  nee  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR       This  entry  in  time  of  observation  column   in  Station   Index  means  after  rain. 
AM       Data  based  on  observational   day  ending  before  noon. 
B       Adjusted   to  a   full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M       One  or  more  days  of  record  missing;   if   average  value   is  entered,   less  than   10  days  record   is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  precipitation  Data.) 
SP       This  entry   in  time  of  observation  column   in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 
T       Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
V       Includes  total   for  previous  month. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $'?.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  -sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Govern me nt   Printing  Office,    Washington   25,    D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- N ATI  ON AL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained   from  the  Superintendent  of   Documents,   Government   Printing  Office,   Washington,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Subst n t ion 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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ARKANSAS  -  MAY  1960 


WEATHER  SUMMARY 

During  the  3-day  period,  May  4,  5,  and  6,  there  was  widespread  tornado,  windstorm, 
and  thunderstorm  activity  affecting  all  sections  of  the  State.  There  were  13 
tornadoes,  4  destructive  windstorms  and  one  electrical  storm  reported  during  the! 
period.  These  tornadoes  were  responsible  for  one  death,  thirty-nine  injuries 
and  property  damage  estimated  at  $1,763,000.  Windstorms  caused  two  injuries  and 
property  damage  estimated  at  $186,000.  A  severe  electrical  storm  resulted  in 
an  estimated  $50,000  damage.  The  most  serious  damages  were  at  Menifee  in  Conway 
County,  where  one  death  and  thirty  injuries  were  reported,  and  at  Searcy  in  White 
County,  where  three  injuries  were  reported. 


There  was  also  tornado  activity  on  the  16th,   18th,  and  19th. 


Walter  C.  Hickmon 
State  Climatologist 
U.   S.  Weather  Bureau 
Little  Rock,  Arkansas 


J3 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:     93°  on  the  23d  at  Paris 
Lowest  Temperature:     29°  on  the  12+  at  Six  Stations 
Greatest  Total  Precipitation:     14.47  inches  at  Mena 
Least  Total  Precipitation:     1.51  inches  at  Monticello  3  S 

Greatest  one-day  Precipitation:     5.55  inches  on  the  5th  at  Fayetteville  FAA  AP 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


MAY  1960 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m  p.  h 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

> 
« 

£ 

J  Jl| 

8  •  > 
S  B  S 

a.  a  o. 

Average 

J  « 

Jl 

Direction 

ol 

fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

Midnight 
CST 

6:00A  CST 

Noon  CST 

6: OOP  CST 1 

Trace 

01-09 

10-49 

50-99 

661-00°! 

2.00 
and  over 

Total 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

HE 

11 

8.9 

57 

NW 

S 

82 

90 

54 

52 

6 

0 

3 

2 

l 

2 

14 

58 

5.3 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

SW 

IS 

8.6 

32++ 

NW 

6+ 

80 

86 

55 

54 

7 

0 

2 

1 

3 

0 

13 

67 

5.2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

SSE 

14 

8.9 

89 

3 

1 

5 

2 

1 

0 

12 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE-MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

$.  1 
«  1 
<  2 

Average 

| 
I 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

s, 

Lowes! 

& 

Degree  Days 

No  of  Days 

a 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

e 

Snow.  Sleet 

No  ol  Days 

Max 

Min 

0 

(O 

Max  Depth 
on  Ground 

& 

0 
2 

c 

2 

E 

0 
5 

3 
3 

or  More 

■°i 

C  c 

8  i 

si 

* 

N0RT  HWEST   D I V  I  S ION 

BENT0NV I LLE 

77.2 

50,5 

63.9 

87 

?4  + 

29 

116 

0 

0 

2 

0 

6.41 

1.48 

1 9 

_ 

0 

_ 

_ 

3 

EUREKA  SPRINGS 

77.3 

50,4 

63.9 

2.6 

87 

29 

I 

116 

0 

0 

1 

0 

3.09 

3.28 

0 

0 

3 

FAYETT  EV I LLE 

77.4 

53,2 

t?'  q 

\ 

4? 

0 

0 

0 

0 

10*49 

4.62 

.0 

0 

7 

6 

3 

FAYETTEVILLE   FA A  AP 

75.6 

50.1 

flA 

22 

*i 

l 

0 

0 

2 

0 

11.30 

5.55 

.0 

0 

7 

5 

3 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

75.7 

52.1 

a*  0 

* 

Ol 

31 

1 

0 

1 

0 

8.14 

2.35 

2.71 

6 

.0 

0 

7 

6 

3 

GRAVETTE 

76  •  9 

4  9.9 

63*4 
* 

23+ 

?q 

12  + 

IPO 

0 

0 

2 

0 

7.88 

2.21 

2.43 

6 

.0 

0 

8 

6 

3 

HARR I  SON 

7ft  *  t 

52.3 

6  5.1 

- 

1.2 

ftfl 

28  + 

\r\ 

1 

110 

® 

* 

7.51 

2.53 

19 

.0 

0 

6 

i 

3 

LEAD  HILL 

7*  \ 

49.1 

\  */\ 

flo 

: 

24 

30 

\ 

1 

139 

- 

5.25 

.25 

1 .  76 

20 

.0 

0 

7 

3 

2 

ROGERS 

52.3 

ti  ft 

_ 

2.0 

86 

24 

34 

1 

108 

Q 

5.66 

-  .32 

1.52 

19 

.0 

0 

5 

2 

SILOAM  SPRINGS 

77  ft 
• 

52.1 

64.8 

92 

31 

1 

106 

9.26 

2.16 

6 

.0 

0 

9 

6 

4 

DIVISION 

64.1 

1.9 

8.13 

2.19 

•  0 

MOP  T  1-1    rCWTDAI      fllUTC  inw 
PlU«  In    LtPilKAL    1/  1  V  |  5  1  UN 

FLIPPIN   FAA   AI RPORT 

77  7 

51.2 

64  5 

90 

. 

117 

2 

C) 

I 

o 

1  55 

ft 

•  0 

0 

5 

GILBERT 

78.8 

48  •  8M 

63.  8M 

89 

23 

32 

130 

0 

o 

o 

7*43 

2.35 

19 

,  0 

0 

3 

MAMMOTH  SPRING 

79.2 

49.4 

64.3 

2.3 

90 

24+ 

30 

122 

2 

0 

2 

0 

6.30 

2.26 

1 9 

.  0 

0 

& 

3 

MARSHALL 

76.8 

52  .  8M 

64.  8M 

88 

W 

31 

120 

0 

o 

\ 

o 

2.25 

■  0 

0 

7 

5 

3 

MOUNT  A  I N   HOME    1  NNW 

77.8 

52  •  3M 

65.  1M 

1.8 

88 

34 

13  + 

96 

o 

o 

o 

7*33 

2-40 

2.00 

70  + 

.0 

0 

5 

4 

4 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 

AM 

75.6 

50.4 

63.0 

88 

24 

29 

139 

0 

0 

1 

0 

7  13 
* 

2.28 

,  0 

0 

t, 

sj 

3 

64.  3 

2*2 

7,00 

1  .82 

.0 

BALD  K NOB 

-7ft 

53.3 

a6  "  ft 

23 

Yl 

11  + 

o 

o 

a 

o 

6.45 

1  88 

20 

.0 

6 

i 

BATESV I LLE  LIVESTOCK 

79  5 

50.1 

no 

23+ 

t~ 

1 

14 

o 

o 

2 

o 

8.23 

3.91 

19 

.0 

7 

4 

BATESV I LLE  L   AND  D  NO  1 

79.3 

50.5 

64,9 

90 

23 

30 

1 

115 

1 

o 

2 

o 

7.35 

2.42 

1  *ftt 

6 

.0 

0 

7 

BL  YTHEV I LLE 

78.  3 

56.7 

67,5 

2.6 

91 

24+ 

40 

12  + 

93 

Q 

q 

6.39 

2.60 

19 

.0 

7 

5 

CORNING 

79.5 

54.5 

67,0 

1.7 

90 

2  3 

3  7 

1 

\ 

0 

o 

o 

i*  5? 

,0 

7 

? 

J0NESB0R0 

79.8 

56.2 

66,0 

- 

1.4 

91 

23 

40 

12 

80 

2 

o 

o 

o 

•  13 

1.03 

71 

0 

5 

79.1 

67.3 

92 

38 

]  2 

90 

o 

Q 

o 

44? 

1.52 

?6 

.0 

0 

3 

2 

u ft D . c r  iDCt 
MAHK.  tU    1  Kfc  t 

80.  6M 

54*6M 

67. 6M 

1.6 

92 

23 

40 

12  + 

74 

o 

o 

Q 

-  1.03 

1.04 

19 

•  0 

0 

3 

3 

uruonDT 

79.7 

55.6 

67.7 

2.4 

90 

\* 

30 

81 

i 

Q 

7*08 

2.41 

1.92 

20 

.  0 

0 

7 

4 

3 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

78,  7 

66.2 

89 

\ 

3P 

98 

o 

Q 

n 

4.07 

1.79 

20 

.0 

0 

3 

POCAHONTAS  1 

80.2 

51*0M 

65. 6M 

2.7 

92 

23 

34 

107 

2 

0 

c 

0 

4.54 

3.05 

0 

(, 

SEARCY 

81.9 

54.9 

68.4 

1.1 

92 

23 

37 

72 

4 

0 

0 

0 

6.13 

1.02 

1.44 

*0 

0 

c 

WALNUT   RIDGE  FAA  AP 

77.8 

55.8 

66.8 

88 

24+ 

38 

91 

0 

0 

0 

0 

8.33 

2.63 

.0 

0 

7 

5 

DIVISION 

66.8 

2.3 

6.24 

1  .69 

.0 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEV ILLE 

81.4 

53.3 

67.4 

- 

2.1 

91 

23+ 

32 

79 

4 

0 

1 

0 

9.13 

3.78 

3.17 

19 

.0 

0 

6 

J 

4 

CLARKSV 1 LLE 

80.5 

53.3 

66.9 

90 

24+ 

33 

82 

2 

0 

0 

0 

6.91 

2.10 

6 

.0 

0 

7 

4 

4 

DARDANELLE 

81.0 

54.7 

67.9 

2.7 

90 

23 

34 

65 

1 

0 

0 

0 

7.55 

2.16 

2.11 

19 

.0 

0 

6 

s 

3 

DEVILS  KNOB 

73. 3M 

53.  1M 

63. 2M 

83 

24+ 

34 

124 

0 

0 

0 

0 

8.78 

2.18 

19 

.0 

0 

B 

6 

4 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

R/V 

80.2 

55.5 

67.9 

1.7 

92 

24+ 

36 

62 

4 

0 

0 

0 

8.79 

3.73 

3.05 

5 

.0 

0 

e 

S 

3 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

M 

M 

M 

0 

0 

10.76 

3.55 

19 

.0 

0 

6 

5 

MENA 

79.3 

54.7 

67.0 

1.8 

88 

27 

37 

58 

0 

0 

0 

0 

14.47 

8.10 

4.84 

20 

.0 

0 

6 

5 

5 

MOUNT  MAGAZINE 

74.  1M 

55. 3M 

64.  7M 

86 

24 

0 

0 

0 

10.78 

3.65 

19 

.0 

0 

OZARK 

79.7 

54.7 

67.2 

1.8 

89 

23 

36 

67 

0 

0 

0 

0 

6.96 

1  .42 

1.97 

19 

.0 

0 

6 

5 

4 

PARIS 

81.5 

54. OM 

67. 8M 

93 

23 

33 

73 

4 

0 

0 

0 

7.60 

2.09 

20 

.0 

0 

7 

4 

3 

RUSSELLVILLE 

81  .  8 

54.1 

68.0 

91 

23 

34 

65 

3 

0 

0 

0 

7.62 

2.48 

19 

.0 

0 

6 

4 

3 

SUB  I ACO 

79.9 

54.7 

67.3 

2.5 

90 

24 

36 

64 

1 

0 

0 

0 

7.65 

2.52 

2.36 

6 

.0 

0 

6 

5 

4 

TURNPIKE 

20 

WALDRON 

ei.5 

53.0 

67.3 

91 

22 

32 

81 

4 

0 

1 

0 

11.96 

4.62 

.0 

0 

7 

s 

4 

WHITE  ROCK 

71. 8M 

51. 4M 

61.6M 

32 

146 

0 

0 

1 

0 

9.30 

2.80 

19 

.0 

0 

9 

5 

4 

DIVISION 

66.5 

2.0 

9.  16 

3.42 

.0 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

79.8 

54.7 

67.3 

89 

23  + 

40 

12  + 

77 

0 

0 

0 

0 

7.  74 

2.55 

20 

.0 

0 

6 

4 

BENTON 

80.0 

53.0 

66.5 

89 

23 

35 

12+ 

89 

0 

0 

0 

0 

6.75 

2.05 

6 

.0 

0 

b 

5 

4 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

AM 

80.3 

52. 6M 

66.  5M 

92 

29 

35 

93 

3 

0 

0 

0 

9.08 

3.05 

6 

.0 

0 

5 

5 

3 

CONWAY 

79.5 

54.4 

67.0 

3.2 

88 

23+ 

36 

86 

0 

0 

0 

0 

6.93 

1.20 

2.05 

6 

.0 

0 

6 

6 

2 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

82.0 

57. 6M 

69. 8M 

1.3 

91 

27 

39 

39 

5 

0 

0 

0 

6.67 

.64 

2.42 

19 

.0 

0 

5 

4 

3 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

R// 

80.6 

56.1 

68.4 

1  .4 

90 

23 

40 

12 

64 

1 

0 

0 

0 

5.29 

.44 

1.51 

6 

.0 

0 

6 

4 

3 

MALVERN 

82.0 

52.0 

67.0 

90 

27+ 

34 

12 

81 

2 

0 

0 

0 

5.48 

1.62 

19 

.0 

0 

fc 

4 

3 

MORRILTON 

80.7 

55.8 

68.3 

1.1 

91 

24 

39 

63 

2 

0 

0 

0 

4.96 

-  .15 

1.52 

6 

.0 

0 

7 

5 

2 

NIMROD  DAM 

AM 

81.5 

53.1 

67.3 

91 

31  + 

34 

83 

6 

0 

0 

0 

9.27 

3.58 

20 

.0 

0 

6 

4 

PERRYV ILLE 

80.5 

52.9 

66.7 

1.6 

90 

24  + 

35 

84 

3 

0 

0 

a 

8.50 

3.09 

2.87 

20 

.0 

0 

fc 

4 

4 

SHERIDAN  TOWER 

80.6 

56.6 

68.6 

90 

24 

40 

55 

1 

0 

0 

o 

6.70 

2.64 

6 

.0 

0 

7 

S 

3 

DIVISION 

67.6 

1.8 

7.03 

1.35 

.0 

Set  reference  aote*  follo-elog  Stttloo  Index. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


otauon 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

Lowest 

Date 

No.  oi  Days 

Tolal 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No  of  Days 

Days 

Max 

Min. 

Date 

Tolal 

Max  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

a 

i 

o 

s 

1    ornate  1 

Degree 

' :'; 

n 

»J 

*1 
; .  lS 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

80.0 

S3. 6 

67.8 

- 

2.3 

89 

23 

37 

1 

73 

0 

0 

0 

0 

5.70 

1.02 

1.34 

26 

.0 

0 

7 

5 

2 

DES  ARC 

80.5M 

56. 8M 

68. 7M 

90 

23 

39 

1 

63 

1 

0 

0 

0 

6.  16 

1.55 

6 

.0 

0 

5 

5 

4 

HELENA 

80.4 

58.5 

69.5 

1  .0 

90 

29  + 

42 

12 

52 

3 

0 

0 

0 

6.30 

2.18 

1.43 

26 

.0 

0 

8 

7 

3 

KEO 

56.0 

68.0 

23 

0 

0 

0 

0 

5 

2 

MAR  I  ANNA   2  S 

79.7 

56.4 

68.  1 

- 

2.2 

90 

24+ 

38 

12 

70 

2 

0 

0 

0 

5.13 

1.02 

1.44 

6 

.0 

0 

7 

5 

1 

SAINT   CHARLES  AM 

56.1 

25+ 

2 

0 

0 

0 

1.21 

7 

4 

j 

STUTTGART 

82.0 

58.5 

70.3 

- 

0.3 

92 

28 

41 

12 

42 

3 

0 

0 

0 

5.18 

.33 

1.90 

6 

.0 

0 

6 

4 

2 

STUTTGART   9  ESE  AM 

78.9 

57.0 

68.0 

30  + 

0 

0 

o 

o 

5 

WYNNE 

79.  3M 

M 

M 

89 

24+ 

38 

12  + 

0 

0 

0 

0 

5.67 

1.90 

18 

.0 

0 

5 

4 

3 

DIVISION 

68.6 

- 

1.6 

5.37 

.89 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

62.6 

56.2 

69.4 

89 

28 

35 

13 

48 

0 

0 

0 

0 

3.21 

.99 

26 

.0 

0 

5 

4 

0 

hp  nil F c w 

82  •  7 

55.2 

69.0 

28+ 

2 

0 

0 

0 

4 

DIERKS 

82.  1 

53.0 

67.6 

90 

19 

33 

1 

62 

1 

0 

0 

0 

4.81 

1.39 

5 

.0 

0 

5 

5 

3 

HOPE   3  NE  AM 

81  .  7M 

56  •  1 M 

6  8  •  9M 

1.6 

31  + 

" 

2 

0 

0 

0 

3 

i 

MOUNT  IDA 

80.8 

52.4 

66.6 

0.9 

89 

27+ 

31 

82 

0 

0 

1 

0 

10.78 

4.86 

3.88 

20 

.0 

0 

5 

4 

4 

NARROWS   DAM  AM 

82  .  OM 

5 1  .  3M 

66  •  7M 

92 

19 

3  3 

64 

2 

o 

o 

o 

.0 

0 

4 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA  AM 

78. 9M 

53.4 

66. 2M 

87 

28+ 

38 

13+ 

78 

0 

0 

0 

0 

3.99 

1.69 

5 

.0 

0 

6 

3 

1 

OKAY 

83.6 

56.5 

70.1 

- 

1.1 

91 

31  + 

38 

1 

38 

2 

o 

o 

o 

2.27 

- 

3.20 

.90 

26 

.0 

0 

5 

2 

0 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  R// 

81.6 

58.6 

70.1 

_ 

1.8 

90 

19 

41 

1 

37 

1 

0 

0 

0 

4.12 

- 

1.01 

1.53 

5 

.0 

0 

8 

3 

1 

DIVISION 

68.3 

- 

1.5 

4.75 

- 

1.17 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARK ADELPH I A 

60.7 

56.2 

68.5 

88 

29+ 

40 

12 

54 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

CAMDEN  1 

82.7 

56.7 

69.7 

- 

1.8 

91 

28 

40 

12  + 

39 

5 

0 

0 

0 

3.32 

1.17 

l'.ia 

5 

.0 

0 

6 

3 

1 

EL   DORADO  FAA  AIRPORT 

82.2 

28 

5 

0 

0 

0 

1 .  82 

1*12 

.0 

3 

\ 

FORDYCE   6  W 

82.  9M 

56. 5M 

69. 7M 

91 

24 

38 

12 

47 

7 

0 

0 

0 

3.41 

1.35 

5 

.0 

0 

6 

2 

1 

MAGNOLIA  3  N 

81. 7M 

54.  8M 

68. 3M 

3.8 

35 

12 

61 

o 

o 

o 

3.89 

.93 

1.42 

5 

.0 

0 

5 

3 

1 

PRESCOTT 

83.2 

57.1 

70.2 

1.6 

90 

31  + 

40 

12  + 

37 

5 

0 

0 

0 

3.75 

1.44 

1.62 

19 

.0 

0 

5 

2 

2 

WARREN 

81.6 

56.5 

69.  1 

3.0 

91 

31 

40 

12 

47 

2 

0 

0 

0 

2.84 

.92 

18 

.0 

0 

5 

3 

0 

D I V  I S I  ON 

69.1 

2.1 

3.52 

1.52 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

83.3 

55. 4M 

69. 4M 

1.6 

91 

30+ 

41 

13+ 

45 

5 

0 

0 

0 

2.68 

1.55 

1.21 

5 

.0 

0 

3 

2 

2 

CUMMINS  FARM 

82.  1M 

57. 2M 

69. 7M 

90 

24+ 

38 

12 

41 

2 

0 

0 

0 

6.91 

1.99 

19 

.0 

0 

6 

6 

3 

DUMA  S   1  ESE 

82.1 

56.1 

69.1 

2.7 

91 

23 

40 

12 

53 

4 

0 

0 

0 

4.73 

.41 

1.41 

26 

.0 

0 

6 

4 

2 

MONT ICELLO  3  S 

82.3 

55.3 

68.8 

91 

29+ 

36 

12 

58 

7 

0 

0 

0 

1.51 

.0 

0 

0 

PINE  BLUFF 

81.9 

57.9 

69.9 

1.8 

91 

23 

41 

12 

41 

2 

0 

0 

0 

8.38 

3.43 

3.20 

6 

.0 

0 

5 

5 

4 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

81.9 

57.6 

69.8 

92 

23 

41 

12 

43 

5 

0 

0 

0 

4.82 

1.50 

6 

.0 

0 

6 

5 

2 

PORTLAND 

80.8 

56.9 

68.9 

2.6 

90 

31  + 

43 

12 

50 

4 

0 

0 

0 

4.30 

.49 

2.00 

6 

.0 

0 

4 

3 

2 

ROHWER  2  NNE 

81.4 

56.8 

69.  1 

92 

30 

41 

12 

52 

2 

0 

0 

0 

2.76 

1.24 

6 

.0 

0 

6 

2 

1 

D  IV  IS  ION 

69.3 

2.0 

4.51 

.03 

.0 

Precipitation 


ARKANSAS 
HAT  196C 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ABBOTT 
ALIC  IA 
-»  ALUM  FORK 
ALV 

AMITY   3  NE 


ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
'  ASHOOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATESVILLf  L  IVFSTOCK 
BATESVILLE  L    A NO  0  NO  1 


*  BE AT  Y  LAKE 

1  BEECH  GROVE 
1  BEEOEv ILLE 
.  BENTON 

*  BENTONV ILLE 
1 

J    BERRYVILLE  *  Nt« 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLUFF  CITY  3  SW 

BL  YT  HE V I LLE 
0    BOON  E V ILLE 
J    BOUGHT  ON 
,  BRADFORD 


BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 
CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 

CAMDEN  1 
CARLISLE    1  SW 
CLARENDON 
CL ARK  S V  I  LL  E 
CLINTON 

CONWAY 
CORNING 
COVE 

CROSSETT   7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 
DANV ILLE 
DARDANELLE 

DE  QUEEN 
DERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 

OUMAS  1  ESE 
EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE    1  NE 
FAYETTEV ILLE 

FAYET T E V  I LL E   FAA  AP 
FAYETTEV ILLE  ExP  ST A 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 
FORD VC E   6  M 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  ft// 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLEN WOOD 

GRAVELLY 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST   4  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GURDON  3  E 
HAMBURG 
HARR I  SON 

MEBER  SPRINGS    3  NE 
HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE   3  NE 
HOPPER 
HORAT  10 

HOT  SPRINGS    1  NNE 

HUTT IG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEV1LLE 

JONESBORO 

REISER 

KEO 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 
LEOLA 

ITTLE  ROCK   WB  AIRPORT  R// 


I L  T  PLANT 


LITTLE  ROCK 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA   2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MELBOURNE 

MENA 

MONT ICELLO  3  S 
MOROBAY  LOCK  AND  DAM  6 
MORRILTON 


7.67 
9.20 
7.7* 
8.53 
5.66 

3.37 
7,46 
4.45 

3.55 
3.21 

6.75 
5.95 
6.45 

8.23 
7.35 

5.35 
7.83 
6.80 
6.75 
6.41 

7.46 
12.52 
5.85 
9.20 
9. 08 

2.94 


6.93 
5.90 
10.57 
2.68 


2.96 
9.40 
6.65 
10.49 


8.47 
7.88 
6.08 


3.07 
8.68 
8.75 


6.02 
5.25 
11.32 


8.52 
5.20 
3.89 
5.48 


Day  of  Month 


.61 


.22 


1.83  1.34 
1.53  1.57 
1.27  1.18 
.68  1.04 
.85  2.04 

.55  1.75 


.77  1.07 
•49  1.34 
.32   1.03  2.10 


.62  1.04 
.83  1.02 
.76  2.16 
1.70  2-17 
.77  1.97 


1.38 


.57 


1.07  1.55 
1.28  1.92 
1.39  .70 


.02  1.12  .54 

.07     .80  3.28 

1.03  1.44 

.28     .81  4.62 


.52      .92  2.43 


.54   1.11  2.26 


1.11  2.05 


1.14  2.14 


13      14  15 


16     17  16 


19  !  20  21 


22     23  24 


3.06  2.49 

1.02  1.55 

.50  2.55 

1.92  2.40  1 
1.78     .81  .83 


.52   1.03  2.05 


1.76    1.33  1.99 


1.73    1.25  1.64 


.45  .70 

1.81  .09 

1.27  1.92 

.10  1.55 


1.55 
.32 
1.48 


•  57 

1.59 

•  37 
1.55 

.90 

; .  T4 

1.03 


1.47 

1.91 
1.17 


1.57  .40 


3.55  1.30 


.94    3.28  1.00 


1.70  1.03 

.80 
1.84  1.35 

.48     .06  .81 


1.67 
.62 
1.05 

1.50 
1.76 
1.54 


3.36  4.84  1.54 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Station 

Tota 

1    1  2 

3 

4 

5 

6 

7  | 

8   |  9 

10  | 

11  | 

12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  | 

18 

19 

20  | 

21 

22  |  23 

24 

25 

26  | 

28  I  29  30 

31 

MOUNT  MAGAZINE 

10.78 

* 

3.62 

3.65 

3.00 

.36 

.15 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

?.  13 

T 

1.20 

2.00 

1  -90 

2.00 

.23 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

1.09 

2.26 

.01 

T 

.02 

2.13 

.69 

.47 

T 

.24 

T 

T 

MOUNTAIN  VIEW  1  E 

9.32 

.73 

2.01 

3.41 

1.86 

.58 

•  26 

.17 

MULBERRY  6  NNE 

7,56 

38 

.55 

2.68 

1,15 

T 

T 

•  24 

NARROWS  0AM 

5.35 

1*42 

.96 

T 

1.54 

.78 

•  29 

.36 

NASHVILLE   PEACH  SU6STA 

3.99 

1.69 

.45 

T 

.16 

.42 

.60 

.65 

NATHAN  4  WNW 

1.40 

1.47 

T 

1  ,80 

,  80 

.37 

N EWHOPE  3  E 

4.40 

1.60 

.60 

•  26 

1.06 

.66 

NEWPORT 

7.06 

.49 

1.60 

1 ,92 

.46 

* 

NIMROD  DAM 

9.27 

1.16 

1.45 

1.48 

3.58 

„  90 

•  70 

ODELL   3  N 

10,09 

,55 

1.55 

3.68 

.04 

.02 

•  72 

•  86 

1.46 

■  28 

•  14 

.70 

.07 

OOEN  2  W 

11.65 

.98 

1.50 

3.75 

3,92 

1.25 

.25 

OKAY 

2,27 

.40 

.25 

.  16 

.06 

•  50 

.90 

OSCEOLA 

4.17 

.48 

.76 

1.70 

,26 

•  20 

.77 

OWENSVILLE 

7,44 

1.12 

1.57 

T 

T 

T 

2.60 

1  ,  60 

.  35 

T 

OZARK 

6.96 

.07 

1.42 

1.41 

T 

1.97 

1,12 

.  68 

•  08 

•  03 

.18 

OZONE 

2.20 

1.93 

T 

•  42 

.30 

PAR AGOULD  RADIO  KORS 

4.07 

.63 

.64 

.16 

.47 

1.79 

.38 

PARIS 

7.60 

.46 

.90 

1  .60 

2.05 

2  ,09 

.  14 

* 

T 

PARKIN  2  W 

4.98 

.67 

1.11 

1.01 

.15 

•  48 

1  .40 

.08 

08 

PARKS 

12.30 

1.60 

2.00 

3.20 

5.30 

PERRYV ILLE 

1.24 

1.91 

T 

■  33 

1.90 

2.67 

.25 

PINE  BLUFF 

6.38 

.62 

3.20 

1.80 

.04 

1  .  70 

1.02 

PINE  BLUFF  FA A  AIRPORT 

4.82 

01 

1»0B 

.5* 

•  44 

•  52 

T 

PINE  RIOGE 

12.02 

.96 

1.91 

3.08 

4.09 

1.62 

.36 

POCAHONTAS  1 

9.28 

3.05 

1.17 

2.95 

,64 

.65 

.62 

PORTLAND 

1  .40 

2.00 

T 

T 

.30 

.05 

•  50 

•  05 

PRESCOTT 

3.75 

1  .30 

.25 

1*62 

.07 

1 1  e 

.33 

RATCL IFF 

8.27 

2,06 

1,26 

.68 

T 

•  16 

ROGERS 

5.66 

.33 

.83 

.73 

T 

.03  T 

•  52 

1.52 

1.42 

ROHWER  2  NNE 

2,76 

.55 

1  .24 

.10 

.11 

•  48 

.28 

RUSSELLV ILLE 

.08 

.72 

1.50 

•  47 

2.48 

1  ,89 

.46 

SAINT  CHARLES 

4.09 

.65 

1.21 

T 

•  22 

•  94 

.19 

•  20 

,66 

SAINT  FRANCIS 

6.81 

1.97 

•  40 

I  ,09 

•  10 

•  47 

SALEM 

5.95 

.72 

1,71 

T 

T 

.07 

1.88 

.92 

•  35 

T 

,30 

SEARCY 

6.13 

1.12 

1.44 

.01 

.02 

T 

1.27 

1  .05 

■  76 

•  40 

.06 

SHERIDAN  TOWER 

6.  70 

.94 

2.64 

,15 

1.05 

1  .32 

.50 

.10 

SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

9.26 

.50 

1.08 

2.16 

.02 

.02 

.39 

.68 

1.89 

1  ,68 

,  0  6 

•*6 

•  30  T 

SPARKMAN  4  E 

5.64 

.85 

.85 

2.60 

•  69 

.65 

STAMPS 

3,38 

.65 

.61 

•  69 

T 

1  .03 

STAR  CITY  2  S 

5.97 

.69 

.66 

.01 

.03 

.89 

.79 

.71 

T 

T 

2*17 

STEVE 

STORY 

11.28 

3.60 

2,45 

1.48 

STUTTGART 

5.18 

.60 

1  ,90 

.02 

1.57 

,13 

.20 

.76 

STUTTGART   9  ESE 

4.53 

.57 

1.62 

.62 

.69 

.  ie 

•  65 

SUB1 ACO 

7,65 

.01 

1.37 

2  .  U, 

T 

T 

T 

1.61 

1*42 

.50 

.  14 

.04 

TAYLOR 

2.38 

.56 

.76 

.  bit 

,46 

•  02 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  R// 

4.12 

.07 

1.53 

.50 

T 

T 

.23 

,31 

T 

.15 

.26 

.39 

.68 

TURNP IKE 

WALDRQN 

1 1  ,96 

.54 

1.56 

1.27 

T 

.35 

3.52 

4.62 

.10 

T 

WALNUT   GROVE   2  NNE 

5.96 

1.65 

,95 

.05 

•90 

.95 

1,70 

.  16 

T 

WALNUT   RIDGE   F AA  AP 

6.33 

.  75 

2.63 

1.25 

T 

T 

.33 

1.27 

1.78 

T 

•  32 

WARREN 

2.64 

.70 

.71 

T 

.01 

T 

.92 

.34 

.14 

T 

.02 

WHITE  ROCK 

9.30 

.25 

1.33 

1,50 

.06 

.50 

2.80 

2.00 

•  30 

.04 

.10 

•  42 

WHITECLIFFS 

4.07 

.60 

.22 

.38 

1.35 

.  10 

,62 

.60 

WYNNE 

5.67 

.36 

1.41 

T 

1  .90 

.73 

T 

1,27 

YELLV  ILLE 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MAY  1960 


Station 


Day  01  Month 


21     22     23  24 


25     26  27 


VLUM  FORK 
kRKAOELPHU 
KftpONN 
IALD  KNOB 

IATESVILLE  LIVESTOCK 

IATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

IENTON 

tENTONV  ILLE 

1LAKEL  Y  MOUNTAIN  DAM 

ILYTHEVILLE 

IOONEVILLE 

IRINKLEY 

ANOEN  1 

L ARK  SV  I  L  L  t 

ONWAY 

ORNINS 

ROSSETT  7  S 

UNHINS  FARM 

ARDANELLE 

I  QUEEN 

ES  ARC 

EVILS  KNOB 

IERKS 

UNAS  1  ESE 

L  DORADO  FAA  AIRPORT 
UREKA  SPRINGS 
AYETTEVILLE 
AYETTEVILLE  FAA  AP 
AYETTEVILLE  EXP  STA 
LIPPIN   FAA  AIRPORT 
ORDYCE  6  W 

ORT  SMITH  WB  AIRPORT 

ORT  SMITH  WATER  PLANT 

ILBERT 

RAVETTE 

ARR I  SON 

ELENA 

OPE  3  NE 

OT  SPRINGS    1  NNE 


63  72 
AO  Al 


67  71 
Al  *9 


69  7A 

37  51 


6A  70 
39  AO 


67  71 
30  3A 


66  72 
30  3A 


65  73 
35  A2 


65  72 
29  39 


6A  69 
35  AA 


60  68 
AO  A3 


69  75 
32  A3 


65  70 
37  AO 


69  73 
AO  A6 


67  72 
33  AA 


65  69 
36  AO 


65  72 
37  39 


72  76 
A5  AA 


68  73 
3A  A2 


72  76 
35  50 


67  70 
39  A3 


68  66 
3A  AO 


70  75 
33  50 


68  7A 
A2  A6 


6A  67 
36  AO 


6A  73 
29  Al 


66  72 
33  AA 


6A  70 
31  Al 


62  68 
29  AO 


65  7A 
32  37 


70  74 
39  A5 


69  7A 
36  A8 


66  7A 

32  35 


66  70 
29  38 


6A  76 
30  36 


68  73 
Al  50 


72  75 
39  48 


79  78 
57  60 


80  80 
58  62 


84  82 

58  62 


79  76 
56  52 


78  79 
58  57 


81  78 
60  61 


80  79 
57  59 


60  69 
53  50 


80  80 
56  61 


78  73 
61  62 


82  76 
56  55 


83     80  60 


8A  62 
59  64 


76  75 
58  57 


79  77 
58  62 


79  77 
61  61 


82  83 
65  64 


82  80 
52 


79  76 
59  61 


64  80  80 
55     60  61 


66  66 
54  52 


83  80 
58  60 


81  84 
56  59 


81  84  78 
52     61  55 


78  72 
55  49 


77  62 
55  48 


75  75 
58  54 


76  76 
5  7  60 


78  70 
53  49 


77  77  70 
47      56  59 


78  78 
60  60 


85  80 
58  62 


73  71 
43  48 


73  79 
47  49 


77  83 
42  53 


73  67 
36  42 


73     72  72 


54     39  47 


40      37  44 


78  71  76 
53     40  46 


70     74  79 


73  77  80 
54     4  5  49 


75  75 
38  47 


70  72  74 
49     41  46 


78  76  74 
51     49  51 


70  75  76 
50     43  50 


74  79  83 
47     41  53 


73     74  7A 


69  68 
A2  52 


71  78  82 
47     40  49 


72  75  77 
53     45  50 


73  75  82 
50     45  49 


62  70  67 
37     36  44 


65     71  69 


59  66  66 
38     37  43 


68  74  79 
46     47  51 


67  72  70 
44     36  41 


64  69  68 
39     33  43 


64  69  78 
42     39  39 


64  71 
45  40 


68  70 
45  40 


82  75  74 
46     46  38 


56  70 

37  39 


67  60 
43  35 


67  57 
45  46 


72  66 
43  39 


73  77  60 
49     47  50 


72  67 
40  40 


62  54  65 
50      44  40 


70  69  67 
50     49  39 


72  71 
47  40 


62  71 
40  37 


72  69 
49  48 


79  68  74 

49  42  41 

77  70  76 

47  44  36 


70     62  70 


62  59  67 
47     42  40 


74  66  70 
45      44  40 


76  72  71 
48     44  38 


66  62 
42  43 


76  74 
41  49 


78  77 
37  42 


78  77  82 
34     43  63 


79  75 
36  45 


76  78 
36  50 


72  79 
38  46 


75  79  83 

43  53  65 

79  73  86 

37  49  65 

78  77  83 


79  77 
43  54 


78  75 
39  50 


78  75 
39  51 


79  78 
41  50 


78  61 
41  49 


79  78 
40  49 


79  72 
40  53 


78  78 
47  54 


69  68 
50  53 


80  79 
45  51 


76  78 
39  49 


58  71 
37  32 


64  6  3  68 
44     46  34 


55  70 
38  35 


64  73 
46  40 


67  66  69 
41      42  29 


59  69 
38  36 


70  67  66 
52     44  42 


77  71 
50  47 


70  73  75 
53     40  43 


76  74 
38  52 


76  72 
36  46 


72  72 
39  50 


79  79  84 
37     46  60 


78  76 
37  40 


75  76  84 
34     51  61 


78  79  83 
48     55  66 


79     76  79 


82  66 
63  64 


85  87 
64  63 


85  88 
66  62 


84  86 
68  64 


85  89 
61  63 


82  67 
60  66 


33  86 
60  61 


64  81 

65  59 


80  64 
64  60 


89  90 
64  69 


86  89 
69  65 


85  87 
66  66 


85  89 
65  64 


85  88 
67  64 


82  85 
69  65 


86  89 

65  67 


85  87 
62  62 


83  87 
64  65 


86  88 

65  62 


87  87 
69  68 


78  80 
61  63 


84  87 

62  60 


86  89 
63  63 


84  87 
65  62 


83  83 
65  58 


82  82 
69  61 


64  86 
69  59 


85  88 
65  63 


88  86 
68  65 


84  83  80 
66  60  60 

es  85  80 

66  62  62 

85  87  86 
68  67  70 

83  85  63 

65  61  65 

83  69  82 

65  66  66 


85  85 
61  61 


66  84 
64  66 


88  85 
75  62 


80  77 
63  62 


81     81  86 


82  81 
62  61 


86  61 
63  62 


65  77 
58  57 


63  88 
63  62 


83  76 
66  65 


91  63 
60  59 


83  81 
64  60 


89  85 
66  65 


89  86 
61  62 


84  83 

63  63 


83  62 
65  63 


88  86 
74  66 


83  85 
62  63 


67  84 
62  62 


90  84 
65  67 


83  81 
65  64 


61  74 
56  55 


90  88  82 
64      60  44 


86  83 
63  63 


90  82 
73  53 


85  82 
56  55 


86  79 
58  55 


84  68 
59  48 


84  84 

59  56 


84  71 
62  51 


90  82 
63  64 


92  71 
61  52 


85  82 
57  57 


85  80  79 
57     53  47 


84  8? 
62  61 


84  82 
6!  m 


87  66 
65  63 


87  84 
62  61 


89  88 
64  63 


88  87 
66  64 


88  86 
66  65 


88  86 
63  64 


89  67 
60  64 


90  87 
58  62 


89  88 
62  63 


86  87 

59  66 


88  89 

59  59 


91  91 
66  69 


91  90 
63  68 


90  90 
68  69 


90  90 
62  66 


88  87 

63  65 


90  89 
63  69 


90  89 
63  61 


90  90 
64  67 


90  89 
63  66 


89  89 
68  64 


83  83 
65  64 


50     65  61 


91  90 
65  64 


51      58  65 


90  91 
68  66 


90  92 
64  67 


83  84 
68  59 


66  84 

66     62  57 


88     67  88 

70     60  57 


84  83  83 
63  61 


91  89 
64  62 


87  87 
60  65 


67  67 
66  69 


85  85 
60  66 


86  84 

65  69 


89  87 
54  59 


85  84 
61  66 


88  87 
58  65 


87  87 
66  65 


90  90 
70  69 


86  8  5 
65  64 


86  88 
64  63 


6? 
f,4 


S3     85     64  65 


63  61 
59     57  51 


63  62  83 
62  60 


65  80 
63     60  58 


82  81  82 
62     59  52 


90  84 
60     60  52 


89     77  81 

65     62  60 


86  69 
58  68 


85  81 

67  60 


88  65  90 
65  62 


86  65  88 
62     61  52 


86  84 

65     60  57 


85  81 

63  62 


87  65  89 
64     64  55 


88  83 
65     59  58 


85  87 
60  54 


87  89  89 
67     60  55 


88  83  87 
68  61 


80  78  80 
64  55 


85  86 
61     61  51 


36  81  86 
65     59  60 


89  82 
62  64 


87  84 

62  65 

87  83 

65  64 

84  86 

55  64 

91  90 

60  56 

87  67 

65  65 

89  86 

67  67 


65     69  64 


89  90 
63  65 


88  85  90 
67  62 


60  82 
57  55 


83  61 
68     62  53 


81  80 
63     55  50 


84     63  81 

67     60  52 


82  60 
60     60  52 


88  85  89 
66     61  56 


88  65  88 
66  65 


82  84 
62  49 


83     82  84 

57  60 


79  82 
59  48 


59     56     51  54 


86  79 
59  60 


90  90 
65  64 


81  82 
62  51 


69     83  85 

71     60  60 


90  86 
66     59  56 


88  88 

69  62 


88  82 
62  65 


87  87 
66  65 


90  86 
67  67 
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DAILY  TEMPERATURES  ^ 


Station 

Day  01  Month 

rage 

e 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

JONESBORO 

MAX 

64 

78 

79 

61 

80 

78 

72 

72 

69 

6  5 

54 

69 

77 

79 

84 

86 

89 

89 

84 

80 

81 

87 

91 

90 

86 

62 

84 

85 

87 

84 

87 

79.8 

41 

41 

44 

53 

59 

61 

50 

44 

44 

4  8 

41 

40 

4  1 

55 

66 

67 

68 

66 

65 

63 

53 

60 

68 

70 

66 

61 

58 

60 

68 

61 

61 

56.2 

REISER 

MAX 

61 

69 

78 

80 

78 

78 

71 

71 

68 

62 

55 

68 

77 

79 

82 

89 

90 

88 

83 

64 

79 

83 

92 

90 

89 

83 

81 

85 

87 

85 

86 

79.1 

M  IN 

40 

4  0 

45 

52 

60 

61 

51 

4  5 

43 

47 

43 

38 

42 

51 

60 

65 

67 

68 

63 

63 

53 

60 

64 

67 

65 

61 

57 

58 

65 

62 

61 

55.4 

KEO 

MAX 

65 

70 

79 

83 

80 

79 

70 

73 

74 

70 

65 

68 

77 

79 

84 

85 

87 

85 

85 

82 

81 

66 

69 

88 

86 

82 

86 

85 

86 

64 

67 

80.0 

39 

42 

39 

50 

59 

62 

50 

44 

52 

5  1 

43 

41 

45 

52 

66 

66 

65 

66 

63 

63 

50 

54 

66 

66 

66 

6  1 

56 

66 

66 

63 

63 

56.0 

LEAD  HILL 

MAX 

65 

7: 

77 

76 

78 

72 

64 

68 

73 

62 

60 

70 

78 

79 

83 

84 

86 

84 

85 

80 

83 

88 

66 

89 

84 

83 

85 

87 

82 

83 

67 

78.5 

29 

3  1 

34 

41 

57 

60 

38 

34 

44 

4  2 

35 

30 

33 

43 

60 

68 

56 

60 

65 

60 

49 

47 

55 

66 

57 

58 

54 

58 

62 

45 

50 

49.1 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 

66 

70 

80 

83 

81 

79 

71 

74 

75 

72 

64 

70 

78 

78 

8  7 

85 

86 

86 

86 

78 

83 

87 

90 

89 

66 

84 

88 

88 

87 

86 

87 

80.6 

44 

47 

42 

60 

59 

59 

48 

4  4 

6  1 

4  6 

44 

40 

45 

50 

66 

66 

66 

65 

64 

66 

50 

53 

65 

64 

66 

62 

58 

69 

67 

67 

65 

56.1 

MAGNOLIA   3  N 

MAX 

69 

72 

80 

8  0 

85 

83 

75 

75 

83 

61 

72 

71 

78 

82 

85 

68 

85 

86 

90 

89 

61 

82 

84 

86 

85 

90 

90 

81.7 

42 

45 

45 

54 

60 

62 

50 

41 

49 

4  6 

46 

35 

40 

60 

6  3 

62 

66 

63 

71 

65 

48 

52 

60 

61 

63 

64 

61 

62 

54.6 

MALVERN 

MAX 

69 

75 

81 

81 

82 

80 

73 

76 

79 

75 

72 

73 

78 

75 

82 

65 

88 

83 

88 

82 

84 

90 

89 

69 

86 

86 

90 

69 

87 

86 

89 

82.0 

M  I N 

35 

42 

38 

48 

59 

62 

4  7 

38 

45 

4  1 

39 

34 

36 

43 

63 

66 

63 

64 

63 

63 

45 

47 

61 

60 

60 

62 

52 

60 

60 

58 

59 

52.0 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

66 

73 

79 

79 

75 

78 

69 

72 

71 

69 

54 

73 

79 

80 

83 

85 

ee 

80 

83 

76 

83 

68 

90 

90 

66 

83 

83 

86 

85 

85 

85 

79.2 

M  IN 

30 

34 

35 

44 

59 

60 

45 

36 

40 

42 

34 

32 

34 

41 

60 

62 

60 

60 

63 

61 

45 

49 

55 

61 

60 

60 

48 

55 

60 

51 

54 

49.4 

MAR  I  ANNA   2  S 

MAX 

66 

69 

78 

B2 

78 

79 

78 

70 

70 

69 

65 

65 

76 

77 

82 

86 

87 

87 

82 

82 

80 

85 

90 

90 

68 

64 

84 

8* 

86 

85 

86 

79.7 

MIN 

43 

44 

46 

60 

68 

60 

53 

45 

4  8 

50 

43 

38 

40 

53 

65 

67 

6  5 

65 

64 

66 

52 

55 

66 

66 

66 

60 

56 

64 

64 

64 

62 

56.4 

MARKED  TREE 

MAX 

62 

73 

81 

H4 

8  0 

72 

67 

71 

70 

64 

70 

80 

90 

90 

91 

82 

81 

80 

67 

92 

90 

91 

88 

64 

3  8 

69 

80 

80.6 

MIN 

41 

40 

46 

51 

59 

63 

4  9 

4  6 

45 

4  7 

43 

40 

44 

61 

67 

59 

63 

65 

53 

55 

69 

66 

64 

60 

56 

55 

61 

61 

54.6 

MARSHALL 

MAX 

65 

71 

76 

76 

78 

73 

65 

71 

68 

65 

66 

70 

76 

74 

80 

e: 

86 

80 

83 

77 

81 

88 

87 

85 

79 

60 

82 

84 

80 

80 

82 

76.8 

M  I  N 

31 

40 

57 

61 

4  5 

36 

43 

49 

38 

34 

38 

64 

68 

67 

64 

60 

52 

63 

64 

65 

59 

51 

59 

65 

53 

56 

52.6 

MENA 

MAX 

69 

75 

80 

77 

80 

75 

68 

76 

79 

73 

67 

73 

76 

73 

76 

62 

85 

80 

87 

80 

83 

86 

87 

87 

83 

84 

88 

86 

63 

61 

78 

79.3 

MIN 

37 

4  6 

43 

56 

55 

54 

47 

4  1 

49 

49 

4  8 

38 

41 

56 

64 

66 

64 

65 

60 

59 

47 

50 

67 

65 

69 

60 

54 

61 

63 

59 

61 

54.7 

MONTICELLO   3  S 

MAX 

67 

72 

79 

80 

82 

8  2 

71 

75 

77 

75 

71 

71 

78 

79 

83 

86 

89 

86 

89 

83 

84 

89 

90 

90 

90 

63 

90 

91 

91 

88 

90 

82.3 

MIN 

40 

42 

41 

55 

61 

62 

54 

4  7 

45 

50 

45 

36 

44 

59 

63 

61 

60 

70 

67 

63 

48 

54 

67 

63 

63 

60 

53 

63 

61 

58 

60 

55.3 

MORR I LT  ON 

MAX 

67 

72 

79 

82 

80 

78 

69 

72 

74 

72 

64 

71 

79 

77 

84 

82 

89 

86 

85 

84 

83 

88 

89 

91 

85 

82 

90 

88 

68 

85 

86 

80.7 

MIN 

39 

44 

42 

55 

59 

6  1 

50 

4  7 

51 

5  3 

42 

40 

42 

50 

62 

69 

65 

65 

62 

62 

47 

53 

64 

65 

65 

62 

58 

67 

67 

61 

62 

55.6 

MOUNT  IDA 

MAX 

67 

7^ 

79 

79 

79 

76 

69 

76 

81 

77 

74 

71 

77 

79 

79 

63 

85 

81 

87 

84 

87 

88 

88 

89 

85 

85 

89 

86 

86 

85 

82 

80.8 

MIN 

3  1 

42 

37 

50 

55 

58 

47 

38 

44 

45 

41 

35 

3  7 

44 

6  1 

68 

65 

63 

61 

60 

44 

46 

68 

65 

65 

61 

51 

64 

62 

57 

59 

52.4 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

65 

64 

60 

72 

68 

70 

73 

78 

75 

78 

72 

76 

80 

81 

66 

78 

75 

75 

79 

76 

75 

74 

74.1 

MIN 

38 

45 

40 

39 

4  8 

54 

8  5 

5  7 

60 

60 

58 

5  5 

50 

61 

65 

65 

63 

58 

59 

65 

59 

58 

61 

55.3 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

MAX 

66 

73 

77 

75 

74 

75 

65 

70 

70 

67 

59 

74 

77 

77 

81 

84 

87 

84 

83 

79 

82 

86 

88 

84 

81 

80 

80 

85 

82 

82 

84 

77.8 

MIN 

34 

4 1 

44 

53 

48 

43 

46 

4  8 

40 

36 

34 

51 

62 

64 

60 

63 

60 

60 

46 

55 

60 

65 

62 

59 

53 

60 

58 

50 

58 

52.3 

MOUNTAIN  HOME  C   OF  ENG 

MAX 

57 

65 

71 

76 

74 

75 

76 

65 

70 

69 

61 

54 

71 

77 

77 

80 

83 

85 

80 

8  2 

69 

82 

87 

88 

84 

80 

80 

81 

85 

79 

81 

75.6 

MIN 

2  9 

36 

38 

49 

56 

58 

44 

42 

44 

4  6 

37 

33 

36 

44 

5  8 

64 

58 

60 

62 

6  1 

44 

4  9 

57 

63 

60 

60 

50 

57 

61 

52 

54 

50.4 

NARROWS  DAM 

MAX 

72 

76 

80 

81 

82 

75 

72 

78 

82 

74 

69 

75 

78 

72 

79 

85 

87 

92 

89 

83 

85 

89 

67 

88 

86 

66 

90 

69 

66 

88 

62.0 

MIN 

33 

4  7 

38 

4  9 

55 

60 

5  1 

37 

43 

4  2 

39 

34 

44 

55 

58 

5  7 

63 

61 

63 

42 

46 

60 

59 

56 

59 

60 

59 

55 

5T 

56 

51.3 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

MAX 

65 

6  9 

72 

78 

81 

82 

71 

71 

7  2 

80 

74 

69 

73 

76 

72 

78 

83 

86 

81 

87 

81 

86 

85 

65 

64 

64 

67 

66 

84 

85 

76.9 

MIN 

38 

3  6 

47 

55 

56 

5  6 

45 

44 

52 

6  0 

46 

39 

38 

4  8 

55 

62 

62 

66 

62 

57 

46 

51 

64 

62 

64 

59 

57 

63 

57 

57 

57 

53.4 

NEWPORT 

MAX 

65 

73 

82 

81 

78 

77 

69 

73 

69 

66 

58 

72 

7<* 

78 

65 

66 

89 

87 

84 

78 

82 

66 

90 

89 

86 

83 

83 

85 

85 

85 

87 

79.7 

MIN 

30 

32 

42 

53 

60 

52 

6  1 

4  7 

49 

6  0 

4  3 

41 

4  3 

53 

66 

68 

66 

66 

65 

62 

53 

58 

65 

68 

67 

62 

57 

6  2 

67 

62 

63 

55.6 

NIMROD  DAM 

MAX 

72 

6  8 

75 

82 

80 

78 

74 

74 

73 

76 

72 

69 

73 

81 

81 

85 

85 

88 

85 

88 

74 

66 

91 

91 

9  1 

85 

86 

89 

91 

91 

91 

81.5 

MIN 

34 

40 

38 

49 

56 

59 

4  7 

44 

46 

4  9 

42 

38 

38 

46 

6  1 

67 

63 

62 

61 

61 

43 

48 

60 

63 

64 

59 

55 

65 

63 

60 

65 

53. 1 

OKAY 

MAX 

69 

74 

81 

82 

86 

85 

75 

78 

84 

8  ) 

78 

75 

79 

78 

81 

85 

89 

88 

91 

88 

84 

88 

66 

88 

88 

85 

89 

88 

86 

87 

91 

83.6 

MIN 

38 

51 

40 

59 

6  9 

62 

50 

43 

53 

50 

4  8 

39 

4  1 

55 

68 

66 

64 

62 

68 

61 

49 

54 

69 

60 

68 

6  1 

58 

66 

65 

62 

63 

56.5 

OZARK 

MAX 

64 

72 

78 

76 

79 

73 

70 

76 

79 

72 

66 

72 

78 

72 

83 

63 

86 

81 

88 

82 

83 

87 

8  9 

88 

83 

86 

68 

67 

84 

63 

82 

79.7 

MIN 

36 

46 

45 

5  6 

55 

56 

4  ! 

4  1 

60 

46 

45 

39 

42 

52 

65 

67 

66 

66 

60 

61 

46 

5  3 

63 

67 

65 

63 

54 

62 

63 

56 

60 

54.  7 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 

6  3 

69 

79 

80 

78 

77 

74 

71 

71 

67 

54 

70 

75 

78 

83 

87 

89 

87 

83 

81 

80 

86 

87 

87 

84 

81 

82 

82 

85 

87 

86 

78.7 

MIN 

38 

38 

40 

48 

60 

62 

4  9 

42 

40 

4  7 

40 

38 

39 

47 

65 

63 

67 

61 

66 

63 

52 

8  7 

62 

66 

6  1 

61 

54 

55 

63 

5" 

61 

53.6 

PARIS 

MAX 

67 

74 

81 

78 

78 

76 

70 

74 

78 

74 

66 

72 

60 

76 

84 

85 

89 

84 

90 

86 

86 

91 

93 

92 

85 

66 

89 

89 

84 

86 

84 

81.5 

MIN 

33 

43 

41 

54 

56 

5  7 

44 

44 

4  6 

46 

48 

39 

4  0 

48 

62 

66 

65 

63 

61 

61 

50 

63 

65 

64 

62 

54 

62 

65 

66 

61 

54.0 

PERRYV I LLE 

MAX 

65 

71 

80 

81 

70 

76 

71 

75 

76 

72 

65 

72 

76 

80 

83 

83 

86 

85 

87 

86 

84 

90 

90 

90 

64 

85 

86 

89 

85 

66 

87 

80.5 

MIN 

35 

36 

39 

4  9 

58 

60 

6  1 

40 

4  7 

4  7 

41 

38 

39 

40 

64 

68 

61 

63 

61 

62 

46 

49 

62 

62 

62 

60 

52 

66 

63 

61 

58 

52.9 

PINE  BLUFF 

MAX 

67 

71 

80 

S3 

83 

82 

8? 

76 

77 

74 

68 

69 

76 

78 

82 

84 

88 

85 

87 

82 

83 

69 

91 

90 

86 

83 

88 

69 

89 

86 

89 

81.9 

MIN 

44 

47 

45 

6  5 

60 

59 

6  < 

47 

52 

5  3 

46 

41 

4  7 

54 

68 

66 

65 

66 

64 

64 

52 

5  1 

69 

68 

67 

61 

59 

70 

67 

65 

65 

57.9 

PINE   BLUFF   FAA  AIRPORT 

MAX 

66 

72 

82 

8  4 

82 

81 

1.' 

76 

77 

74 

67 

70 

60 

80 

82 

85 

89 

84 

87 

77 

84 

90 

92 

90 

87 

84 

90 

89 

89 

88 

90 

81.9 

M  IN 

43 

49 

43 

55 

60 

59 

53 

48 

52 

50 

45 

41 

48 

54 

68 

66 

63 

65 

64 

60 

53 

57 

69 

68 

66 

62 

60 

6  7 

66 

66 

67 

57.6 

POCAHONTAS  1 

MAX 

66 

72 

78 

8  1 

78 

78 

75 

73 

73 

71 

56 

72 

76 

78 

83 

86 

90 

87 

83 

82 

84 

8  6 

92 

89 

85 

83 

84 

84 

87 

84 

87 

80.2 

MIN 

I  4 

3  7 

38 

4  6 

55 

60 

53 

4  1 

40 

46 

39 

37 

37 

43 

61 

65 

65 

60 

64 

60 

65 

60 

57 

54 

64 

55 

60 

51.0 

PORTLAND 

MAX 

68 

75 

72 

80 

78 

80 

72 

70 

75 

75 

75 

72 

75 

76 

78 

82 

84 

85 

84 

86 

84 

62 

66 

89 

90 

86 

90 

88 

88 

90 

90 

80.8 

MIN 

47 

46 

47 

4  6 

58 

62 

4  B 

4  e 

60 

52 

47 

43 

4  4 

48 

62 

62 

64 

65 

70 

63 

56 

5  6 

68 

65 

66 

63 

61 

61 

64 

65 

65 

56.9 

PRESCOTT 

MAX 

68 

73 

80 

83 

85 

84 

74 

78 

80 

79 

71 

73 

79 

78 

80 

86 

89 

88 

89 

86 

85 

90 

90 

90 

69 

85 

89 

89 

90 

89 

90 

83.2 

MIN 

40 

50 

45 

54 

58 

63 

5  2 

4  9 

53 

51 

47 

40 

45 

50 

61 

65 

65 

72 

63 

63 

50 

56 

69 

66 

67 

61 

58 

65 

64 

64 

65 

57.1 

ROGERS 

MAX 

63 

70 

76 

76 

77 

65 

64 

68 

68 

64 

60 

68 

75 

76 

80 

81 

80 

79 

85 

82 

78 

85 

85 

86 

81 

79 

79 

79 

78 

76 

80 

75.6 

MIN 

34 

42 

44 

84 

54 

52 

40 

42 

48 

46 

45 

39 

40 

51 

62 

64 

62 

59 

57 

55 

50 

8  3 

62 

66 

64 

61 

56 

8  8 

52 

55 

55 

52.3 

ROHWER   2  NNE 

MAX 

69 

72 

79 

83 

79 

82 

7  5 

74 

75 

74 

67 

66 

76 

79 

83 

86 

88 

86 

84 

83 

83 

87 

89 

90 

88 

86 

87 

88 

85 

92 

88 

61.4 

MIN 

44 

47 

43 

54 

59 

6 1 

5  6 

46 

51 

4  9 

45 

4  1 

44 

53 

66  66 

64 

70 

64 

65 

51 

56 

66 

65 

66 

6  1 

59 

5( 

61 

66 

64 

56.8 

RUSSELLVILLE 

MAX 

69 

72 

80 

79 

79 

76 

71 

76 

78 

74 

65 

74 

81 

80 

84 

84 

87 

86 

88 

85 

87 

90 

91 

90 

87 

86 

88 

89 

85 

86  88 

81.8 

MIN 

34 

43 

4  1 

53 

59 

60 

49 

4  1 

4  8 

50 

40 

39 

39 

49 

64 

66 

66 

64 

62 

63 

45 

51 

61 

64 

63 

60 

53 

65 

67 

59 

60 

54.1 

SAINT  CHARLES 

MAX 

7  0 

65 

70 

82 

84 

80 

82 

70 

71 

74 

70 

67 

67 

77 

84 

81 

85 

88 

85 

85 

79 

82 

66 

90 

90 

87 

80 

86 

86 

ee 

86 

79.9 

MIN 

43 

43 

44 

53 

59 

60 

54 

45 

48 

53 

42 

39 

43 

53 

53 

67 

64 

69 

63 

64 

51 

54 

64 

67 

68 

60 

57 

67 

67 

63 

64 

56.1 

SEARCY 

MAX 

62 

72 

82 

84 

81 

80 

72 

77 

76 

73 

62 

74 

81 

79 

87 

87 

90 

86 

83 

81 

85 

90 

92 

90 

88 

85 

88 

89 

87 

87  88 

81.9 

MIN 

37 

43 

40 

5  1 

59 

61 

50 

41 

47 

50 

38 

38 

41 

47 

65 

66 

66 

65 

61 

63 

58 

63 

68 

64 

64 

61 

54 

62 

63 

63 

62 

54.9 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

65 

73 

77 

79 

8? 

76 

73 

75 

74 

70 

67 

72 

80 

79 

81 

86 

87 

85 

87 

84 

82 

85 

88 

90 

64 

86 

87 

89 

83 

87 

85 

80.6 

MIN 

43 

42 

40 

52 

60 

57 

55 

46 

53 

47 

48 

43 

46 

44 

67 

66 

67 

65 

66 

56 

52 

51 

62 

65 

65 

64 

56 

70 

66 

69 

70 

56.6 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

62 

72 

75 

76 

80 

69 

63 

76 

69 

66 

59 

68 

76 

75 

84 

8? 

83 

81 

86 

78 

81 

66 

86 

86 

64 

79 

83 

64 

84 

79 

92 

77.5 

MIN 

32 

41 

47 

55 

55 

49 

42 

38 

48 

4  6 

45 

33 

38 

54 

61 

61 

63 

60 

58 

56 

49 

52 

64 

64 

66 

60 

51 

58 

58 

58 

52 

52.1 

See  raf  ere  rice  notes 


following  Station  Index. 

62  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 

• 

9 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

STUTTGART 

MAX 
M  IN 

71 
44 

71 
48 

60 
46 

84 

57 

83 
59 

61 
61 

78 
53 

75 
48 

74 

52 

72 
54 

65 
45 

70 
41 

80 
46 

60 
55 

83 
69 

85 
71 

89 
67 

85 
63 

86 
67 

63 
64 

84 
54 

89 
57 

91 

68 

91 
69 

87 
68 

83 
61 

8  6 

59 

92 
68 

89 
68 

85 
66 

89 
65 

82.0 
58.5 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
M  IN 

66 
42 

64 
46 

70 
46 

79 
54 

82 
49 

79 
59 

80 
54 

69 
47 

71 
51 

73 
52 

70 
46 

67 
41 

68 
46 

77 
52 

79 
68 

82 
67 

86 
66 

88 

70 

86 
63 

83 
65 

72 
53 

80 
56 

86 
67 

89 
68 

89 
67 

66 
61 

80 
58 

85 
63 

65 
67 

89 
64 

85 
64 

78.9 
37.0 

SUB  I  AC 0 

MAX 
MIN 

66 
36 

73 
42 

79 
44 

76 
56 

77 
55 

73 

64 

69 
46 

73 
44 

76 
49 

69 

50 

65 

52 

73 

41 

79 
42 

76 
50 

82 
62 

86 
68 

87 

66 

64 

67 

89 
59 

81 

60 

84 
46 

89 
52 

89 
6  1 

90 
65 

63 
65 

64 

61 

66 
57 

88 

61 

62 
64 

83 
58 

60 

79.9 
54.7 

T E XARK ANA   MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 
41 

74 

52 

80 
48 

83 
56 

85 
59 

77 
55 

72 
51 

76 
46 

82 
56 

76 
53 

69 
47 

71 
43 

77 
47 

74 
57 

e3 

6B 

85 
66 

87 

6'. 

84 

67 

90 
75 

78 
56 

64 

52 

67 
62 

8  9 

70 

88 

66 

87 
64 

64 

61 

68 

62 

88 

68 

88 

67 

86 
66 

89 
66 

81.6 
38.6 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

WALDRON 

MAX 
MIN 

66 

32 

73 
43 

80 
40 

79 
54 

82 

56 

79 
57 

66 
46 

74 

39 

80 

46 

75 
44 

70 
41 

70 
33 

79 
37 

78 
48 

83 
64 

84 
66 

88 
64 

85 
63 

90 
61 

89 
61 

85 
44 

91 
49 

90 
63 

90 
66 

87 
68 

88 
64 

68 
51 

89 
62 

85 
63 

82 
55 

81 
60 

61.5 
53.0 

WALNUT   RIOGE    FAA  AP 

MAX 
MIN 

65 
38 

71 
40 

78 
43 

80 
52 

76 
63 

77 
6a 

67 
49 

71 
45 

69 
45 

58 
46 

55 
44 

71 
41 

76 
43 

76 
51 

83 
66 

83 
69 

68 
69 

83 
66 

62 
66 

76 
59 

82 

6  4 

86 

59 

88 
66 

«« 

TO 

83 
66 

80 
61 

83 
56 

82 
60 

85 
65 

82 
61 

66 

60 

55.8 

WARREN 

MAX 
MIN 

69 
41 

71 
47 

78 
42 

78 
53 

81 

59 

79 
57 

74 
54 

76 
47 

78 

48 

76 
50 

72 
46 

71 
40 

76 
47 

78 
53 

81 
66 

84 

60 

87 
64 

85 
69 

68 
64 

83 
65 

83 
6  i 

87 

55 

89 

69 

89 
64 

85 
66 

85 
61 

89 
57 

89 
65 

89 
64 

90 
63 

91 
62 

81.6 
56.5 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

62 
32 

66 

44 

72 
49 

70 
51 

70 
52 

64 

50 

62 
40 

69 
43 

70 
52 

63 

4t) 

60 
42 

68 
42 

70 
48 

68 
64 

75 
68 

76 

62 

80 

63 

75 
59 

82 
57 

79 
50 

61 
59 

78 
56 

79 
56 

79 
59 

78 
58 

71.8 
51.4 

WYNNE 

MAX 
MIN 

64 
38 

71 

40 

74 

39 

62 
46 

79 
60 

79 
61 

76 
51 

68 
40 

71 
42 

68 
49 

62 

41 

67 
38 

43 

87 

84 

64 

83 
64 

60 

86 
63 

87 
58 

89 

69 

85 
62 

85 

87 
53 

81 

63 

86 

8  6 

79.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 


ouDOn 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

3LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.24 

.  17 

.15 

.17 

.  19 

.  17 

.21 

.24 

.  17 

.  19 

.20 

.  17 

.20 

.  12 

.09 

.  14 

.  17 

.  13 

.24 

.09 

.19 

.22 

.10 

.08 

.  13 

.18 

.  22 

.21 

B  5.29 

WIND 

75 

31 

19 

23 

45 

65 

73 

53 

41 

32 

58 

59 

31 

31 

23 

27 

37 

30 

36 

34 

33 

27 

16 

18 

25 

28 

32 

32 

22 

30 

21 

1101 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.12 

.22 

.15 

.12 

.15 

.17 

.20 

.21 

.16 

.16 

.10 

.26 

* 

.40 

.21 

.25 

.  25 

.49 

.20 

WIND 

83 

10 

4 

13 

30 

66 

101 

33 

11 

78 

77 

52 

27 

44 

47 

46 

49 

24 

42 

51 

• 

43 

31 

• 

77 

38 

14 

21 

46 

4 

1162 

MOUNTAIN  BO  ME  C  OF  ENG 

EVAP 

.19 

.16 

.19 

.23 

.16 

.24 

.23 

.22 

.16 

.08 

.06 

.20 

.21 

.20 

.16 

.20 

.18 

.13 

.28 

.22 

.19 

.16 

.  15 

.25 

.24 

.19 

.21 

.26 

B  5.92 

WIND 

55 

19 

22 

28 

44 

78 

89 

65 

33 

36 

46 

40 

28 

18 

44 

26 

43 

17 

44 

71 

45 

60 

17 

17 

27 

50 

33 

36 

16 

46 

9 

1202 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.22 

.19 

.23 

.19 

.  23 

.25 

.19 

.  18 

.25 

.19 

.20 

.25 

.05 

.04 

.20 

.24 

.13 

.08 

.21 

.  17 

.20 

.26 

.14 

.  IB 

.24 

.25 

.21 

.20 

B  5.95 

WIND 

51 

31 

21 

25 

47 

68 

79 

45 

24 

28 

47 

54 

25 

28 

34 

32 

43 

38 

39 

52 

20 

26 

21 

22 

33 

47 

17 

27 

23 

20 

17 

1084 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.20 

.16 

.  18 

.19 

.  14 

.22 

.  19 

.11 

.11 

.05 

.29 

.11 

.13 

.11 

.  13 

.12 

.18 

.26 

.15 

.17 

.24 

.21 

.21 

.18 

B  5.22 

WIND 

15 

16 

6 

8 

11 

21 

31 

22 

16 

13 

18 

24 

12 

11 

7 

11 

17 

11 

12 

13 

8 

11 

6 

6 

12 

12 

8 

14 

7 

11 

5 

395 

RUSSEIAVILLE 

EVAP 

.07 

.20 

.23 

.14 

.18 

.  16 

.  28 

.28 

.15 

.23 

.17 

.19 

.27 

.12 

.13 

.24 

.23 

.38 

.39 

.20 

.22 

.55 

.20 

.23 

.27 

.25 

.28 

.  22 

.29 

B  6.98 

WIND 

23 

21 

22 

21 

44 

59 

61 

38 

17 

45 

37 

26 

21 

23 

22 

30 

24 

19 

37 

42 

28 

14 

* 

39 

25 

36 

24 

27 

33 

13 

13 

884 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.22 

.20 

.10 

.19 

.21 

.  10 

.  26 

.21 

.18 

.15 

.16 

.09 

.18 

.19 

.20 

.22 

.22 

.21 

.36 

.22 

.19 

.18 

.30 

.15 

.  12 

.30 

.  22 

.30 

.20 

5.83 

WIND 

84 

36 

14 

20 

88 

110 

129 

71 

49 

35 

81 

57 

32 

74 

82 

100 

104 

7U 

82 

69 

48 

54 

28 

32 

73 

81 

46 

65 

58 

93 

18 

1983 

SM  r*r«r*DC«  not*!  follovlnf  Stmtlon  Itwtoi. 
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TOTAL  PRECIPITATION 

  MAY  1960 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

UUTTUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

y 

i 

E 

SPECIAL 

SC0TT  

35  0* 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 

LAWRENCE 

35 

RUBY  B.  OWENS 

ALUM  FORK. 

SALINE 

3*  *B 

SP 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

01  36 

93  29 

834 

7A 

c 

REBA  Y.  SHAIM 

0130 

34  17 

93  23 

473 

ALTA  F .  GARNER 

34  02 

OWEN  B«  HENDRIX 

APLIN    1  - 

PERRY 

34  68 

HOBART  WATTS 

APPLETON 

POPE 

35  25 

JOHN  A.  JONES 

3*  07 

93  03 

200 

6P 

7A 

r 

TILLMAN  E.  LAWRENCE 

023* 

33  37 

91  12 

143 

33  40 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

ATHENS 

HOWARD 

3*  19 

ARRA  D.  PARKER 

AUGUSTA 

<5  18 

7* 

CECIL  WILL  IS 

035C 

WH?TEUFF 

7  35  18 

91  3* 

2  30 

6P 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVlLLE  livestock 

7  35  *9 

91  47 

571 

5P 

C 

?  35  *5 

SEAR  CHEEK  LAKE 

LEE 

7   3*  *3 

U  S  FOREST  SERVICE 

BE  Alt  LAKE 

ST  FRANCIS 

5  35  05 

5P 

L.   0 .  ADAMSON 

0  S  30 

35  0* 

91  53 

250 

c 

0534 

36  09 

90  38 

298 

BEEDEV  ILLE 

',  J  1 1 

JACKSON 

36  26 

BENTON 

SALINE 

3*  33 

ETTA  C.  BURKS 

BENTONV ILLE 

BENTON 

36  22 

n 

EARLE  L.  BROWNE 

06U 

36  26 

93  37 

1150 

J* 

c 

0664 

3*  29 

93  58 

1100 

35  5  1 

N*  W.  DOUGLAS 

BLACK  ROCK 

LAWRENCE 

36  07 

LEE  W.  MCKENNEY 

BlakELY  MOUNTAIN  DAM 

GARLAND 

3*  36 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

079( 

35  06 

93  39 

435 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

oeoe 

33  41 

93  09 

360 

CATHERINE  WHITE 

35  56 

ivy  M*  CRAWFORD 

BOONE V ILLE 

LOGAN 

CLEO  Ea  YANOELL 

BOTKlNBURG  2  s 

VAN  BUREN 

7:  35  39 

MARY  C.  PEARSON 

0d4l 

3  33  52 

93  20 

233 

7A 

EUNICE  1NGERSOLL 

0872 

91  28 

240 

MARSHALL  H1CKMON 

BUFFALO  TOWER 

NEWTON 

WILLIAM   R.  WYATT 

BULL  SHOALS  DAM 

BAXTER 

7  36  22 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

1052 

2  35  *9 

89  57 

240 

6P 

1102 

92  0* 

289 

7A 

CAMDEN  1 

OUACHITA 

7A 

MIxON  M.  BAILEY 

CAMDEN  2 

OUACHITA 

3  33  35 

EDITH  I.  LEHMAN 

1224 

1  34  47 

91  45 

235 

8A 

1238 

93  01 

405 

c 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

7A 

CLARKSVlLLE 

JOHNSON 

6P 

DR.    IRVING  I.  BEACH 

CLINTON 

VAN  BUREN 

7  35  35 

7A 

EARL  6.  RIDOICK 

1ST* 

7  35  48 

93  48 

1*00 

c 

MAUDE  C.  BRASHEARS 

93  18 

2166 

c 

1596 

5P 

SP 

CORNING 

1632 

CLAY 

6P 

7A 

LAURA  POLK 

COVE 

POLK 

4  34  26 

7A 

JOE  C.  ALLEN 

1T30 

3  33  02 

91  66 

175 

SP 

SP 

H 

U  S  FOREST  SERV ICE 

1750 

92  25 

380 

TA 

B  J  LL  I  E  JO  YOUNG 

1  764 

6P 

A 

CUMMINS  PR  I  SON  FARM 

DAISY 

LB14 

PIKE 

7A 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

1829 

FAULKNER 

1  35  22 

7A 

WILLIAM  A.  BROWN 

:  BJ4 

YELL 

1  35  03 

93  24 

370 

7A 

1835 

YELL 

93  2* 

3  70 

C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1838 

YELL 

60 

» 

JACK  E .  BuRKS 

DE  QUEEN 

:**8 

SEVIER 

*  3*  02 

3P 

7A 

M 

0.  TUCKER  VASSER 

DEPMOTT 

I960 

CHICOT 

2  33  31 

8A 

L.   W.  WILSON 

1»| 

PRAIRIE 

7  3*  58 

91  30 

204 

5P 

7A 

JOHNSON 

1  35  *3 

93  24 

2350 

5P  7A 

M 

CHRISTIANA  B.  DICKEY 

2015  HOWARD 

4  3*  07 

5P 

7. 

IHOMAS    F.  HINSLEY 

DUMAS   1  ESE 

21*8 

2  33  53 

6P 

7A 

TRAVIS   C.  KEAHEY 

DUMAS 

Z150 

DESHA 

2  33  53 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

'EL  dorado  FAA  AIRPORT 

2300 

UNION 

3  33  13 

92  *8 

152 

MIO 

MIO 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

CARROLL 

7  36  24 

93  ** 

1465 

6P 

C  H 

2366 

SHARP 

7  36  05 

7A 

F AVE  T  TEV ILLE 

24*2 

WASHINGTON 

1   36  05 

CHARLES  F.  FORD 

FAYETIEVILLE  FAA  AP 

WASHINGTON 

7  36  00 

MID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WASHINGTON 

1   36  06 

9*  10 

12  70 

5P 

5P 

2528 

MARION 

7  36  18 

92  36 

700 

MIO 

MIO 

H 

2540 

DALLAS 

SP 

FOREMAN 

25*4 

LITTLE  RIVER 

4  33  *3 

LESLIE  P.  CALLENS 

2564 

ST  FRANCIS 

5  35  01 

THOMAS  A.  MOORE 

FORT    SMITH   WB  AIRPORT 

2S74 

SEBAST IAN 

1   35  20 

9*  22 

MID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

2678 

CRAWFORD 

1   35  39 

9*  09 

793 

SP 

2670 

HEMPSTEAD 

*  33  37 

8A 

GEORGETOWN 

27*0 

WHITE 

7  35  07 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

279* 

7  35  59 

C  H 

C.  ELI  JORDAN 

GLENWOOD 

28W 

PIKE 

3  3*  19 

93  33 

547 

8A 

2922 

YELL 

1    3*  53 

93  42 

498 

W  ILL  I E  PENOERGRASS 

2930 

BENTON 

1    36  2* 

ss 

SS 

GREEN  FOREST  *  ESE 

29*6 

CARROLL 

7  36  18 

RALPH  L.  BANTA 

GREENBRIER 

FAULKNER 

1  35  1* 

8A 

MARVIN  C.  CANTRELL 

GREENWOOD 

2V7-, 

SEBAST  IAN 

1  35  13 

9*  15 

518 

7A 

OUROON  1  E 

CLARK 

3  33  5* 

93  06 

290 

ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 

ASHLEY 

3  33  1* 

6P 

A.  JAMES  LlNDER 

HARDY 

SHARP 

7  36  19 

C 

THERESA  DONALDSON 

HARRI SON 

BOONE 

7  36  1* 

BEA  GRAY  BEENE 

HEBER  SPRINGS    '  NE 

CLEBURNE 

7  35  32 

92  01 

525 

7A 

LESTER  8.  LOGAN 

3230 

Cleburne 

7  35  28 

92  03 

c 

WAYNE  STARK 

3235 

POPE 

1   35  28 

7A 

MRS*    BOBBY  A.  BRYAN 

HELENA 

32*2 

PHILLIPS 

2  3*  32 

6P 

7A 

CHARLEY  M.  FR1DOELL 

HENDEOSON  2  W 

326a 

BAITER 

7  36  22 

7A 

LUCY  A.  BENTZIEM 

3*28 

HEMPSTEAD 

*  33  43 

93  33 

375 

8* 

7A  7A 

C 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

3*38 

MONTGOMERY 

3  34  22 

93  41 

700 

TA 

AVADELLE  WHISENHUNT 

3**2 

SEVIER 

4  33  66 

6« 

EL  1 2ABETH  W.  FRIDAY 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3*66 

GARLAND 

3  34  31 

5P 

5P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNT SV ILLE 

35*0 

MADISON 

7  36  05 

c 

MAY   PEARL  MARKLEY 

HUTTIG  DAM 

3556 

UNION 

3  33  02 

92  05 

60 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

358* 

LITTLE  RIVER 

*  33  35 

9*  01 

300 

8A 

W.   E.  MCDOWELL 

3600 

NEWTON 

7    36  01 

7A 

JAMES   S.  VAUGHAN 

JESSIEVILLE 

GARLAND 

3    3*  "2 

7* 

LURA  B.  SYKES 

JONESBORO 

3  7  3* 

CRAIGHEAD 

7  35  50 

6P 

7A 

H 

BENEDICTINE  SISTERS 

102  1 

MISSISSIPPI 

35  41 

90  05 

232 

SP 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

3  86  2 

LONOKE 

34  36 

ti  00 

230 

7P 

R.  A.  WALLER 

KlNGSLAND    3  SSE 

390* 

CLEVELAND 

33  60 

C 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LAKE  CITY 

S998 

CRAIGHEAD 

35  49 

7* 

TRE5SA  ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

*010 

PULASKI 

34  51 

8A 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

4019 

JOHNSON 

35  26 

93  25 

550 

C 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

4060 

PIKE 

34  19 

93  51 

796 

7* 

MABEL  L.  FORRESTER 

410* 

BOONE 

36  24 

SS 

TA 

CLAY  A*  CLARY 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

*  1  lb 

CRAWFORD 

35  42 

V*  19 

1000 

7A 

MARY  A.  COCHRAN 

LEOLA 

»  1  }* 

GRANT 

34  10 

92  33 

2&1 

7A 

Ja  R.  RHODES 

'LITTLE  ROCK   WB  AIRPORT 

*2*8 

PULASKI 

34  44 

92  1* 

257 

MIC 

MID 

C  HJ 

U  S  HEATHER  BUREAU 

L  ITTLE  HOCK  FILT  PLANT 

*250 

PULASK 1 

34  46 

92  19 

512 

MID 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

*386 

NEWTON 

33  46 

93  05 

200  7 

8A 

LOLA   1.  DOLLAR 

MADISON 

•  ve 

ST  FRANCIS 

35  00 

90  43 

215 

7A 

JAMES  C.  HODGES 

MAGNOLIA  3  N 

*5*8 

COLUMBIA 

33  19 

93  1* 

315 

6P 

7A 

EARL  E.  GRAHAM 

MAGNOLIA    5  N 

*sso 

COLUMBIA 

33  20 

93  13 

360 

c 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MALVERN 

*562 

HOT  SPRING 

3*  23 

311 

5P 

SP 

RADIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

•  67^ 

FULTON 

36  2* 

91  32 

690 

SS 

7A 

JOHN  H.  MCKEE 

MAR  I ANNA   2  S 

*638 

LEE 

3*  ** 

234 

6P 

6P 

C  H 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MARKED  TREE 

*65* 

POINSETT 

35  32 

90  26 

229 

6P 

HORACE  J.  LOVELL 

MARSHALL 

".666 

SEARCY 

35  5* 

92  38 

1050 

SS 

7A 

MINNIE  MORTON 

MAUMEE 

*69fc 

SEARCY 

36  03 

92  39 

749 

C 

HELEN  E.  ADAMS 

J  DRAINAGE  CODE.      1.   ARKANSAS     2.   HIBSIS8IPP1     3.  OUACHITA     4.   RED     5.  SAINT  FRANCIS     6.  SALINE     7.  WHITE 


STATION 

I     INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1 

PBECIP. 

SPECIAL 

MELBOURNE 

»7*6 

MENA 

»756 

POLK 

RICHARD  W.  ST,  JOHN 

MONT ICELLO  3  S 

*900 

DREW 

59 

RADIO  STATION  KHBN 

4906 

33  19 

91  29 

125 

C 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 

493* 

CALHOUN 

33  19 

92  27 

85 

7A 

c 

MORR ILTON 

*938 

MOUNT  IDA 

»986 

MONTGOMERY 

WILLIAM  Ea  BLACK 

MOUNT  MAGAZINE 

5010 

LOGAN 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

5036 

BAXTER 

36  20 

92  23 

800 

6P 

6P 

6038 

BAXTER 

36  20 

92  23 

8A 

c 

STONE 

MULBERRY  6  NNE 

50  7; 

FRANKLIN 

HENRY  G.  ARVIN 

NARROWS  DAM 

PIKE 

8A 

•A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

51  12 

HOWARD 

3*  00 

93  56 

530 

TA 

TA 

511* 

HOWARD 

33  37 

95  51 

373 

c 

5158  HOWARD 

NEWHOPE   3  E 

PIKE 

ELSIE  F.  WARD 

NEWPORT 

5186 

JACKSON 

55 

LUTHER  0*  SUMMERS t  JR 

5^00 

PERRY 

34  57 

93  10 

480 

8A 

8* 

8A 

c 

36  15 

92  15 

423 

c 

WASH  1 N&i  ON 

ODEN  2  W 

MONTGOMERY 

JOAN  S.  GRESHAM 

OKAY 

537fr 

HOWARD 

5P 

J.   T.  HARGIS 

5*80 

MISSISSIPPI 

33  43 

89  59 

243 

6A 

OWENSV ILLE 

34  37 

92  49 

500 

8A 

FRANKL IN 

OZONE 

JOHNSON 

VIRGIL  D.  ME  L  SON 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

5  56  2 

GREENE 

4P 

RADIO  STAT  ION  KDRS 

5576 

LOGAN 

33  18 

93  43 

410 

6P 

6P 

FRANK  TAYLOR 

CROSS 

33  16 

90  35 

222 

7A 

CORINE  D*  GARDNER 

SCOTT 

PARTHENON 

NEWTON 

ARTHUR  B.  CARLTON 

PERRYVILLE 

569* 

PERRY 

3P 

FRANCIS  FINKBEINER 

5  75* 

JEFFERSON 

34  13 

92  01 

215 

7P 

7A 

c 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

JEFFERSON 

34  10 

91  56 

205 

MID 

H 

MONTGOMERY 

POCAHONTAS  1 

RANDOLPH 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

5866 

ASHLEY 

6P 

PEARL  NEWTON 

PRE SCOT  T 

590E 

33  48 

93  23 

318 

5P 

7A 

H 

R.   P.  HAM BY 

PRESCOTT  SCS 

NEVADA 

33  48 

93  23 

318 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

MARION 

RATCLIFF 

LOGAN 

LULA  M.  WEEKS 

RAVANA  1  NE 

60  1  6 

MILLER 

BONNY  L.  ALLEN 

REMHEL  0AM 

6102 

HOT  SPRING 

3*  26 

92  54 

313 

c 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

BENTON 

36  20 

94  07 

1387 

SS 

H 

6253 

OESHA 

RUSSELL V ILLE 

6352 

POPE 

SP 

WM.  W.  SPAULOING 

SAINT  CHARLES 

6376 

ARKANSAS 

8A 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

SA 1  NT   FRANC  I S 

6  3  80 

CLAY 

36  27 

90  08 

300 

7A 

WILLIAM  S*  BUCKLEY 

6*03 

FULTON 

36  23 

91  50 

668 

T  A 

6506 

WHITE 

SHERIDAN  TOWER 

6566 

GRANT 

6 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

6586 

VAN  BUREN 

REED  IS  ALLEN 

S | LOAM  SPR INGS 

662* 

BENTON 

36  11 

9*  33 

1130 

7P 

7A 

JOHN  BROWN  UNIVERSITY 

SPARKMAN   *  E 

6768 

DALLAS 

33  33 

92  48 

260 

7A 

MARGARET  f -  GORDON 

680* 

LAFAYETTE 

HUBERT  BAKER 

STAR  C1IY  2  S 

6820 

LINCOLN 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

STEVE 

6856 

YELL 

T.  P.  S IMS 

6890 

MONTGOMERY 

34  42 

93  31 

660 

7A 

NORA  L*  MAYBERRY 

STUTTGART 

6*18 

ARKANSAS  1 

91  32 

214 

7A 

GEORGE  L<  CLARK 

STUTTGART   9  ESE 

6920 

ARKANSAS 

91  25 

198 

7A 

C  H 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SUBIACO 

6926 

LOGAN 

93  39 

500 

7A 

NEW  SUBIACO  ABBEY 

TAYLOR 

7038 

COLUMBIA 

93  27 

247 

7A 

10ELLA  0.  NORWOOD 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

70*8 

MILLER 

94  00 

361 

MID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

7262 

POPE 

93  03 

2087 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALDRON 

7*88 

SCOTT  I 

94  06 

675 

;: 

5P 

C  H 

WILLIAM  D*  BIVENS 

WALNUT   GROVE  2  NNE 

7524 

INDEPENDENCE  7 

250 

6P 

WALNUT   RIDGE  FAA  AP 

7530 

LAWRENCE           ,  7 

90  S6 

272 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

7582 

BRAOlE v            !  3 

92  04 

206 

6P 

WARREN  COTTON  OIL  CO 

WEST  FORK 

769* 

WASHINGTON  7 

1340 

C 

EFF1E  D.  LITTLE 

WHEEL ING 

77** 

FULTON  7 

680 

c 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

7  7  72 

FRANKLIN           !  1 

2283 

SP 

7A 

U  S  FOREST  SERVICE 

WMITECL IFFS 

7812 

SEVIER               |  4 

94  04 

290 

TA 

MRS.  La  M.  SNEAD 

WING 

7950 

YELL                   1  1 

330 

c 

MILES  B.  TURNER 

WYNNE 

8052 

CROSS  S 

SS 

SS 

RADIO  STATION  KWYB 

VELLVJLLE 

ftf.au 

MARION 

36  13 

92  41 

760 

7A 

JESS  B.  JOHNSON 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cl lmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station  Box  1819  Little 
pock,  Arkansas,  or  to  any  weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  lBsue. 
Divisions,   as  used   in  "Cl lmatological  Data"   Table  and  on   the  maps,   became  effective  with  data   for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result   in  aoDarent   inconsistencies   in  the  record . 

Fntries  of  snowfall  in  the  "Cl ima tologic al  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  In  the  seasonal  snowfall  table  Include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Dree  i pi  t a t Ion"  Tflble;  Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H.  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C      Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.  Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J       "Supplemental  Data"  Table. 


Other  Reference  Notes 


No  record  in  the  "Cl imatologlc al  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  "Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
V       Includes   total   for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuaents, 
Government   Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOCICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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£ 
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FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

ENE 

18 

8.8 

38 

NE 

5 

83 

88 

58 

56 

7 

6 

1 

2 

0 

0 

16 

55 

6.0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

SW 

18 

7.9 

23++ 

s 

27+ 

82 

85 

59 

57 

1 

3 

3 

1 

0 

2 

10 

67 

5.5 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

SSW 

16 

6.6 

90 

2 

2 

3 

2 

1 

0 

10 

FASTEST  OBSERVED  ONE-MINUTE  WIND  SPEED .     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS . 
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Q 
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0 
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» 
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No 
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g 

2 

s 

5 
0 

0 
2 

5 
0 

1  00 

or  More 

i;  ; 

3 

S3  ! 

■ .  3 

NORTHWEST  0IVISION 

BENTONV I LLE 

M 

M 

M 

50 

17 

0 

0 

0 

6.02 

3.46 

2 

.0 

0 

e 

3 

2 

EUREKA  SPRINGS 

83  •  3 

72.6 

22 

5 

n 

o 

o 

3.41 

2.03 

2 

0 

s 

3 

FAYETTEVILLE 

84.9 

64.0 

74.5 

94 

22 

51 

17+ 

0 

8 

0 

0 

0 

1.53 

.33 

1  3 

.0 

0 

7 

0 

0 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

84.4 

62.5 

73.5 

93 

22 

49 

17 

0 

n 

o 

o 

o 

2.97 

1.22 

25 

.0 

0 

7 

1 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

66.0 

64.2 

75.  1 

-  0.2 

93 

22 

50 

17 

0 

5 

0 

0 

0 

1.96 

-  3.18 

.46 

24 

.0 

0 

6 

0 

0 

GRAVETT  E 

84.7 

62.1 

73.4 

-  1.9 

92 

29+ 

46 

17 

1 

7 

0 

o 

o 

-  2.51 

1.09 

.0 

0 

1 

HARRISON 

85.2 

62.4 

73.8 

-  1.8 

95 

23  + 

51 

17 

0 

10 

0 

0 

0 

1.92 

.76 

1 

.0 

0 

5 

2 

0 

LEAD  HILL 

86.7 

61.3 

74.0 

-  1.7 

97 

22 

46 

17 

2 

9 

0 

0 

0 

.03 

1  .  76 

.0 

0 

1 

ROGERS 

83.  1 

63.  1 

73.1 

-  1.9 

92 

22 

52 

17 

0 

6 

3 

0 

0 

4.29 

-   1  .09 

2.65 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

SILOAM  SPRINGS 

85.  5 

64.1 

74.8 

93 

2  2  + 

50 

17 

0 

9 

0 

0 

0 

.88 

.0 

0 

3 

0  1 

DIVISION 

73.9 

-  1.4 

2.88 

-  2.16 

.0 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

85.5 

62.8 

74.2 

98 

22 

50 

17 

0 

10 

0 

'1 

0 

1.66 

.74 

24 

.0 

0 

4 

1 

0 

GILBERT 

86.4 

61.7 

74.  1 

96 

22 

48 

17 

0 

11 

0 

0 

0 

5.33 

3.60 

2 

.0 

0 

4 

2 

1 

MAMMOTH  SPRING 

86.  9 

61.9 

74.4 

-  1.3 

99 

22 

50 

1  8 

o 

1  1 

0 

0 

0 

4.21 

27 

6 

3 

MARSHALL 

84.  2M 

63.5 

73. 9M 

95 

22 

50 

17 

0 

7 

• 

0 

0 

4.09 

1.65 

25 

.0 

0 

4 

3 

2 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

85.5 

74.7 

22 

9 

0 

0 

0 

2.  73 

—  1.65 

24 

6 

2 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

AM 

84.2 

62.9 

73.6 

96 

23 

51 

17 

0 

7 

0 

0 

0 

3.29 

1.05 

25 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

74.2 

-  1.8 

3.55 

-  .45 

.0 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

86.9 

64.3 

75.6 

96 

22  + 

52 

17 

0 

12 

0 

0 

0 

6.58 

4.12 

27 

.0 

0 

5 

3 

2 

BATESV I LLE  LIVESTOCK 

86.6 

61  .OM 

73. 8M 

98 

49 

17 

0 

1  1 

0 

0 

0 

3.05 

.0 

0 

1 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

86.  6 

62.1 

74.4 

97 

22 

51 

18+ 

0 

1  1 

0 

0 

0 

7.26 

3.19 

2.37 

27 

.0 

0 

6 

„  4 
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BL  YTHEV I LLE 

86.3 

66.1 

76.2 

-  2.7 

98 

22 

56 

18 

0 

1  1 

0 

0 

0 

3.14 

1.29 

2 

•  0 

0 

6 

) 

CORNING 

88.  1 

65.6 

76.9 

-  0.9 

101 

22 

54 

18  + 

0 

15 

0 

0 

0 

3.45 

-  .42 

1.68 

28 

.0 

0 

6 

3 

1 

JONESB0R0 

87.2 

66.7 

77.0 

-    1  .4 

97 

22 

55 

17 

0 

1  3 

0 

0 

0 

7.27 

3.67 

1.59 

27 

.0 

0 

7 

6 

4 

KEISER 

88.0 

65.6 

76.8 

99 

22 

55 

18+ 

0 

16 

0 

0 

0 

4.  89 

1.06 

27+ 

.0 

0 

7 

4 

3 

MARKED  TREE 

89.  3M 

M 

M 

98 

23+ 

0 

0 

0 

NEWPORT 

87.8 

66.  1 

77.0 

-1.8 

98 

22 

55 

1  7 

0 

16 

0 

0 

0 

6.48 

2.61 

.0 

0 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

86.4 

64.0 

75.2 

96 

22 

52 

1  6 

o 

11 

0 

0 

0 

5.37 

2.25 

27 

7 

4 

POCAHONTAS  1 

87.  1M 

M 

M 

98 

22 

52 

18+ 

13 

0 

c 

0 

3.86 

-  .04 

1.66 

28 

.0 

0 

5 

2 

2 

SEARCY 

88.4 

65.6 

77.0 

-  1.2 

98 

22 

53 

17 

0 

8. 16 

4.31 

4.40 

27 

•  0 

0 

6 

4 

3 

WALNUT   RIDGE  FAA  AP 

86.2 

66.5 

76.4 

99 

22 

56 

18  + 

0 

10 

0 

0 

0 

5.67 

2.99 

27 

.0 

0 

6 

4 

1 

DIVISION 

76.0 

-  2.1 

6.00 

2.47 

.0 
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77. OM 
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22 

51 

17 

0 

15 

0 

0 

0 

2.73 

-  1.55 

1.32 

27 

.0 

0 

8 

1 

1 

CLARKSV I LLE 

89.0 

64.3 

76.7 

100 

22 

57 

17+ 

0 

U 

0 

0 

0 

3.27 

1.74 

26 

.0 

0 

6 

2 

1 

DARDANELLE 

88.3 

64.7 

76.5 

-  2.7 

98 

22 

55 

18+ 

0 

13 

0 

0 

0 

4.64 

.68 

1.71 

27 

.0 

0 

6 

'  4 

1 

DEVILS  KNOB 

80. 8M 

63. OM 

71.9M 

90 

22 

52 

17 

1 

1 

0 

0 

0 

6.25 

1.75 

27 

.0 

0 

6 

4 

4 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

R/  / 

88.  7 

66.  1 

77.4 

-  0.9 

100 

22 

54 

17 

0 

I  5 

0 

0 

0 

1.78 

-  2.53 

.57 

7 

.0 

0 

3 

2 

0 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

86.9 

61.7 

74.3 

96 

22 

49 

17 

0 

12 

0 

0 

0 

2.48 

1.24 

25 

.0 

0 

6 

2 

1 

MENA 

87.6 

65.2 

76.4 

-  0.9 

95 

18 

57 

14 

0 

14 

0 

0 

0 

6.92 

2.33 

2.47 

27 

.0 

0 

9 

3 

3 

MOUNT  MAGAZINE 

M 

M 

0 

0 

0 

4.70 

2  .00 

26 

.0 

0 

5 

5 

2 

OZARK 

87.8 

65.5 

76.7 

-  1.3 

97 

22 

54 

17 

0 

14 

0 

0 

0 

3.26 

-  .75 

1.12 

25 

.0 

0 

5 

3 

2 

PARIS 

89.4 

64.  1 

76.8 

99 

22 

52 

17 

0 

18 

0 

0 

0 

4.80 

1.77 

26 

.0 

0 

7 

3 

2 

RUSSELLVILLE 

89.4 

65.2 

77.3 

99 

22 

54 

17 

0 

1  <. 

0 

0 

0 

4.28 

1.52 

26 

.0 

0 

7 

4 

1 

SUBIACO 

88.9 

65.2 

77.1 

-  1.8 

99 

22  + 

57 

17 

0 

14 

0 

0 

0 

4.49 

.32 

1.86 

27 

.0 

0 

6 

2 

2 

TURNPIKE 

82. OM 

62. 2M 

72. 1M 

89 

21  + 

52 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

3.58 

1.05 

1 

.0 

0 

5 

4 

1 

WALDRON 

89.  7 

63.8 

76.8 

98 

23  + 

52 

17 

0 

19 

0 

0 

0 

3.37 

1.25 

26 

.0 

0 

6 

3 

1 

WHITE  ROCK 

81.0 

63.1 

72.  1 

90 

22 

54 

17 

2 

1 

0 

0 

0 

3.30 

1.12 

27 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

75.7 

-  1.3 

3.99 

-  .31 

.0 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

89. C 

65.3 

77.2 

97 

23  + 

57 

18+ 

0 

16 

0 

0 

0 

4.62 

2.8B 

26 

•  0 

0 

4 

2 

2 

BENTON 

87.7 

64.7 

76.2 

96 

22  + 

56 

15 

0 

12 

0 

0 

0 

5.82 

1  .96 

27 

.0 

0 

8 

3 

2 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

AM 

88.  7 

62.1 

75.4 

98 

23+ 

54 

18+ 

0 

14 

0 

0 

0 

7.53 

2.76 

27 

.0 

0 

6 

4 

3 

CONWAY 

87.3 

65.3 

76.3 

-  2.6 

97 

22 

52 

17 

0 

12 

0 

0 

0 

7.77 

4.08 

4.72 

27 

.0 

0 

5 

3 

2 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

89.  8 

66.5 

78.2 

-  1.5 

98 

21 

56 

17 

0 

16 

0 

0 

0 

4.23 

-  .02 

2  .06 

26 

.0 

0 

10 

1 

1 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

R// 

89.2 

67.5 

78.4 

-  0.1 

99 

22 

59 

18+ 

0 

16 

0 

0 

0 

7.25 

3.82 

3.48 

26 

.0 

0 

6 

3 

2 

MALVERN 

89.3 

63.2 

76.3 

95 

23  + 

54 

17 

0 

16 

0 

0 

0 

12.13 

6.79 

26 

.0 

0 

9 

4 

<. 

MORRILTON 

88.  1 

65.6 

76.9 

-  1.7 

97 

22  + 

58 

17+ 

0 

14 

0 

0 

0 

5.46 

1.72 

2.92 

26 

.0 

0 

7 

3 

2 

NIMROD  DAM 

AM 

90.7 

62.8 

76.8 

101 

23 

53 

17 

0 

18 

0 

0 

0 

4.75 

2  .40 

27 

.0 

0 

5 

2 

2 

PERRYVILLE 

88.4 

63. 3M 

75. 9M 

-1.1 

98 

22 

52 

17 

0 

1  ' 

0 

0 

0 

6.32 

2.08 

2.73 

26 

.0 

0 

6 

3 

2 

SHERIDAN  TOWER 

89.  5 

67.0 

78.3 

99 

23  + 

60 

18  + 

0 

14 

0 

0 

0 

12.51 

8.00 

27 

.0 

0 

8 

4 

4 

DIV IS  ION 

76.9 

-  1.3 

7.13 

3.46 

.0 

Precipitation 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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87 
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77 
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97 

54 

18 
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'  \ 
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.0 

0 
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3 
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DES  ARC 
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98 

22 

59 

18 

0 
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1 

0 

0 
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.0 

0 
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4 

2 
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0.5 

61 

18+ 

1  ^ 
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28 
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0 
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4 

2 
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96 

^ 

56 

17 
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0 

0 

10.58 

7.55 

27 

.0 

0 

c> 

3 

2 

MARIANNA   2  S 

87.9 

66.7 

77.3 

1.5 

98 

22 

5  7 

1  7 

0 

1  4 

0 

0 

6.39 

3 

.40 

2.46 

.0 

0 

7 

3 

2 

SAINT   CHARLES  AM 

88.0 

66.7 

77.4 

98 

23 

59 
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14 

0 

0 

0 

3.43 

1.10 
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0 
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3 
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97 
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0 
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0 

6.34 

3.46 

77 

iO 

0 

5 
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.0 
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22 
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o 
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52 

17 

0 

20 
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0 

6 
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96 

22 

56 

18 

0 

1  6 
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60 
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6.34 

2 
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60.7 

75.7 

98 

30 

50 

15 

0 
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n 

o 

8.31 

4.10 
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0 

8 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA  AM 

88.  5 

63.9 

76.2 

96 

23  + 

54 

17 

0 

15 

0 

0 

0 

8.19 

4.36 

27 

ft 

0 

5 

OKAY 

90.9 

66.9 
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_ 
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97 
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58 
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0 

20 

0 

0 

0 

6.36 

3 
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0 
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89.7 
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97 

2 

63 
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20 
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0 
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1 
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77 
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.0 
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66.4 

77.3 

96 

22 

58 

18+ 

0 

1  1 

. 

J: 

5.79 

2 

.25 

2.90 

26 

.0 

0 

8 

3 

2 

CAMDEN  1 

90.9 

66.4 

78.7 

- 

0.9 

98 

22 

55 

18 

0 

1  p 

5.15 

2 

.22 

3.50 

27 

•  0 

0 

6 

2 

1 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

90.8 

65.3 

78.1 

2.2 

98 

21 

53 

1  8 

0 

2 1 

0 

2.51 

.29 

1.08 

26 

.  0 

0 

2 

1 

FORDYCE   6  W 

M 

M 

M 

97 

22  + 

1  7 

0 

0 

5.43 

3.43 

2  7 

•  0 

0 

MAGNOL I A   3  N 

91.4 

64.7 

78.1 

1.9 

100 

21 

5 1 

1  8 

0 

2  ! 

0 

0 

2.03 

.91 

.85 

2  7 

•  0 

0 

5 

2 

0 

PRESCOTT 

91.9 

67.1 

79.5 

0.7 

100 

21 

54 

1  7 

0 

2  2 

0 

n 

0 

5.71 

2 

.41 

2.00 

2  6 

•  0 

0 

B 

5 

1 

WARREN 

89.6 

66.7 

78.2 

2  .0 

97 

22  + 

59 

1  9 

0 

16 

0 

0 

0 

4.27 

2.02 

2  6 

.  0 

0 

8 

:' 

1 

DIV  IS  ION 

78.3 

j  2 

4.41 

1 

.23 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

90.  5 

65.6 

78.1 

0.8 

98 

21 

54 

18 

0 

1  B 

0 

0 

0 

3.40 

.17 

.83 

25 

.0 

0 

7 

3 

0 

CUMMINS  FARM 

89.2 

66.4 

77.8 

98 

21 

59 

19  + 

0 

15 

0 

0 

0 

2.76 

1.  19 

27 

.0 

0 

6 

1 

1 

DUMAS   1  ESE 

90.2 

66.0 

78.1 

2.3 

97 

22  + 

57 

18 

0 

i  e 

0 

0 

0 

2.89 

.27 

1.10 

27 

.0 

0 

9 

1 

1 

MONT  I  CELLO  3  S 

89.6 

64.3 

77.0 

97 

21 

52 

18 

0 

16 

0 

0 

0 

3.83 

1.14 

2 

.0 

0 

7 

4 

1 

PINE  BLUFF 

88.  5 

68.8 

78.7 

1.4 

98 

21 

62 

17+ 

0 

15 

0 

0 

7.84 

4 

•  63 

2.56 

28 

.0 

0 

6 

5 

3 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

89.6 

67.8 

78.7 

98 

21 

59 

18 

0 

1  7 

0 

0 

0 

5.61 

2.58 

26 

.0 

0 

5 

3 

3 

PORTLAND 

88.  4 

67.6 

78.0 

1.4 

97 

22 

59 

19 

0 

1  5 

J 

0 

0 

4.57 

1 

1.20 

2 

.0 

0 

7 

^ 

1 

ROHWER  2  NNE 

89.9 

65.6 

77.8 

96 

22 

57 

16 

0 

1  5 

0 

0 

3.52 

.90 

26  + 

.0 

0 

6 

4 

0 

DIVISION 

78.0 

1.6 

4.30 

1 

.17 

.0 

Precipitation 


0  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE   INCLUDED  IN  DIVISION  MEANS. 


1 
! 

1 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:     101°  on  the  23+  at  Two  Stations 
Lowest  Temperature:     46°  on  the  17th  at  Two  Stations 
Greatest  Total  Precipitation:     14.49  inches  at  Clarendon 
Least  Total  Precipitation:     1.53  inches  at  Fayetteville 

Greatest  one-day  Precipitation:     8.00  inches  on  the  27th  at  Sheridan  Tower 


! 
1 
! 
! 
1 
! 
I 
I 
! 
! 
t 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


btation 

Toi 

1 

2  | 

3 

4 

5 

6 

7 

8  9 

10 

11  1 

12 

13 ; 

14 

15 

16  | 

17  18 

19  |  20 

21 

22     23  | 

24 

25 

26 

27 

28  ]  29  |  30 

ABBOTT 

1.9! 

.17 

•  25 

.10 

.43 

1.00 

ALICIA 

7.0( 

.10 

1,46 

.33 

T 

.29 

.06 

.18 

T 

1.16 

.27 

1.80 

1.43 

ALUM  FORK 

4.62 

T 

T 

T 

T 

,44 

.30 

2.88 

1.00 

5.6S 

•  40 

.09 

•  10 

T 

T 

.02 

' AMITY  3  NE 

10*03 

1.05 

.57 

T 

.51 

.40 

.12 

2.42 

4.80 

.16 

ANTOINE 

S.3S 

.  1 1 

1.20 

.47 

1.56 

2.05 

APLIN    1  W 

5.42 

.90 

.22 

T 

.05 

.09 

* 

4.16 

ARK ADELPH I A 

5.79 

T 

•  35 

.32 

.67 

.17 

.11 

1.05 

2.90 

,22 

3.58 

T 

.24 

T 

1  48 

ASHOOWN 

4.88 

1.08 

.05 

.24 

.03 

1  .44 

1.38 

.66 

ATHENS 

7.93 

.18 

.05 

,22 

.02 

.16 

1.10 

.09 

.45 

2.15 

3.40 

.11 

AUGUSTA 

6.90 

.93 

.23 

.24 

.02 

.09 

.23 

3.15 

2.01 

BALD  KNOB 

6.  58 

.35 

.  74 

.24 

T 

.06 

T 

.04 

1.03 

4.12 

8ATESVILLE  L  IVESTOCK 

6.75 

08 

BATESVI LLE  L   AND  D  NO  1 

7.26 

1.27 

T 

.35 

.05 

.03 

1.17 

.18 

2.37 

1  .84 

BEAT Y  LAKE 

9.  70 

T 

1.10 

.23 

T 

.20 

.65 

T 

.10 

.27 

.75 

5.50 

.90 

BEECH  GROVE 

~ 

1.05 

.03 

.05 

T 

■  50 

1.15 

1.88 

BEEDEV I LLE 

* 

.72 

•  15 

.28 

.96 

2.91 

5.  82 

_62 

32 

.05 

T 

■  39 

1  .73 

1  .96 

.23 

BENTONVI LLE 

8.02 

.45 

3.46 

2.34 

.03 

.05 

.12 

.  78 

.12 

■  24 

.43 

BERRYVl LLE  4  NW 

2.19 

.28 

.06 

.02 

.26 

T 

.02 

.44 

■  03 

•  57 

.31 

.03 

.13 

.04 

BIG  FORK 

7.24 

.10 

.40 

.45 

.27 

2  .04 

3.  86 

•  12 

BIG  LAKE  OUTLET 

4.38 

1*06 

-02 

T 

.09 

.17 

.03 

T 

T 

.36 

•  35 

1.08 

1,22 

BLACK  ROCK 

5.27 

20 

T 

T 

1.05 

.10 

1  .40 

1.52 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

7.53 

T 

1.20 

.99 

.02 

.20 

T 

.09 

.19 

.06 

1.95 

2.76 

,07 

8LUFF  CITY  3  SH 

6*07 

.12 

1.31 

T 

.17 

.02 

.13 

.02 

.51 

.64 

3.15 

BLYTHEVI LLE 

6.26 

1.29 

1.10 

•  40 

.08 

.61 

.01 

.78 

.15 

.75 

1,09 

BOONEVILLE 

2.73 

.34 

.32 

.10 

.15 

.20 

T 

T 

T 

•  10 

,20 

1.32 

T 

BOUGHTON 

4.47 

07 

05 

•  39 

•  73 

.64 

1  .  80 

•  12 

BRADFORD 

7.30 

1.10 

.52 

.59 

.02 

■  24 

■  23 

3.35 

1.25 

BRINKLEY 

10.36 

T 

2.26 

.07 

.36 

.09 

.02 

•  30 

.  35 

1.13 

5.78 

BUFFALO  TOWER 

4.  59 

* 

.76 

.20 

.30 

.10 

.10 

1.63 

* 

1.50 

BURDETTE 

6.25 

.89 

1.84 

.31 

.71 

.10 

.21 

.39 

1.75 

.05 

9.81 

1  32 

•  38 

.  1  8 

T 

T 

•  37 

1.73 

5.62 

T 

CALICO  ROCK 

3.38 

.03 

.75 

.06 

.05 

.01 

1.09 

.03 

1.34 

.02 

CAMDEN  1 

5.15 

.06 

.42 

T 

.11 

T 

.16 

.22 

.68 

3.50 

CARLISLE    1  SW 

8.25 

1.30 

.15 

.10 

2.00 

4.70 

CLARENDON 

14.49 

.08 

3.14 

.11 

T 

1.68 

.83 

1.62 

7.03 

CLARK SVILLE 

3.27 

14 

18 

T 

.  30 

T 

1  •  74 

CL INTON 

5.63 

1  .72 

1  .24 

.40 

2.22 

.05 

CONWAY 

7.77 

.43 

.90 

.02 

.03 

.02 

T 

T 

.02 

T 

.33 

1.28 

4.72 

.02 

CORNING 

3.45 

.24 

.20 

.  10 

.53 

.70 

1  .68 

COVE 

4.47 

.41 

.64 

■  10 

1,63 

1.69 

CROSSETT    7  S 

3.40 

■  38 

45 

.11 

03 

•  0  6 

•  83 

•  57 

.  ?3 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

CUMMINS  FARM 

2.76 

.45 

.07 

T 

.09 

T 

.45 

.09 

T 

.  1  1 

T 

.13 

.18 

1.19 

DAISY 

7.  19 

.21 

1.00 

T 

.04 

.72 

T 

■  09 

2.55 

2.50 

.08 

DAMASCUS 

8.48 

T 

1.80 

1.60 

.25 

T 

.23 

.39 

3.40 

.81 

DANV ILLE 

4.  72 

14 

05 

06 

DARDANELLE 

4.64 

T 

.88 

T 

.69 

T 

.07 

.22 

T 

.01 

.69 

.35 

1.71 

.02 

DE  QUEEN 

3.92 

.10 

1.25 

.35 

.12 

.  10 

1.27 

.73 

DERMOTT 

4.13 

1.37 

.24 

.16 

.42 

1.94 

DES  ARC 

8.92 

.70 

.07 

T 

.30 

T 

.06 

T 

.  78 

2.60 

4,41 

DEVILS  KNOB 

6.25 

T 

.18 

1  55 

DIERKS 

6.34 

.21 

.72 

.62 

.02 

.37 

.10 

.03 

.13 

2.21 

1.90 

.03 

DUMAS   1  ESE 

2.89 

.12 

.30 

.32 

.34 

,11 

.18 

.12 

.25 

1.10 

.05 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

2.51 

.05 

T 

.25 

T 

T 

.03 

.75 

1.06 

.35 

EUREKA  SPRINGS 

3.41 

.23 

.97 

.09 

.07 

.70 

.01 

T 

.65 

.01 

T 

.03 

T 

.45 

.03 

.09 

.08 

EVENING  SHADE    1  NE 

4.  81 

1.15 

FAYETTEVILLE 

1.53 

.20 

.14 

.20 

.18 

.33 

.02 

.05 

T 

.27 

T 

.01 

.13 

FAYETTEV ILLE  FAA  AP 

2.97 

.20 

.19 

.09 

.06 

.65 

.02 

.11 

.32 

1.22 

T 

.11 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

1.96 

.20 

.01 

.44 

.06 

.04 

.33 

T 

.06 

T 

.46 

.23 

.01 

.12 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

1.66 

.44 

.02 

.13 

T 

,02 

.74 

.04 

.27 

T 

FORDYCE  6  W 

5.43 

90 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  R// 

1.78 

.05 

T 

.04 

T 

.57 

T 

T 

T 

.05 

.01 

T 

.05 

T 

.41 

.52 

.08 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2.48 

.13 

.18 

.16 

.05 

.  16 

T 

T 

T 

T 

T 

1.24 

.03 

.53 

FULTON 

.30 

1.23 

.06 

T 

T 

.85 

,90 

1.58 

.61 

GEORGETOWN 

8.51 

1.35 

T 

.22 

T 

.03 

T 

.89 

3.22 

2.81 

GILBERT 

5.33 

3.60 

•02 

T 

GLENWOOD 

5.77 

T 

T 

T 

.04 

.02 

.64 

.13 

.09 

2.64 

2.17 

.04 

GRAVELLY 

5.65 

.60 

T 

T 

.09 

1.00 

.10 

.90 

2.96 

GRAVETTE 

1  ,09 

.04 

.75 

.20 

.02 

.44 

.04 

.02 

GREEN  FOREST  4  ESE 

2.88 

.37 

.20 

T 

.04 

.41 

.03 

1.35 

.40 

.08 

GREENBRIER 

8.65 

1.15 

1  .85 

4  10 

GREENWOOD 

1.93 

.20 

T 

.40 

.06 

.25 

.25 

.75 

GURDON  3  E 

4.92 

.44 

.21 

.15 

.30 

.38 

.15 

.95 

2.25 

.09 

HAMBURG 

HARR ISON 

1.92 

.76 

.  16 

T 

.07 

•  12 

•  53 

.25 

.03 

HEBEP   SPRINGS   3  NE 

7.36 

1.34 

04 

47 

37 

4.45 

HECTOR 

2.09 

.04 

.70 

.75 

.60 

6*88 

.  10 

.55 

.37 

T 

.09 

.88 

.37 

.33 

1.79 

2.40 

HENDERSON  2  W 

.03 

.55 

.52 

.60 

T 

T 

.63 

1.12 

HOPE  3  NE 

6.87 

1  .00 

1.67 

.29 

.05 

.  5? 

.07 

T 

.72 

.75 

1.33 

,66 

HOPPER 

7.64 

.14 

•  25 

T 

16 

4  l 

•  0  5 

2.10 

HORAT 10 

6.35 

.65 

.79 

.36 

.15 

.14 

,10 

2.32 

1.84 

HOT   SPR 1 NGS   1  NNE 

4.23 

.30 

.21 

.22 

.02 

T 

.02 

.16 

.25 

.06 

.10 

•  13 

.44 

2.06 

.26 

HUT  TIG  DAM 

•  23 

.36 

.03 

.51 

.09 

.84 

.83 

.84 

4.53 

.25 

.55 

.15 

.  ?8 

1.35 

1.45 

JASPER 

3.73 

T 

1  ■  64 

•  02 

.  10 

JESSIEVILLE 

7.79 

T 

.65 

.57 

.09 

T 

.45 

.07 

.04 

T 

1.85 

4.07 

JONESBORO 

7,27 

1.17 

.  0  8 

1.33 

.05 

.68 

.08 

.67 

.  14 

1.59 

1.48 

KE iser 

.07 

.35 

1.05 

.40 

1.06 

T 

.01 

.05 

.31 

.53 

1.06 

KEO 

10.  58 

.02 

.62 

.07 

.07 

.01 

.03 

■  10 

.25 

1.86 

7.55 

LAKE  CITY 

6.28 

1,14 

•  42 

1  09 

LAKE  MAUMELLE 

7.76 

.74 

■  05 

.09 

.42 

2.04 

4.42 

L ANGLEY 

7*44 

.42 

.80 

T 

.12 

.99 

.03 

.79 

2.27 

1.73 

.29 

LEAD  HILL 

.58 

.40 

.46 

.98 
.68 

1.76 

.15 

LEE  CREEK  GUARD  STAT  ION 

3.31 

1  .99 

.23 

.08 

.02 

.01 

T 

.28 

,02 

LEOLA 

8.88 

*  1  7 

06 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 

7.25 

.67 

.01 

T 

.13 

.02 

.06 

.49 

•  38 

3.48 

2.01 

LITTLE  ROCK  FlLT  PLANT 

7.33 

.28 

.13 

■  03 

.02 

•  95 

.44 

1.85 

3.63 

LURTON 

.06 

.67 

.16 

.08 

1.07 

.63 

.69 

.10 

MAD  I  SON 

9.20 

1.29 

.19 

T 

•  08 

.11 

.02 

.17 

1.04 

1.42 

4,88 

MAGNOLIA  3  N 

2.03 

.11 

.08 

10 

MALVERN 

'2.13 

1.14 

.13 

.02 

.  10 

.40 

1.58 

.41 

.39 

1.17 

6.79 

MAMMOTH  SPRING 

4.21 

T 

.28 

.  31 

.68 

.05 

.03 

.41 

1.45 

1.00 

MAR  I  ANNA  2  S 

6.39 

2.36 

.07 

.68 

T 

.18 

,18 

.15 

.29 

2.48 

MARKED  TREE 

.02 

T 

.09 

.07 

1  .07 

MARSHALL 

4,09 

1.00 

.86 

.05 

1  .65 

.45 

.08 

MELBOURNE 

6.03 

.65 

1.00 

.36 

.  10 

3.92 

MENA 

6.92 

.24 

.06 

1.06 

.48 

T 

.32 

.22 

.31 

.06 

.30 

1  .40 

2.47 

MONT  I  CELLO  3  S 

3.83 

.13 

1.14 

.54 

.02 

.07 

.30 

■  62 

.  14 

.87 

MOROBAY  LOCK   AND  DAM  8 

4.09 

.50 

.  J  8 

.07 

.05 

.74 

.57 

1.98 

MORR I L  TON 

5.46 

1.16 

T 

.15 

.15 

T 

T 

•  23 

.61 

2.92 

.24 

MOUNT  IDA 

6.34 

.03 

.20 

.12 

.16 

.01 

.60 

.06 

.30 

2.83 

2.00 

.03 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


5  6 


MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW   1  E 
MULBERRY  6  NNE 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 
NATHAN  A  WNW 
NEWHOPE    3  E 
NEWPORT 

NIMROD  DAM 
OOELL    3  N 
ODEN  2  W 
OKAY 
OSCEOLA 

OWFN^VILLE 
;  OZARK 
I   02 ON? 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

PAR  1 S 

PARK  I N  2  W 
I    PARK  $ 

PERRYVILLE 
PIN?  BLUFF 

PINE  BLUFF  FA A  AIRPORT 

PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
RATCL  iff 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RU5SELLV ILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 

SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN  t,  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STORY 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  I 

TURNPIKE 
WALDRON 

WALNUT   GROVE  2  NNE 
WALNUT   RIOGE   F AA  AP 
WARREN 

WHITE  ROCK 
WHITECLIFFS 
WYNNE 

YELLVILLE 


7.08 
$.4$ 
6.48 


5.87 
3.26| 
8.22 


.39 

.08  1.30 
.20 
.55  .38 
.79  1.32 
1.18  .01 


5.35 
11.68 


8.60 
5.67 
4.27 


.75 
.16 
1.00 


7  j 

8   |  9 

10  | 

ji  r 

12 

| 

14 

1 5 

16  | 

1  o      on       o  I 
13      ZU  21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

.29 

.53 

2.00 

•  30 

.44 

.04 

.77 

.07 

•  64 

.44 

.51 

.  ■ 

.03 

.01 

1.03 

7 

•  64 

.02 

.14 

.60 

.12 

2.49 

.06 

.07 

T 

.19 

1.21 

7 

.77 

.04 

.11 

.?» 

.18 

.  15 

2.00 

4.10 

T 

.04 

.04 

T 

.30 

2.34 

4.36 

.06 

.62 

.23 

.42 

.23 

2.17 

3.30 

.10 

•  05  T 

2.00 

1.00 

2.00 

.13 

•  33 

T 

.19 

.17 

.60 

4.16 

.36 

.03 

T 

.08 

T 

.  16 

1.30 

2.40 

.09 

.26 

.08 

.02 

.24 

.28 

.04 

.06 

.03 

.61 

.01 

.05 

2.25 

3.35 

.75 

.14 

T 

2.20 

.82 

1.82 

.47 

.63 

.24 

.32 

.47 

• 

.94 

T 

.76 

T 

.01 

.70 

.86 

2.18 

.72 

.56 

T 

T 

7 

T 

1 .  12 

.06 

1.00 

.03 

3.20 

1.10 

2.72 

.33 

.09 

.09 

.46 

.02 

.05 

.12 

7 

.50 

.18 

.56 

2.25 

7 

T 

T 

T 

T 

1  .04 

.20 

1.77 

.25 

.21 

.25 

•  83 

1.30 

1.20 

.28 

.94 

.90 

2.00 

.0* 

.25 

T 

T 

.06 

.31 

2.73 

2.00 

.08 

.09 

.66 

.33 

2.00 

2.56 

.23 

.02 

T 

.01 

.35 

2.58 

1.23 

.41 

.04 

.32 

2.71 

2.39 

.37 

•  ■  ' 

T 

•  32 

.03 

1.20 

1.66 

T 

.32 

.57 

.35 

.60 

.70 

.05 

.20 

.41 

7 

.60 

.32 

2.00 

.86 

.68 

•  42 

T 

* 

1.07 

.09 

.82 

.04 

T 

.04 

7 

.42 

T 

.02 

.09 

.  39 

.09 

.90 

.50 

.90 

.08 

.04 

.28 

T 

T 

.56 

.03 

1.52 

.26 

04 

02 

.35 

.46 

.47 

.92 

■  56 

.20 

.03 

T 

.53 

7 

2.27 

.23 

.03 

.33 

.08 

.08 

.  10 

.50 

4.40 

1.49 

.15 

.22 

.41 

.22 

l.OO 

8.00 

.02 

1.39 

.30 

3.11 

.08 

■  02 

.34 

.54 

7 

7 

.02  .14 

T 

.21 

.56 

7 

.02 

.86 

.20 

.60 

1.30 

1.49 

.23 

.43 

1.03 

.36 

.28 

.  °< 

T 

.22 

.60 

.06 

7 

.17 

.27 

1.93 

.12 

.35 

2.30 

2.20 

.02 

T 

1.56 

.73 

2.25 

5.70 

.02 

.54 

.48 

2.34 

2.67 

T 

1.65 

.26 

1  .86 

.27 

.62 

.49 

.14 

•  37 

.80 

.76 

.79 

T 

.  12 

.67 

1.23 

.50 

.36 

.62 

.49 

5.49 

.84 

T 

.13 

7 

.66 

T 

.57 

2.99 

.32 

.15 

.05 

.74 

.05 

7 

7 

.36 

2.02 

.13 

.03 

.18 

.13 

.92 

1.12 

.03 

.20 

T 

1.15 

1.50 

2.30 

.73 

.04 

.15 

.96 

3.46 

MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  1959-1960 


July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

9.0 

U.O 

1.0 

21.0 

8.8 

16.4 

T 

"_ 

8.0 

4.5 

1 

I 

7.8 

- 

2.4 

- 

2.0 

9,1 

8.6 

2.1 

19.8 

6.5 

1.5 

T 

T 

T 

T 

12.0 

3.8 

1.6 

17.4 

7.5 

9.5 

6.0 

23.0 

- 

5.0 

- 

- 

13.8 

10.3 

9.  5 

33.6 

T 

4.5 

8.0 

13.6 

- 

- 

: 

T 

3.0 

13.5 

■ 

T 

" 

- 

T 

6.2 

9.5 

- 

5.0 

- 

6.5 

- 

4.5 

7.5 

11.8 

2  3.8 

7.0 

8.0 

1.8 

16.8 

8.2 

11.0 

9.5 

28.7 

8.9 

12.4 

.6 

21.9 

5.5 

7.0 

8.0 

20.5 

8.0 
- 

4.5 
- 

3.5 
- 

16.0 
- 

10.1 

8.0 

6.0 

8.0 

2.0 

16.0 

4.0 

8.5 

3.0 

15.5 

6.0 

7.5 

3.0 

16.5 

2.0 

7.0 

20.0 

29.0 

6.0 

3.0 

2.0 

11.0 

T 

T 

T 

11.0 

" 

" 

T 

- 
- 
6.2 

- 
- 
6.7 

- 
- 
2.2 

- 

- 

15.1 

,  5 

T 

.  5 

8.0 

T 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

- 

T 

T 

1.8 

.5 

2.3 

T 

T 

T 

6.0 

T 

6.0 

T 

T 

8.4 

6.0 

5.7 

.2 

T 

3.8 

14.0 

7.6 

25.6 

T 

T 

3.0 

10.6 

6.9 

20.5 

.2 

T 

13.5 

T 

T 

7.0 

13.6 

12.8 

33.4 

- 

12.0 

1.0 

T 

T 

5.5 

11.5 

2.5 

19.5 

5.5 

9.0 

2.0 

16.5 

6.5 

- 

- 

- 

T 

6.0 

- 

8.0 

- 

- 

- 

1.5 

- 

- 

.1 

- 

9.2 

_ 
11.0 

5.0 

• 

- 

- 

6.0 

7.5 

- 

2.6 

7.1 

12.7 

T 

,  5 

■ 

12.1 

12.8 

" 

8.0 

T 

5.0 

2.0 

2.0 

9.0 

3.5 

6.5 

2.7 

4.4 

T 

7.1 

6.4 

3.4 

2.9 

12.7 

2.0 

" 

" 

T 

11.0 

8.0 

1  3.4 

5.1 

12.5 

31.0 

5.3 

10.4 

9.8 

3.5 

ABBOT  T 
ALICIA 
ALUM  FORK 
ALY 

AMITY  3  NE 

ANTOINE 
APLIN  1  W 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHDOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BEATY  LAKE 
BEECH  GROVE 
BEEDEV I LLE 
BENTON 
BENTONV1LLE 

8ERRYV I LLE  4  NW 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLUFF  CITY  3  SW 
6LYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BOUGHT ON 
BRADFORD 

BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 
CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 

CAMDEN  1 
CARLISLE   1  SW 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT   7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

CUMMINS  FARM 

DAISY 

DAMASCUS 

DANVILLE 

DARDANELLE 

DE  QUEEN 
DERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 

DUMAS  1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE   1  NE 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GURDON  3  E 

HAMBURG 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 
HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE   3  NE 
HOPPER 
HORAT 10 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEV1LLE 

JONESBORO 

KEISER 

KEO 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 


See  reference  notea  rolloelng  Station  tndex. 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  1959-1960 


rLANGLEY 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 
LEOLA 

LITTLE    ROCK   WB  AIRPORT 

LITTLE  ROCK  F I L T  PLANT 
LURTON 

■bison 

MAGNOLIA    3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA   2  S 
MARKED  TREE 
(MARSHALL 
<ARVELL 

MELBOURNE 
MENA 

ONT ICELLO  3  S 
MOROBAY   LOCK   AND  DAM  8 
ORR I L  TON 

MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
IMOUNTAIN   HOME    1  NNH 
MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 
MOUNTAIN   VIEW   1  E 

MULBERRY   6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

Inathan  A  WNW 
NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 
NIMROD  DAM 
ODELL    3  N 
ODEN   2  W 
OKAY 

OSCEOLA 

dwensville 

3ZARK 
)ZONE 

>ARAGOULD  RADIO  KDRS 
PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 

PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

»INE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

INE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 

SATCLIFF 
ROGERS 

TOHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 

SAINT  FRANCIS 

SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN   4  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
jSTEVE 

STORY 
STUTTGART 
|  STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

I EXARK AN A   WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

CALDRON 

iALNUT  GROVE  2  NNE 
<ALNUT   RIDGE   FAA  AP 

BARREN 
lASHITA 
tHITE  ROCK 
(HITECL IFFS 
'YNNE 

'ELLV1LLE 


July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

6.0 

; 

3.0 

- 

13.3 

6.0 

6.5 

2.0 

6.0 

11.5 

5.5 

23.0 

T 

11.6 

9.6 

~ 

5.4 

26.6 

10.5 

8.0 

~ 

2.0 

- 

20.5 

9.5 

2.8 

3.0 

15.3 

2.5 

8.  5 

- 

9.0 

2  .0 

6.5 

e.o 
- 

11.5 
- 

10.5 

- 

- 

- 

- 

™ 

5.0 

" 
1.5 

- 
- 

T 

1 

6.8 

\ 

8.0 

4.5 

2.0 

14.5 

5  .0 

29.0 

3.0 

9.5 

12.0 

24.5 

10.0 

13.5 

7.5 

- 

T 

~ 
3.0 

~ 
4.7 

■ 
2.0 

- 

9.7 

7.5 

3.0 

7.5 

- 

7.5 

■ 

- 

A  •  7 

11.2 

_ 

" 

T 

1A.0 

; 

9.0 

6.0 

11.3 

2.7 

20.0 

9.0 

15.0 

5.8 

" 

6.0 

15.0 

- 

T 

7 

* 

- 

8.8 

\ 

5.5 

21.3 

T 

5.1 

" 

\ 
- 

- 

5*0 

9.2 

4.0 

18.2 

9.0 

4.0 

4.0 

17.0 

3.5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.  1 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

4.0 

T 

- 

- 

- 

2.0 

'- 

- 

T 

8.0 

4.8 

5.8 

- 

'- 

*  * 

T 

2.6 

11*5 

~ 

3.0 

7.0 

3.0 

13.0 

5.5 
- 

_ 

- 

- 

_ 
- 

- 

- 

9.5 

- 

7.0 

5.5 

1.0 

13.5 

4.0 

6.9 

1.8 

12.7 

T 

4.5 

" 

.2 

4.1 

T 

4.3 

11.0 

4.4 

~ 

8.0 

10.0 

10.1 

28.1 

T 

T 

1.5 

.5 

2.0 

T 

11.0 

13.0 

7.0 

31.0 

4.5 

6.8 

10.  s 

4.5 

22.1 

I 

.5 

8m   raferanca    DrOt«l   follOVlHuJ  Station  Ib4»K. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

9 

o> 

30     3 1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1 7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

< 

ALUM  FORK 

MAX 

SO 

86 

93 

93 

91 

89 

80 

84 

86 

94 

94 

92 

88 

84 

84 

85 

87 

92 

92 

92 

95 

97 

97 

93 

63 

73 

86 

92 

94 

95 

89,0 

MIN 

63 

64 

64 

65 

62 

68 

65 

61 

64 

64 

67 

72 

66 

61 

58 

69 

57 

57 

60 

61 

68 

70 

75 

66 

62 

66 

69 

72 

72 

71 

65.3 

ARKADEL  PH I  A 

MAX 

83 

85 

91 

92 

93 

88 

85 

86 

90 

94 

92 

88 

86 

82 

83 

84 

82 

86 

88 

88 

95 

96 

95 

91 

60 

79 

66 

91 

92 

92 

88*1 

MIN 

65 

64 

65 

65 

64 

64 

65 

63 

63 

66 

70 

68 

71 

62 

60 

70 

58 

58 

62 

63 

69 

72 

74 

73 

64 

69 

71 

71 

71 

71 

66.4 

ASHDOWN 

MAX 

86 

90 

94 

94 

95 

94 

92 

86 

91 

94 

92 

91 

86 

85 

92 

92 

88 

90 

91 

92 

98 

98 

97 

93 

66 

78 

89 

92 

94 

93 

91.1 

MIN 

65 

61 

63 

65 

65 

66 

67 

66 

61 

66 

68 

66 

66 

61 

&: 

71 

61 

54 

60 

60 

60 

60 

73 

72 

65 

70 

72 

69 

72 

73 

65.4 

BALD  KNOB 

MAX 

83 

85 

90 

90 

90 

88 

an 

82 

87 

92 

93 

89 

84 

80 

81 

86 

82 

84 

87 

89 

96 

96 

95 

90 

74 

77 

83 

90 

92 

91 

86.9 

MIN 

60 

65 

63 

64 

63 

70 

66 

62 

65 

65 

66 

73 

68 

60 

55 

67 

52 

57 

56 

59 

65 

69 

75 

67 

64 

64 

64 

70 

67 

69 

64.3 

BATESV I LL  E  LIVESTOCK 

MAX 

83 

83 

91 

91 

91 

85 

80 

S3 

88 

92 

92 

89 

85 

77 

81 

82 

83 

85 

88 

88 

90 

98 

95 

8  7 

82 

74 

80 

91 

92 

92 

86.6 

M  I  N 

58 

59 

59 

60 

62 

62 

59 

53 

52 

59 

65 

68 

64 

56 

54 

49 

53 

55 

55 

65 

70 

69 

70 

60 

65 

63 

69 

68 

67 

61.0 

BATESVILLE   L   AND   D   NO  1 

MAX 

83 

84 

92 

92 

91 

84 

79 

83 

87 

91 

90 

87 

83 

77 

82 

82 

81 

86 

88 

89 

95 

97 

95 

89 

76 

75 

85 

91 

92 

93 

86.6 

MIN 

62 

63 

59 

62 

59 

65 

60 

55 

54 

60 

64 

68 

67 

59 

52 

65 

51 

51 

55 

56 

64 

70 

74 

64 

63 

66 

67 

70 

69 

69 

62.  1 

BENTON 

MAX 

84 

86 

91 

90 

90 

88 

82 

82 

87 

92 

91 

87 

88 

82 

83 

84 

85 

85 

87 

89 

96 

96 

94 

91 

85 

78 

87 

90 

92 

92 

87.7 

MIN 

66 

6  i 

60 

62 

61 

67 

65 

62 

60 

63 

66 

69 

69 

60 

56 

70 

65 

65 

59 

57 

66 

70 

70 

69 

61 

65 

69 

69 

68 

69 

64.7 

BENTONVILLE 

MAX 

73 

85 

89 

92 

89 

75 

75 

80 

85 

89 

88 

83 

75 

78 

88 

78 

82 

89 

90 

87 

MIN 

60 

55 

63 

58 

62 

61 

61 

58 

57 

61 

64 

68 

62 

58 

55 

62 

50 

57 

61 

61 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

85 

81 

89 

94 

92 

93 

90 

81 

85 

88 

92 

93 

89 

87 

83 

85 

87 

86 

90 

90 

89 

98 

98 

96 

91 

77 

77 

89 

93 

94 

86.7 

MIN 

63 

61 

59 

61 

59 

65 

59 

59 

56 

60 

65 

67 

66 

61 

55 

62 

54 

54 

60 

57 

62 

66 

67 

68 

64 

66 

70 

65 

64 

65 

62.  1 

BLYTHEVILLE 

MAX 

84 

82 

86 

90 

92 

87 

80 

84 

88 

90 

89 

90 

84 

78 

83 

84 

81 

83 

88 

92 

97 

98 

97 

81 

75 

75 

75 

90 

93 

93 

86.3 

MIN 

64 

65 

63 

65 

67 

70 

60 

59 

59 

65 

71 

72 

68 

64 

67 

71 

58 

56 

63 

64 

70 

76 

68 

62 

64 

68 

69 

72 

72 

72 

66.  1 

BOONEVILLE 

MAX 

76 

89 

94 

95 

93 

89 

60 

85 

89 

94 

89 

84 

89 

89 

86 

92 

94 

92 

97 

1  0  i 

98 

88 

80 

76 

92 

94 

95 

95 

89.8 

MIN 

64 

64 

61 

64 

64 

68 

66 

63 

61 

61 

61 

67 

58 

57 

66 

51 

56 

64 

62 

67 

70 

73 

67 

64 

68 

67 

68 

66 

70 

64.1 

BR  I NKLEY 

MAX 

80 

84 

90 

91 

90 

86 

86 

85 

86 

93 

91 

89 

83 

80 

82 

83 

84 

83 

88 

91 

96 

97 

95 

91 

74 

81 

80 

90 

93 

95 

67.2 

MIN 

66 

64 

64 

66 

65 

70 

66 

62 

63 

69 

71 

70 

71 

64 

58 

70 

57 

54 

60 

63 

68 

75 

76 

68 

65 

69 

68 

72 

72 

74 

66.7 

CAMDEN  1 

MAX 

88 

87 

94 

93 

93 

92 

89 

87 

91 

92 

90 

90 

89 

88 

89 

89 

87 

88 

90 

93 

97 

98 

96 

94 

65 

82 

92 

93 

95 

95 

90.9 

M  I  N 

65 

65 

64 

64 

64 

68 

66 

61 

62 

67 

71 

68 

69 

64 

60 

73 

61 

55 

59 

62 

68 

71 

72 

74 

66 

66 

72 

72 

71 

72 

66.4 

CLARKSV I LLE 

MAX 

80 

89 

92 

93 

90 

87 

86 

83 

88 

92 

92 

89 

84 

82 

82 

88 

65 

88 

91 

91 

99 

100 

99 

86 

78 

75 

92 

95 

96 

96 

69.0 

MIN 

65 

59 

63 

66 

64 

68 

67 

60 

58 

60 

68 

66 

64 

60 

57 

69 

57 

58 

65 

61 

65 

69 

70 

63 

64 

67 

70 

71 

67 

69 

64.3 

CONWAY 

MAX 

80 

86 

91 

"30 

91 

89 

81 

83 

87 

91 

91 

86 

84 

82 

81 

86 

83 

87 

88 

88 

95 

97 

95 

91 

76 

75 

88 

92 

93 

92 

87.3 

M  I  N 

66 

64 

64 

65 

62 

71 

65 

62 

59 

64 

68 

73 

68 

60 

58 

72 

52 

56 

59 

59 

69 

71 

70 

71 

65 

68 

70 

71 

68 

70 

65.3 

CORNING 

MAX 

82 

86 

92 

93 

92 

84 

81 

84 

90 

94 

94 

91 

86 

81 

86 

85 

82 

86 

90 

92 

97 

101 

95 

89 

80 

76 

79 

91 

92 

93 

88.1 

MIN 

62 

64 

64 

66 

67 

67 

60 

57 

66 

65 

69 

70 

68 

62 

58 

71 

54 

54 

63 

64 

67 

76 

77 

62 

63 

66 

68 

73 

71 

73 

65.6 

CROSSETT   7  S 

MAX 

88 

85 

93 

92 

91 

92 

91 

88 

91 

92 

91 

89 

88 

85 

84 

90 

85 

86 

88 

93 

98 

96 

94 

95 

69 

87 

92 

93 

95 

95 

90.5 

MIN 

65 

66 

61 

65 

69 

66 

67 

65 

61 

69 

68 

62 

70 

62 

59 

71 

65 

54 

55 

62 

65 

72 

73 

71 

70 

59 

70 

67 

69 

71 

65.6 

CUMMINS  FARM 

MAX 

85 

82 

91 

91 

91 

90 

88 

85 

90 

93 

90 

88 

87 

85 

84 

84 

83 

85 

89 

92 

98 

97 

95 

94 

85 

65 

88 

92 

94 

94 

89.2 

MIN 

69 

66 

62 

66 

63 

69 

64 

61 

63 

68 

69 

68 

71 

62 

59 

71 

59 

60 

59 

63 

68 

72 

75 

74 

65 

66 

68 

69 

70 

72 

66.4 

DARDANELLE 

MAX 

78 

87 

93 

93 

91 

89 

81 

84 

88 

92 

93 

88 

84 

83 

82 

87 

85 

88 

90 

89 

97 

98 

96 

89 

77 

75 

91 

93 

94 

94 

88.3 

65 

63 

64 

66 

63 

68 

64 

61 

60 

64 

70 

69 

69 

61 

58 

70 

55 

55 

61 

59 

63 

67 

70 

65 

65 

68 

71 

70 

69 

69 

64.7 

DE  QUEEN 

MAX 

86 

92 

96 

95 

95 

92 

89 

88 

92 

95 

94 

93 

92 

89 

92 

92 

87 

90 

92 

93 

97 

98 

95 

92 

81 

77 

91 

92 

94 

94 

91.5 

62 

59 

62 

65 

69 

65 

67 

63 

62 

66 

68 

65 

6? 

69 

65 

62 

55 

57 

63 

63 

66 

70 

70 

70 

64 

69 

72 

69 

69 

69 

65.2 

DES  ARC 

MAX 

86 

88 

90 

90 

91 

89 

83 

83 

83 

94 

90 

90 

88 

83 

81 

86 

86 

85 

89 

89 

97 

98 

97 

92 

74 

60 

79 

9? 

94 

94 

87.9 

67 

66 

65 

66 

67 

71 

64 

62 

64 

67 

72 

71 

69 

63 

60 

71 

60 

59 

60 

66 

69 

75 

78 

62 

6! 

69 

69 

72 

72 

74 

67.2 

DEVILS  KNOB 

MAX 

75 

80 

84 

84 

81 

77 

70 

75 

80 

85 

82 

80 

76 

74 

75 

77 

6.0 

78 

89 

90 

86 

81 

83 

85 

85 

66 

60.8 

MIN 

59 

58 

64 

67 

67 

61 

58 

55 

59 

67 

68 

67 

64 

55 

55 

62 

52 

66 

67 

72 

70 

66 

63 

f  8 

69 

69 

63.0 

DIERKS 

MAX 

83 

90 

92 

94 

95 

90 

87 

88 

90 

94 

91 

90 

8  6 

83 

91 

89 

87 

90 

93 

91 

96 

9  6 

94 

91 

H? 

78 

88 

90 

93 

92 

89.7 

MIN 

60 

65 

60 

61 

62 

64 

67 

65 

60 

61 

66 

61 

65 

55 

59 

63 

52 

54 

60 

56 

63 

H 

66 

67 

6  4 

69 

72 

66 

66 

67 

62.8 

DUMAS    1  ESE 

MAX 

89 

84 

92 

93 

93 

94 

89 

87 

92 

94 

90 

90 

6  7 

83 

84 

85 

85 

87 

91 

92 

97 

97 

96 

95 

79 

87 

90 

92 

96 

95 

90.2 

65 

67 

64 

64 

62 

66 

63 

61 

61 

70 

70 

66 

73 

64 

58 

69 

59 

57 

59 

63 

67 

73 

74 

74 

65 

67 

66 

70 

70 

72 

66.0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 

87 

86 

93 

94 

94 

93 

91 

89 

92 

92 

91 

90 

86 

87 

92 

89 

86 

90 

91 

94 

98 

97 

95 

93 

77 

82 

92 

9  3 

94 

95 

90.8 

MIN 

63 

63 

62 

64 

63 

66 

67 

63 

62 

6  6 

67 

65 

68 

62 

60 

72 

58 

53 

6  6 

60 

67 

70 

73 

72 

65 

69 

72 

6  9 

70 

73 

65.3 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

79 

83 

88 

89 

85 

71 

73 

77 

84 

87 

86 

83 

76 

76 

84 

81 

81 

82 

89 

85 

90 

92 

89 

83 

75 

73 

85 

90 

91 

90 

83.3 

60 

54 

62 

61 

62 

62 

60 

50 

56 

5  9 

64 

69 

60 

56 

54 

66 

49 

57 

62 

63 

65 

75 

72 

58 

66 

62 

66 

70 

69 

66 

61.9 

FAYETTEV I LLE 

MAX 

75 

85 

89 

91 

84 

78 

77 

82 

86 

66 

88 

82 

75 

78 

84 

82 

83 

87 

91 

84 

92 

94 

91 

83 

79 

76 

88 

91 

92 

93 

84.9 

MIN 

65 

58 

62 

60 

64 

62 

64 

60 

61 

62 

67 

70 

63 

59 

51 

66 

51 

57 

64 

62 

70 

75 

74 

60 

64 

66 

69 

72 

71 

72 

64.0 

FAYETTEVILLE   FAA  AP 

MAX 

71 

86 

89 

90 

83 

77 

76 

81 

85 

91 

87 

83 

76 

79 

84 

81 

84 

87 

90 

85 

91 

93 

91 

76 

BO 

77 

90 

89 

90 

90 

84.4 

59 

57 

61 

58 

62 

63 

6  3 

58 

58 

60 

65 

67 

5  9 

58 

64 

57 

49 

55 

61 

61 

65 

77 

74 

62 

64 

64 

69 

70 

72 

72 

62.5 

FAYETTEV I LLE  EXP  STA 

MAX 

87 

6  3 

87 

89 

88 

80 

80 

80 

85 

87 

86 

85 

79 

79 

87 

86 

86 

87 

89 

87 

91 

93 

92 

86 

86 

80 

87 

89 

90 

90 

86.0 

63 

57 

63 

61 

64 

64 

6  3 

59 

59 

b? 

68 

71 

6  3 

59 

55 

69 

80 

56 

63 

62 

68 

7( 

75 

60 

65 

65 

68 

73 

73 

73 

64.2 

FLIPPIN   FAA  AIRPORT 

MAX 

69 

B4 

93 

92 

83 

80 

78 

81 

85 

90 

91 

89 

1  7 

78 

85 

84 

83 

85 

89 

88 

95 

98 

96 

76 

75 

73 

88 

',3 

93 

93 

85.5 

63 

60 

62 

66 

62 

64 

6/ 

56 

57 

6  9 

67 

67 

6  3 

60 

54 

59 

50 

55 

62 

59 

63 

73 

75 

62 

64 

67 

68 

71 

68 

67 

62.8 

FORDYCE   6  W 

MAX 

95 

85 

90 

91 

92 

97 

97 

96 

94 

81 

90 

93 

95 

94 

60 

58 

60 

59 

65 

70 

74 

75 

73 

64 

70 

71 

72 

74 

FORT  SMITH  KB  AIRPORT 

MAX 

74 

90 

94 

96 

88 

8* 

8  0 

85 

88 

94 

92 

88 

82 

83 

68 

87 

85 

92 

92 

91 

97 

IOC 

96 

62 

78 

76 

92 

9  6 

96 

95 

88.7 

MIN 

65 

62 

66 

64 

68 

69 

65 

64 

64 

66 

69 

69 

6  6 

60 

61 

63 

54 

60 

68 

65 

67 

73 

74 

65 

67 

69 

71 

71 

70 

70 

66.1 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

78 

86 

90 

91 

91 

84 

79 

82 

88 

90 

89 

88 

81 

81 

84 

83 

84 

88 

91 

90 

94 

96 

94 

89 

78 

76 

89 

91 

92 

92 

86.9 

62 

58 

60 

58 

60 

62 

62 

58 

57 

59 

65 

63 

63 

58 

54 

68 

49 

54 

65 

58 

62 

6  6 

72 

63 

63 

67 

70 

68 

63 

65 

61.7 

GILBERT 

MAX 

79 

85 

92 

91 

87 

81 

78 

82 

8  6 

9  1 

91 

89 

8? 

79 

83 

83 

83 

86 

90 

88 

95 

96 

94 

86 

75 

75 

88 

92 

92 

92 

86.  4 

59 

58 

66 

68 

57 

62 

61 

55 

55 

6  7 

63 

65 

58 

53 

65 

48 

52 

68 

57 

58 

67 

79 

71 

62 

67 

69 

67 

66 

67 

61.7 

GRAVETTE 

MAX 

76 

84 

88 

90 

78 

77 

77 

81 

85 

88 

88 

83 

77 

78 

87 

82 

82 

87 

9C 

86 

92 

9? 

89 

82 

80 

78 

89 

91 

92 

91 

84.7 

MIN 

60 

57 

62 

58 

63 

62 

63 

58 

58 

61 

64 

69 

60 

57 

55 

67 

46 

55 

62 

62 

63 

73 

74 

59 

6  1 

61 

67 

69 

69 

66 

62.1 

HARRISON 

MAX 

78 

64 

91 

90 

85 

76 

7  6 

80 

84 

90 

89 

87 

81 

79 

84 

84 

81 

84 

87 

90 

93 

q> 

95 

83 

7? 

73 

86 

93 

93 

92 

85.2 

MIN 

64 

59 

62 

64 

62 

65 

62 

58 

56 

5  9 

65 

67 

66 

59 

54 

60 

51 

55 

55 

59 

63 

72 

76 

59 

6? 

66 

66 

70 

67 

68 

62.4 

HELENA 

MAX 

88 

82 

90 

90 

91 

90 

87 

87 

91 

88 

89 

89 

64 

82 

86 

67 

84 

85 

87 

92 

96 

97 

95 

90 

78 

83 

79 

91 

93 

95 

88.2 

MIN 

65 

67 

65 

65 

65 

71 

65 

65 

65 

6  9 

66 

72 

74 

65 

61 

7  6 

61 

61 

63 

69 

71 

l  ' 

78 

65 

67 

70 

70 

74 

73 

75 

68.3 

HOPE   3  NE 

MAX 

90 

86 

87 

92 

93 

93 

90 

88 

87 

90 

93 

91 

a 'j 

85 

84 

89 

.  86 

85 

89 

90 

91 

96 

95 

94 

91 

76 

79 

86 

91 

93 

89.0 

MIN 

64 

62 

64 

66 

66 

67 

67 

64 

62 

6  6 

70 

67 

6  9 

61 

62 

66 

61 

56 

60 

61 

67 

73 

75 

72 

64 

65 

70 

7? 

71 

74 

66.1 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

MAX 

82 

69 

94 

94 

95 

89 

85 

88 

92 

9  6 

92 

89 

HI 

85 

86 

84 

88 

90 

94 

90 

98 

97 

96 

94 

79 

76 

87 

92 

93 

94 

89.8 

MIN 

65 

62 

66 

65 

66 

64 

61 

62 

62 

6  7 

70 

72 

70 

62 

62 

68 

56 

60 

63 

65 

70 

72 

75 

72 

64 

66 

70 

74 

65 

76 

66.5 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


DayOI  Monlh 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2.6 

27 

28 

n] 

30  31 

• 

p 
< 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

83 
65 

85 
65 

92 
63 

92 
67 

91 
68 

37 
69 

80 
63 

83 
61 

8fl 
64 

93 
67 

91 
71 

69 
72 

85 
69 

83 
6  2 

86 
6  7 

82 

70 

82 
55 

84 

57 

89 

62 

90 
64 

95 
69 

97 
76 

94 
76 

90 

70 

76 
63 

74 

67 

78 

6  8 

91 
72 

93 
71 

94 

73 

87.2 
66.7 

KEISER 

MAX 
MIN 

82 

65 

82 
65 

90 
61 

92 
65 

95 
65 

91 
70 

83 
60 

82 
64 

89 

55 

92 
60 

92 
69 

90 
70 

89 
68 

80 

61 

84 

66 

86 
71 

82 
57 

85 

55 

90 
60 

93 
63 

96 
69 

99 
75 

96 
75 

91 
63 

74 
64 

78 
68 

77 
68 

90 
72 

92 
71 

97 
72 

88.0 
65.6 

KEO 

MAX 
MIN 

82 
65 

83 
66 

90 
65 

91 
64 

92 
63 

87 
69 

82 
63 

82 
66 

86 
62 

93 
67 

91 
70 

8  8 
69 

85 
70 

SO 
61 

82 
58 

86 
71 

82 
56 

85 
58 

88 
61 

89 
61 

95 
68 

96 

72 

95 
73 

91 
68 

74 

66 

81 
69 

86 

70 

90 
71 

93 
71 

93 
72 

87.3 
66.  1 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

81 
61 

84 
54 

92 
57 

91 
62 

85 
59 

79 
63 

80 
61 

81 
54 

85 

52 

91 
56 

89 
63 

8  9 

711 

81 
64 

80 
6  1 

84 
51 

86 
68 

80 
46 

86 
54 

93 
62 

89 
57 

9" 

60 

97 
68 

95 
71 

85 

88 

77 
67 

84 

6  8 

3  9 

69 

88 

69 

94 
64 

92 
60 

86.7 
61.3 

LITTLE  ROCK  WB 

AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 

67 

85 

66 

91 
67 

93 
67 

91 

67 

87 
71 

83 
67 

34 

63 

88 

63 

95 
68 

93 
70 

90 
71 

86 
67 

84 
62 

83 
59 

87 

70 

85 
60 

90 
59 

92 
61 

92 
63 

98 

10 

99 
74 

98 
76 

9  1 

/  0 

77 
68 

80 
71 

88 

73 

93 
72 

96 
71 

95 
73 

69.2 
67.3 

MAGNOLIA   3  N 

"A  < 
MIN 

87 
64 

87 

62 

95 
60 

93 
64 

94 

63 

93 
66 

89 
65 

88 
64 

93 
60 

96 
65 

94 

70 

91 
65 

88 
65 

87 

8  9 

91 
65 

90 
70 

35 
61 

9  J 

51 

91 

55 

94 
58 

1  10 
65 

99 
69 

97 
'/ 

95 
71 

81 
64 

82 
6  6 

91 
'? 

92 
68 

95 
69 

95 
72 

91.4 
64.7 

MALVERN 

MAX 
MIN 

85 
63 

89 
63 

91 
61 

93 
61 

93 
60 

90 
64 

85 
64 

86 

59 

90 
60 

95 
61 

92 
65 

88 
67 

87 
68 

89 
59 

87 

55 

84 

67 

85 
54 

89 
55 

90 
58 

90 
56 

95 
68 

95 
66 

95 
6H 

92 
i  9 

78 
64 

80 
69 

88 
71 

'  1 
68 

93 
66 

93 
66 

89.  3 
63.2 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

83 
60 

87 

60 

92 
58 

93 
63 

90 
60 

82 
67 

80 
63 

83 
54 

87 

52 

93 
58 

93 
63 

89 
64 

87 
63 

73 

61 

84 

52 

82 
67 

82 
56 

85 

50 

88 

59 

89 

58 

95 

62 

99 
71 

91 
76 

84 

6  2 

79 
63 

75 
64 

84 

67 

91 
70 

93 
66 

93 
68 

86.9 
61.9 

MAR  I ANNA   2  S 

MAX 
MIN 

83 
66 

81 

65 

89 
64 

90 
66 

90 
65 

89 
70 

87 
61 

87 
61 

90 
63 

93 
72 

91 
70 

90 
68 

85 

70 

79 

64 

84 
58 

86 

72 

82 

57 

85 
58 

89 

60 

91 
65 

97 
69 

98 

77 

96 
77 

93 
65 

75 
65 

8  2 
69 

80 
67 

90 
72 

92 
71 

92 
73 

87.9 
66.7 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

63 

90 
61 

92 
62 

91 
61 

94 

62 

88 
60 

89 

6  4 

85 
60 

85 

86 

82 
59 

86 
56 

93 
66 

9  8 

97 
76 

98 
77 

90 
71 

64 

77 
61 

81 
64 

90 
68 

93 
70 

91 
69 

89.  3 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

79 
66 

82 
62 

90 
60 

88 
69 

84 
63 

78 
64 

76 
61 

56 

83 
52 

88 
56 

88 
68 

85 

64 

79 
64 

77 
68 

60 
57 

82 
64 

81 
50 

83 
58 

87 

59 

86 

59 

'2 
61 

95 
78 

92 
76 

84 

6  9 

72 
62 

73 
67 

87 
69 

90 
72 

90 
67 

90 
73 

84.2 
63.5 

MENA 

MAX 
MIN 

72 
61 

Be 

59 

89 
64 

94 
60 

90 
64 

84 

66 

85 
64 

86 
62 

9  0 
63 

93 
63 

90 
68 

85 
67 

83 
63 

82 
57 

85 
60 

83 
71 

87 
58 

95 
58 

93 
65 

88 

62 

92 
62 

94 
74 

94 
72 

9'' 
75 

83 
69 

73 
62 

87 

70 

90 
71 

92 
72 

90 
74 

87.6 
65.2 

MONT ICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

88 

65 

84 

66 

92 
59 

92 
61 

91 
60 

91 
64 

87 
66 

85 
63 

92 
58 

92 
66 

89 
71 

90 
66 

87 
71 

86 
66 

87 
62 

85 
60 

82 
60 

85 
52 

88 

53 

93 
63 

97 
63 

96 
69 

96 
72 

95 
70 

76 
63 

86 
64 

91 
67 

93 
70 

96 
68 

95 
72 

89.6 
64.  3 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

81 

66 

86 

63 

9? 
65 

94 
67 

91 

63 

87 
69 

80 
64 

85 
62 

87 
61 

91 
66 

92 
68 

86 
71 

84 
69 

82 
63 

84 
58 

87 

70 

85 
58 

89 
59 

91 
60 

91 
60 

97 
66 

97 
70 

95 
73 

91 
67 

76 

64 

76 
68 

86 

70 

91 

70 

93 
68 

94 
71 

88.1 
66.6 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

79 
60 

88 

59 

91 
59 

91 
60 

92 
59 

87 
66 

83 
60 

85 

57 

88 
56 

92 
59 

91 
65 

88 

65 

86 
65 

82 
59 

65 
57 

86 
61 

84 

58 

3  9 
53 

90 
59 

68 

57 

94 
6  2 

95 
69 

95 
78 

92 
73 

84 

62 

77 
63 

89 

67 

91 
69 

93 
67 

93 
78 

88.3 
62.7 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

70 
58 

79 
58 

83 
65 

82 
64 

81 
63 

77 
60 

75 
65 

70 
54 

85 
60 

78 
64 

83 
65 

84 

63 

MOUNTAIN  HOME  1 

NNW 

MAX 
MIN 

80 
64 

85 
58 

90 
57 

89 
67 

87 
64 

82 
67 

79 
63 

82 

58 

85 
59 

90 
61 

88 
67 

87 
68 

81 
65 

77 
60 

82 
86 

84 

66 

84 

59 

83 

58 

90 
63 

88 

63 

9  3 
65 

95 
73 

91 
72 

8  } 
60 

75 
62 

74 
66 

84 
67 

90 
72 

92 
68 

91 
69 

85.5 
63.9 

MOUNTAIN  HOME  C 

OF  ENG 

MAX 
MIN 

84 
63 

70 
60 

85 
59 

90 
65 

89 
61 

85 
67 

81 

63 

77 
59 

80 
57 

83 
58 

91 
64 

89 
66 

87 
64 

76 
60 

77 
53 

82 
66 

84 

51 

83 
56 

82 
61 

89 
58 

86 

62 

93 

72 

96 
74 

94 
70 

75 
61 

74 
66 

74 
68 

86 
71 

91 
66 

92 
67 

64.2 
62.9 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

89 
58 

S3 
56 

92 
57 

93 
59 

94 

59 

94 

63 

93 
63 

88 
63 

88 
60 

94 
61 

93 
62 

93 
60 

90 
63 

86 
53 

85 

50 

89 
60 

86 
64 

94 

52 

90 
57 

93 
57 

90 
60 

97 
69 

97 
65 

95 
66 

93 
63 

80 

6  3 

78 
67 

88 

63 

96 
64 

98 
65 

90.6 
60.7 

NASHVILLE  PEACH 

SUBSTA 

MAX 
MIN 

87 
60 

82 

59 

88 

62 

91 
65 

93 
65 

93 
67 

91 

65 

87 

63 

87 
64 

90 
65 

93 
66 

91 
63 

88 
66 

38 
57 

84 

69 

90 
66 

86 
54 

86 

57 

90 
63 

91 
63 

89 
64 

96 

65 

96 
71 

94 

70 

91 
62 

75 
62 

78 

6  8 

86 
68 

89 
68 

90 
69 

88.5 
63.9 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

79 
69 

84 

63 

93 
63 

92 
66 

92 
65 

83 
69 

83 
64 

84 

60 

90 
60 

93 
64 

93 
71 

90 

72 

84 
68 

79 
61 

83 
58 

83 
70 

84 
55 

87 
56 

91 
60 

91 
62 

97 
68 

98 
75 

97 
76 

90 
71 

76 
65 

75 

68 

83 
68 

92 
71 

93 
71 

94 
73 

87.8 
66.  1 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

84 

62 

79 
62 

88 

62 

94 

62 

95 
60 

95 
67 

95 
62 

83 
58 

94 

57 

88 
61 

95 
61 

95 
67 

94 
67 

87 
61 

84 

55 

86 

63 

90 
53 

86 
55 

92 
59 

94 

57 

92 
62 

100 
62 

101 

75 

100 
75 

86 
62 

76 
66 

"6 

66 

92 
67 

95 
70 

96 
68 

90.7 
62.8 

OKAY 

MAX 
MIN 

88 

63 

89 

62 

94 
66 

95 
66 

95 
67 

93 
66 

91 
67 

88 
65 

90 

64 

95 
66 

92 
70 

89 
67 

86 
69 

85 
60 

91 

63 

92 
75 

87 
59 

90 
58 

91 
62 

91 
62 

97 
66 

97 
74 

95 
73 

93 
73 

85 
64 

79 
70 

89 

72 

92 
70 

94 

73 

93 
74 

90.9 
66.9 

OZARK 

MAX 
MIN 

75 
66 

85 
60 

94 

65 

93 
63 

91 

60 

87 

66 

81 
63 

81 

63 

86 
60 

91 
64 

91 
69 

ea 

69 

84 
68 

84 

60 

85 
60 

88 

70 

85 
54 

90 
60 

90 
69 

89 
68 

95 
63 

97 
71 

96 
72 

87 

65 

78 
65 

75 
68 

90 
69 

93 
71 

92 
69 

92 
69 

87.8 
65.5 

PARAGOULD  RAO  10 

KDRS 

MAX 
MIN 

85 
61 

84 

61 

89 
60 

90 
66 

92 
65 

86 
66 

82 
60 

84 

58 

89 

61 

92 
64 

91 
66 

88 

72 

85 
69 

78 
60 

82 
56 

80 
70 

80 

53 

85 

52 

90 
58 

< : 

59 

94 
66 

96 
72 

94 
76 

92 
61 

78 
62 

75 
61 

75 
69 

88 
72 

89 

72 

90 
70 

86.4 
64.0 

PARIS 

MAX 
MIN 

77 
63 

91 

62 

93 
65 

95 
62 

92 
63 

89 
66 

80 
64 

84 

62 

34 

64 

93 
58 

92 
69 

89 

73 

86 
68 

85 

58 

39 
56 

90 
66 

86 

52 

92 
55 

92 
62 

92 
59 

9  8 

62 

99 
68 

97 
75 

90 
64 

77 
65 

78 
68 

90 
71 

95 
69 

95 
67 

95 
67 

89.  4 
64.  1 

PERRWILLE 

MAX 
MIN 

87 
64 

86 

63 

92 
59 

93 
63 

91 
60 

88 

67 

81 
64 

83 
60 

84 
61 

93 
66 

92 
62 

88 
6  9 

86 
66 

82 
61 

84 

55 

87 

84 

52 

87 

60 

90 
59 

90 
58 

97 
65 

98 

66 

97 
71 

92 
66 

77 
63 

73 
68 

90 
69 

92 
68 

94 

65 

94 
67 

88.4 
63.3 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

84 

65 

81 
68 

92 
67 

92 
66 

91 
66 

90 
71 

85 
67 

83 
65 

89 
64 

93 
69 

90 
72 

8  8 

70 

85 

72 

87 
64 

85 
62 

85 
74 

83 

62 

86 
65 

90 
64 

90 
65 

98 

72 

96 
77 

95 

77 

91 

75 

76 
66 

63 

76 

88 

70 

91 

72 

94 

73 

93 
75 

88.5 
68.8 

PINE   BLUFF  FAA 

MRPORT 

MAX 
MIN 

86 

67 

84 

67 

93 
6  5 

94 

67 

92 
67 

90 
71 

85 
68 

85 

65 

90 
66 

95 
69 

93 
72 

90 
69 

86 
68 

3  2 
64 

84 

61 

86 

72 

83 
61 

86 

59 

92 
62 

93 
64 

98 
70 

97 
75 

97 
75 

92 
66 

76 
66 

85 
69 

89 

72 

93 

72 

96 
72 

95 
74 

89.6 
67.8 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

83 
62 

87 

64 

91 
58 

90 
64 

90 
63 

6  8 

82 
62 

87 
56 

92 
65 

91 
64 

5  0 

63 

79 
61 

S3 

54 

83 

81 

52 

84 

52 

88 

90 

95 

98 

93 

8  6 

78 

76 

81 

90 

91 

92 

87.  1 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

90 
67 

84 

65 

84 

67 

90 
68 

91 

67 

91 

7: 

91 
69 

90 
65 

88 
63 

93 
66 

9-i 

70 

39 
66 

89 

72 

35 
66 

86 

67 

82 
61 

83 
65 

82 

60 

86 

59 

87 
60 

90 

6  8 

97 

70 

95 
74 

93 
75 

93 
70 

8 

68 

80 
72 

87 

70 

90 
71 

92 
72 

88.4 
67.6 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

87 
64 

88 
65 

94 
66 

95 
65 

94 
68 

9  4 

7  0 

92 
65 

88 

63 

90 
62 

93 
64 

92 
70 

92 
66 

90 
70 

87 
62 

91 
64 

86 

60 

88 
54 

9  0 

60 

91 

62 

98 
63 

100 
J  2 

97 
74 

95 
74 

95 
74 

79 
69 

89 

72 

95 
I  < 

96 
75 

95 
72 

96 
75 

91.9 
67.  1 

ROGERS 

MAI 
HIN 

78 
60 

81 

57 

87 
63 

89 
62 

84 

63 

74 
64 

73 
62 

77 
58 

82 
8  9 

86 
61 

86 
65 

85 
70 

76 
60 

74 

58 

86 

55 

60 
66 

78 

52 

85 
57 

86 

63 

86 
63 

90 
64 

92 
74 

90 
74 

82 
60 

76 
62 

76 
65 

3  4 

63 

90 
72 

90 
70 

90 
70 

83.  1 
63.1 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
M  IN 

87 
66 

81 

67 

39 
63 

88 
61 

91 
63 

89 
6  2 

91 
65 

93 
64 

91 

61 

89 
63 

91 
68 

9  0 
67 

88 
67 

84 
63 

89 
59 

87 
57 

87 
62 

88 

62 

90 
59 

92 
58 

95 
68 

96 

73 

95 
75 

95 
76 

88 

66 

84 

6  8 

89 
6'. 

91 

72 

94 

70 

94 

73 

89.9 
65.6 

RUSSELLV ILLE 

MAX 
MIN 

83 
64 

88 

62 

94 

60 

93 
66 

92 
63 

89 
69 

82 
63 

84 

63 

88 

5  9 

92 
63 

93 
70 

89 
7  2 

85 
69 

84 
6  1 

84 
58 

89 
68 

85 
54 

33 

SB 

90 
63 

88 

61 

9  8 
6  6 

99 
69 

98 
76 

9  3 

66 

79 
66 

75 
69 

•■1 
7  1 

95 
71 

96 
69 

96 
69 

89.4 
63.2 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

87 
65 

85 
66 

83 
65 

91 

65 

92 
64 

92 

70 

90 
65 

86 
64 

94 
64 

89 
69 

92 
72 

9" 
69 

89 
70 

84 

63 

6^ 
6, 

81 
71 

86 

59 

83 

60 

65 
61 

90 
65 

91 
65 

97 
74 

98 
77 

95 
'1 

90 
65 

72 

6  2 

8  3 

65 

84 

72 

93 
71 

94 

72 

88.0 
66.  7 

MAX 
MIN 

83 
66 

86 
64 

93 
63 

93 
65 

92 
64 

85 
6  9 

82 
65 

84 
61 

89 

62 

95 
67 

95 
68 

90 
6  9 

86 
69 

82 
61 

81 
57 

82 
68 

85 

53 

8  6 

57 

90 
60 

90 
62 

9  7 

►  6 

98 
71 

95 
73 

89 

72 

78 
65 

76 
68 

88 

69 

94 

70 

96 
69 

95 
72 

68.4 
65.6 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

83 
70 

86 
65 

91 
61 

97 
65 

92 
65 

8  9 
7  2 

87 
69 

85 
65 

8  8 
6  6 

96 
67 

88 
66 

91 
73 

88 
65 

85 
63 

82 

60 

89 
66 

91 
62 

9 

60 

93 
62 

92 
61 

72 

96 
73 

77 

68 

65 

66 

71 

75 

67 

72 

67.0 

SI  LOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

83 
52 

85 

57 

ee 

65 

91 
67 

81 
64 

80 
64 

78 
65 

81 

60 

8  6 
61 

90 
64 

89 

67 

84 

'0 

75 
62 

79 
58 

36 

68 

82 
67 

82 
50 

as 

59 

90 
66 

86 
64 

93 

93 
74 

91 

76 

82 

81 

63 

3- 

66 

89 

6  3 

91 
71 

91 
70 

91 
69 

85.5 
64.  1 

r*f*r*nc«  not»i 


following  Station  lattex. 

77  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued  JUNE  1960 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•S 

STUTTGART 

MAX 

St 

84 

90 

93 

9 1 

88 

85 

84 

89 

92 

90 

89 

86 

83 

80 

83 

85 

86 

90 

92 

97 

97 

95 

92 

73 

82 

86 

91 

93 

93 

88.2 

MIN 

66 

66 

67 

64 

67 

70 

65 

64 

59 

72 

73 

70 

74 

63 

59 

72 

60 

61 

65 

67 

72 

75 

77 

68 

66 

69 

69 

1 

74 

76 

68.1 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

87 

83 

82 

90 

90 

90 

88 

85 

84 

Be 

95 

91 

89 

86 

81 

80 

84 

83 

85 

89 

91 

96 

97 

95 

92 

75 

86 

85 

90 

92 

87.6 

MIN 

66 

66 

66 

67 

66 

71 

65 

64 

64 

69 

72 

69 

72 

63 

60 

70 

58 

59 

62 

65 

70 

74 

76 

75 

66 

65 

68 

71 

73 

75 

67.6 

SUBIACO 

MAX 

75 

88 

92 

94 

89 

87 

82 

84 

89 

93 

92 

89 

85 

86 

87 

89 

87 

92 

92 

91 

99 

99 

98 

88 

75 

73 

90 

94 

94 

95 

86.9 

MIN 

64 

61 

64 

64 

65 

67 

63 

60 

60 

63 

70 

75 

74 

61 

•  56 

68 

57 

58 

65 

64 

66 

70 

78 

62 

62 

66 

63 

71 

68 

69 

65.2 

TEXARKANA  W8  AIRPORT 

MAX 

86 

88 

93 

94 

94 

91 

89 

88 

91 

92 

90 

90 

85 

84 

93 

8  8 

85 

90 

93 

90 

97 

96 

95 

90 

76 

79 

90 

91 

93 

91 

89.  7 

MIN 

64 

65 

68 

69 

72 

69 

68 

66 

66 

69 

72 

68 

70 

63 

68 

71 

63 

63 

64 

69 

73 

75 

74 

74 

66 

71 

73 

71 

74 

74 

69.1 

TURNPIKE 

MAX 

72 

82 

84 

83 

85 

79 

74 

79 

80 

78 

79 

77 

82 

80 

81 

89 

85 

89 

87 

86 

87 

85 

82.0 

H  IN 

52 

58 

64 

62 

62 

66 

59 

54 

60 

65 

64 

62 

54 

64 

55 

72 

64 

67 

71 

70 

57 

67 

62.2 

WALDRON 

MAX 

78 

87 

93 

95 

93 

90 

82 

85 

90 

93 

92 

89 

84 

82 

90 

88 

85 

92 

95 

92 

97 

98 

98 

91 

84 

75 

91 

94 

94 

93 

89.7 

MIN 

63 

61 

62 

60 

62 

68 

63 

59 

58 

61 

67 

67 

64 

61 

56 

69 

52 

54 

63 

59 

62 

69 

78 

70 

64 

67 

70 

70 

68 

68 

63.8 

WALNUT   RIDGE    FAA  AP 

MAX 

79 

86 

89 

91 

91 

83 

80 

82 

88 

92 

90 

89 

84 

78 

83 

82 

80 

83 

88 

89 

95 

99 

95 

83 

77 

75 

80 

91 

93 

92 

86.2 

MIN 

66 

67 

63 

69 

68 

66 

64 

59 

59 

66 

71 

74 

65 

64 

60 

65 

56 

56 

63 

64 

71 

75 

78 

62 

65 

69 

70 

73 

73 

75 

66.5 

WARREN 

86 

86 

93 

91 

92 

93 

87 

87 

92 

92 

90 

88 

86 

86 

85 

86 

83 

85 

89 

91 

97 

97 

95 

96 

79 

84 

90 

92 

94 

95 

89.6 

MIN 

66 

61 

63 

66 

66 

62 

66 

63 

63 

66 

72 

66 

71 

63 

60 

71 

63 

63 

59 

62 

68 

74 

74 

74 

66 

68 

69 

72 

72 

73 

66.7 

WHITE  ROCK 

MAX 

73 

82 

86 

86 

81 

78 

73 

77 

81 

85 

83 

80 

74 

75 

80 

78 

78 

83 

87 

82 

89 

90 

88 

80 

72 

67 

83 

85 

86 

87 

81.0 

MIN 

61 

57 

66 

67 

65 

63 

59 

58 

60 

65 

69 

67 

6? 

55 

55 

6? 

54 

60 

64 

63 

67 

72 

71 

57 

59 

59 

65 

70 

71 

69 

63.1 

WYNNE 

MAX 

84 

87 

88 

91 

91 

88 

88 

87 

89 

91 

90 

91 

87 

76 

83 

84 

91 

95 

97 

97 

90 

73 

78 

76 

90 

92 

90 

87.6 

MIN 

64 

62 

63 

64 

65 

65 

59 

59 

60 

60 

65 

66 

67 

62 

57 

70 

54 

73 

74 

76 

66 

65 

63 

68 

65 

68 

68 

64.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Diauon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

°i 

BLAKE LY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.10 

.02 

.  20 

.19 

.22 

.21 

.20 

.  19 

.18 

.21 

.  20 

.  20 

.21 

.11 

.19 

.05 

.21 

.22 

.22 

.25 

.  15 

.26 

.29 

.26 

.22 

.06 

.  15 

.25 

.24 

B 

5.65 

WIND 

13 

19 

21 

20 

17 

24 

24 

26 

19 

15 

21 

25 

25 

44 

33 

26 

47 

22 

21 

20 

20 

29 

34 

34 

35 

21 

41 

17 

27 

24 

764 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.16 

20 

.30 

.20 

.27 

.25 

.26 

.27 

.25 

.20 

.28 

.24 

.17 

.24 

.24 

.17 

.27 

.26 

.25 

.26 

.29 

.35 

.32 

.19 

.05 

.  18 

.26 

.29 

B 

7.15 

WIND 

6 

14 

12 

17 

5 

6 

21 

11 

10 

5 

6 

22 

20 

25 

24 

46 

31 

8 

3 

4 

8 

23 

37 

18 

26 

5 

29 

28 

19 

16 

505 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.21 

.07 

.21 

.24 

.29 

.19 

.  18 

.18 

.23 

.25 

.24 

.20 

.26 

.17 

.14 

.22 

.  15 

.21 

.21 

.28 

.22 

.27 

.40 

.19 

.18 

.11 

.10 

.11 

.29 

.28 

6.28 

WIND 

19 

19 

20 

12 

26 

29 

27 

39 

28 

19 

14 

19 

41 

34 

23 

48 

45 

23 

24 

18 

26 

30 

56 

40 

20 

26 

53 

24 

35 

32 

869 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.23 

.10 

.  19 

.24 

.22 

.22 

.24 

.24 

.32 

.16 

.11 

.25 

.21 

.19 

.31 

.17 

.20 

.23 

.15 

.22 

.19 

.30 

.31 

.29 

.18 

.02 

.27 

.30 

B 

6.49 

WIND 

23 

19 

11 

21 

13 

25 

34 

29 

24 

20 

19 

27 

19 

30 

30 

36 

33 

17 

20 

15 

19 

32 

42 

34 

20 

13 

58 

37 

28 

26 

774 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.10 

.03 

.  19 

.20 

.25 

.21 

.14 

.14 

.19 

.19 

.21 

.30 

.19 

.20 

.18 

.08 

.  17 

.22 

.22 

.16 

.23 

.27 

.27 

.20 

.08 

.25 

.21 

B 

5.64 

WIND 

3 

3 

7 

5 

2 

5 

6 

4 

5 

4 

6 

9 

9 

19 

11 

10 

17 

8 

5 

5 

4 

12 

19 

14 

6 

1 

9 

11 

11 

8 

238 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.14 

.20 

.32 

.32 

.23 

.  20 

.21 

.26 

.26 

.25 

.29 

.21 

.24 

.19 

.13 

.24 

.28 

.34 

.16 

.19 

.18 

.30 

.24 

.14 

.09 

.23 

.28 

.31 

B 

6.65 

WIND 

15 

22 

13 

19 

21 

21 

16 

33 

32 

14 

15 

23 

28 

32 

23 

27 

24 

20 

24 

15 

19 

20 

27 

23 

32 

44 

48 

20 

20 

18 

708 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.33 

.  19 

.12 

.31 

.21 

.31 

.27 

.18 

.18 

.27 

.18 

.31 

.22 

.30 

.03 

.15 

.27 

.22 

.29 

.16 

.30 

.32 

.35 

.22 

.33 

.27 

B 

7.26 

WIND 

26 

34 

16 

6 

10 

25 

.09 

58 

43 

20 

53 

57 

86 

72 

64 

80 

71 

22 

15 

14 

20 

66 

100 

93 

68 

13 

64 

97 

60 

31 

1442 

&•*  reference  ootea  following  Station  Indes. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  ol  1959-1960 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

Decembei 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normal 
July- June 

ALUM  FORK. 

Q 

_ 

h 

i 

56  / 

737 

734 

716 

96 

77 

0 

3563 

ARK  AOEL  PH I A 

s 

96 

478 

528 

673 

644 

640 

72 

54 

0 

3185 

502 

650 

645 

565 

72 

46 

0 

BALD  KNOB 

0 

0 

1 

154 

537 

596 

737 

717 

769 

103 

93 

0 

3729 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

0 

0 

5 

210 

631 

725 

878 

844 

905 

152 

1  14 

0 

4464 

BiTccuti  i  t   i     Akin  n   NA  1 
DA  1  CSV  1  LLC    L     *riU    i>    nu  1 

? 

J: 

171 

583 

636 

764 

754 

793 

143 

115 

0 

3964 

BENT  ON 

514 

582 

720 

720 

709 

121 

89 

0 

361  3 

BENT  ONV I LLE 

271 

719 

874 

894 

878 

192 

1  16 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

0 

0 

1 

163 

566 

612 

771 

744 

742 

148 

93 

0 

3840 

BLYTHEVILLE 

0 

0 

4 

173 

571 

652 

765 

768 

850 

119 

93 

0 

3995 

BOONEV I LLE 

0 

144 

568 

597 

780 

747 

713 

108 

79 

0 

3739 

BR  I NKLE Y 

0 

* 

141 

505 

567 

720 

683 

726 

107 

73 

0 

3525 

CAMDEN  1 

0 

0 

89 

472 

514 

633 

625 

597 

56 

39 

0 

3025 

CLARKSV  I  LLE 

0 

0 

3 

167 

589 

60  7 

747 

738 

720 

119 

82 

0 

3772 

CONWAY 

0 

0 

2 

138 

534 

589 

732 

726 

739 

102 

86 

0 

3648 

CORNING 

0 

0 

3 

1 77 

618 

665 

771 

760 

84  4 

130 

90 

0 

4058 

CROSSETT   7  S 

0 

0 

83 

434 

502 

617 

604 

60  1 

67 

45 

0 

2953 

CUMMINS  FARM 

102 

469 

479 

727 

671 

684 

76 

41 

0 

3253 

DARDANELLE 

0 

0 

0 

139 

553 

392 

738 

749 

72  4 

1  1  1 

65 

0 

3671 

DE  QUEEN 

0 

0 

0 

106 

511 

516 

674 

653 

592 

79 

52 

0 

3185 

PES  ARC 

2 

1  70 

562 

617 

753 

720 

793 

66 

63 

0 

3746 

DEVILS  KNOB 

949 

899 

890 

197 

124 

1 

D IERKS 

143 

546 

560 

695 

690 

634 

115 

62 

0 

3449 

DUMAS   1  ESE 

0 

0 

1 

96 

468 

530 

679 

652 

668 

83 

53 

0 

3230 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

0 

0 

1 

98 

510 

530 

674 

674 

609 

100 

66 

0 

3262 

EUREKA  SPRINGS 

0 

0 

23 

222 

665 

675 

835 

875 

876 

161 

116 

1 

4449 

FAYETTEV ILLE 

228 

661 

649 

827 

843 

824 

1  59 

97 

0 

4296 

FAYETTEV ILLE  FAA  AP 

20 

663 

883 

84  7 

208 

141 

0 

4571 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

0 

0 

17 

235 

700 

696 

859 

893 

684 

219 

135 

0 

4640 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

0 

0 

8 

227 

666 

6«7 

829 

841 

856 

181 

117 

0 

4412 

FORDYCE   6  W 

0 

0 

0 

501 

323 

656 

649 

644 

70 

47 

FORT   SM I TH   WB  A  I RPORT 

0 

0 

0 

137 

591 

608 

785 

796 

728 

117 

62 

0 

3824 

3205 

FORT  SM 1 TH  WATER  PLANT 

0 

0 

8 

182 

622 

646 

808 

774 

758 

1  50 

0 

GILBERT 

0 

0 

11 

189 

640 

636 

762 

770 

606 

165 

130 

0 

4131 

GRAVETTE 

0 

0 

19 

242 

711 

693 

883 

875 

875 

199 

129 

1 

4629 

HARRISON 

0 

0 

19 

227 

64  8 

679 

812 

837 

83  1 

1  78 

110 

0 

434  1 

HELENA 

0 

0 

9  7 

461 

349 

662 

65 

52 

0 

3281 

HOPE  3  NE 

0 

119 

32  1 

341 

722 

687 

89 

343  5 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

0 

0 

0 

93 

476 

538 

704 

672 

671 

66 

39 

0 

3259 

JONESBORO 

0 

0 

3 

150 

544 

603 

746 

734 

80  3 

94 

80 

0 

3757 

KE ISER 

u 

j* 

i  Ift 

Tlz 

Tit 

z\ 

Vn 

jj 

KEO 

0 

*i 

711 

OQ 

3565 

LEAD  HILL 

J 

234 

662 

683 

834 

876 

139 

LITTLE  ROCK,  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

106 

543 

562 

733 

72  3 

729 

83 

64 

0 

3543 

2996 

MAGNOLIA   3  N 

0 

0 

0 

90 

4  74 

520 

639 

622 

606 

72 

61 

0 

3084 

MALVERN 

0 

" 

0 

110 

524 

569 

675 

101 

81 

0 

3454 

MAMMOTH  SPRING 

0 

0 

B 

195 

663 

679 

809 

799 

872 

140 

122 

0 

4289 

MAR  I ANNA  2  S 

0 

0 

139 

523 

598 

781 

71  3 

776 

80 

0 

3  684 

MARKED  TREE 

0 

0 

0 

137 

621 

387 

767 

721 

74 

MARSHALL 

0 

0 

13 

202 

631 

778 

794 

918 

163 

120 

0 

MENA 

0 

0 

jj 

137 

556 

581 

745 

738 

681 

95 

•j 

3591 

MONT  I  CELLO  3  S 

0 

0 

2 

106 

465 

672 

3173 

MORRILTON 

0 

0 

1 

134 

525 

597 

742 

735 

728 

86 

3 

3613 

MOUNT  IDA 

0 

0 

7 

161 

551 

557 

736 

755 

70  7 

131 

82 

0 

3687 

MOUNT  MAGAZINE 

0 

0 

15 

267 

74  5 

767 

940 

922 

928 

212 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

0 

0 

4 

195 

646 

678 

80  9 

813 

850 

141 

96 

0 

4234 

MOUNTAIN  HONE  C  OF  ENG 

0 

0 

1 1 

255 

703 

739 

894 

936 

206 

l64 

NARROWS  DAM 

0 

0 

737 

3590 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

0 

0 

0 

129 

554 

573 

749 

758 

712 

113 

76 

0 

3666 

NEWPORT 

0 

0 

3 

147 

578 

599 

740 

722 

768 

106 

81 

0 

3744 

NIMROO  DAM 

0 

0 

J: 

206 

*  * 

*. 

\\\ 

; 

Jl 

■»rtnt 

OKAY 

0 

0 

9 1 

OZARK 

0 

0 

131 

550 

570 

729 

737 

70  7 

102 

67 

z. 

3593 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

0 

0 

3 

170 

577 

651 

773 

749 

845 

124 

98 

0 

3990 

PARIS 

0 

0 

2 

142 

559 

601 

740 

749 

700 

117 

73 

0 

3663 

PERRYVILLE 

0 

0 

4 

515 

102 

84 

0 

PINE  BLUFF 

0 

0 

0 

60 

425 

479 

652 

6 1 

4  1 

0 

w 

PINE  BLUFF  FAA  AI RPORT 

0 

0 

2 

126 

532 

563 

722 

697 

700 

0 

34 

POCAHONTAS  1 

0 

0 

2 

160 

107 

PORTLAND 

0 

0 

0 

90 

458 

514 

660 

659 

658 

81 

50 

0 

3170 

PRESCOTT 

0 

0 

0 

81 

458 

512 

* 

* 

3020 

ROGERS 

0 

0 

1 1 

190 

644 

640 

a  t. 

a 

z. 

4245 

ROHWER  2  NNE 

50  7 

660 

653 

661 

82 

52 

RUSSELLVILLE 

0 

0 

1 

133 

547 

582 

719 

732 

700 

103 

65 

0 

3562 

SAINT  CHARLES 

0 

0 

0 

137 

529 

591 

741 

712 

764 

108 

71 

0 

3653 

SEARCY 

0 

■ 

1  36 

566 

725 

70  1 

740 

83 

72 

o 

354  4 

SHERIDAN  TOWER 

0 

0 

0 

116 

_ 

53  7 

4246 

SILOAM  SPRINGS 

0 

0 

17 

215 

649 

63  7 

808 

832 

819 

1  63 

106 

STUTTGART 

0 

0 

1 

108 

468 

563 

696 

666 

692 

73 

42 

0 

3309 

STUTTGART  9  ESE 

0 

0 

3 

170 

533 

60  7 

747 

712 

778 

123 

66 

0 

3741 

SUB1AC0 

0 

0 

3 

143 

561 

602 

766 

738 

722 

95 

64 

o 

3694 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

81 

469 

472 

648 

656 

592 

57 

37 

0 

3032 

2375 

TURNPIKE 

0 

18 

281 

682 

WALDRON 

0 

0 

8 

143 

594 

599 

743 

752 

706 

118 

61 

0 

37*4 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

0 

0 

3 

179 

635 

663 

778 

776 

843 

155 

91 

0 

4123 

WARREN 

0 

0 

1 

94 

443 

506 

651 

644 

638 

64 

47 

0 

3088 

WHITE  ROCK 

0 

0 

12 

224 

702 

710 

920 

905 

894 

167 

146 

2 

4702 

WYNNE 

0 

0 

3 

147 

543 

599 

730 

719 

779 

96 

0 

SM  r«f«r*aee  DOt««  follMln*  Station  Ind«s. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
DELAYED  DATA 


Ten 

perat 

ure 

Piecip 

nation 

No  of  Days 

Snow,  Sleei 

Ho-  ol  Days 

Station 

Ma* 

o 

a  e 

2  1 

<  i 

< 

E 

i 
s 

1 
< 

|  J  1 

Q  X  w 

g 
r 

Q 

1 

0 

Q 

Q 

5 

|  J  1 
See 

Total 

O  2 

rJ  O 

f  s 

a 

10  or  Mo 

o 

1 

o 
p 

DECEMBER  1959 

SOUTHEAST  DIVISION 
ROHWER  2  NNE 

58.7 

38 

l 

48 . 4 

70 

3 

24 

7+ 

507 

0 

0 

10 

0 

1.30 

11 

.0 

0 

8 

5 

1 

JANUARY  19S0 

NORTHEAST  DIVISION 
NEWPORT 

48.3 

33. 

6 

41.0 

-  0.7 

76 

13 

16 

23 

740 

0 

1 

16 

0 

3 

15 

-  1.88 

.61 

17 

9 

1 

0 

SOUTHEAST  DIVISION 
ROHWER  2  NNE 

51.6 

35 

9 

43.8 

74 

13 

21 

23  + 

660 

0 

1 

15 

0 

5 

44 

1.38 

29 

T 

0 

9 

5 

3 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

13 

Day  of  month 

O 
H 

1   |   2   |  3 

4  | 

5  |  6 

7    |  ( 

1  1  9 

10  11 

12 

13  |  14  |  15 

16 

17  | 

18 

19  |  20  j  21 

22  |  23  |  24 

25  |  26  |  27 

28 

29  |  30 

31 

DECEMBER  1959 
MELBOURNE 
ROHWER  2  NNE 

4.27 
4.70 

.72 

.81  .95 
1 .30 

.86 
.30 

.13 

.60 

.70 

.15 

.80 

1.65 
T 

JANUARY  1960 
NEWPORT 
ROHWER  2  NNE 

3.15 
5.44 

T         .02  .36 
.60  .10 

.15 

.06  .43 
1.05  .12 

T 

.48  .32 
.18 

.61 
1.10 

.10 

.16 
.76 

.45  .16 
1.38 

FEBRUARY  1960 
0DEN  2  W 

3.17 

1.76 

.28  T 

.40 

.02 

.20 

.08 

.05  .03 

.11  .10 

.14 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  Month 

rage 

1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

DECEMBER  1959 
ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

64 
37 

67 

35 

58 
24 

61 
31 

52 
43 

51 
28 

53 
24 

70 
3  2 

64 
43 

65 
49 

62 
56 

62 
51 

59 
34 

54 
42 

54 
42 

56 
49 

66 
56 

62 
44 

52 
31 

59 
28 

57 
26 

61 
33 

63 
46 

56 
35 

61 
4  0 

67 
49 

66 
44 

52 
36 

50 
36 

47 
30 

49 
26 

58.7 
38.1 

JANUARY  1960 
NEWPORT 

MAX 
MIN 

57 
35 

4  8 
42 

42 
27 

38 
28 

36 
30 

35 
27 

38 
31 

43 
27 

59 
29 

60 
50 

68 
47 

68 
56 

76 
58 

72 
57 

62 
3  8 

41 
38 

43 
34 

42 
31 

37 
20 

39 
18 

45 
20 

35 
17 

30 
16 

41 
26 

54 
24 

53 
34 

55 
45 

48 
40 

46 

33 

47 
34 

39 
31 

48.3 

33.6 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

48 
37 

49 
37 

48 
32 

45 
32 

36 
32 

35 
32 

41 
32 

59 
27 

65 
36 

66 
46 

71 
52 

72 

56 

74 
64 

72 
63 

6  5 
41 

49 
37 

47 

34 

38 
32 

36 
26 

39 
23 

47 

21 

46 

23 

31 
21 

42 
26 

52 
26 

63 
36 

67 
52 

57 
35 

53 
37 

42 

35 

44 
30 

51.6 
35.9 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JANUARY  1960 
NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

5 

See  reference  ootea  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 


0150 


COUNTY 


SCOTT 
LAWRENCE 
SALINE 
YELL 

CLARK 


ASHDOWN 
ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  L IVf STOCK 


0178  HKE 
0188  PERRY 
0196  POPE 
0220  CLARK 
*  0234  j  OESHA 

Io286|LITTlE  RIVER 
! 0)00' HOWARD 

032k! WOODRUFF 
' 03S0l WHITE 

0AM  INDEPENDENCE 


j BATESVILLE  L  AND  D  NO  I  OA60  INDEP^NOFNCF 

BEAR  CREEK  LAKE  0496  LEE 

1 BEATV  LAKE  0512   ST  FRANCIS 

BEE8E  0530  WHITE 

BEECH  GROVE  0534  GREENE 


BEEOEV  I LLE 
BENTON 
9ENT0NV1LLE 
BERRvvlLLE  A  NW 
BIG  FORK 

' BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

8L  AK  E  L  Y  FOUNTAIN  DAM 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF   CITY   3  SW 

BL  YTHEV ILLF 
POONEV ILL  E 
B0TKINBUR6  2  S 
POUGHTON 
BRADFORD 

8RINKLE* 
BUFFALO  TOWER 
BULL   SHOALS  DAM 
8UR0ETTE 
CABOT  A  SW 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  2 
CARLISLE   1  SW 
CARPENTER  DAM 

CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CL INTON 
COMBS  3  SE 

compton 

CONWAY 
CORNING 
COVE 

CRO^SETT   7  5 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SCS 

DAROANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 


1  NE 


EVENING  ! 
FA  YET  T  EV I LL  E 
FA*ETTEVILLE  FA A  AP 
FAYETTEVILLE  E*P  ST  A 
FL IPPIN   FA A  AIRPOPT 


FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT    SMITH  WB  AIRPORT 

PORT   SMITH  WATER  PLANT 

FUL  T  ON 
GEORGFTOWN 
GILBERT 
GL FN WOOD 
GRAVELLY 

GREEN  FOREST  A  ESC 
GREENBRIER 
GREENWOOD 
GURDON   3  E 

HAMBURG 

HARRISON 

HE9ER  SPRINGS  3  NE 
MEBER  SPRING5  3  SW 

HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  7  W 
HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS   1  NNE 
, HUNTSV ILLE 
j  HUT  T | G  0AM 
1  INDEX 

JASPER 

jESSIEvlLLE 
i  JONESBORO 
i KEISER 

KEO 

K  INGSL  AND  3  55E 
LAKE  CITY 
LAKE  mAUHELLE 
LAMAR  2  SW 

LANGLEY 


LEAD  HILL  A106  BOONE 

LEE  CREEK  GUARO  STAT  ION  A 1  It! CRAWFORD 
LFOLA  4134  GRANT 

'L  I TTLE  ROCK  WB  AIRPORT  *248  PULASKI 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT    j  4290  PULASKI 


0536  JACKSON 
05S2  SALINE 
0586  BENTON 
0616, CARROLL 
0664  POLK 

■  0676  MISSISSIPPI 

0746  LAWRENCE 

OTfe*  GARLAND 

0798  YELL 

0800  NEVADA 

0806  MISSISSIPPI 

0830  LOGAN 

9842  VAN  BUB  EN 

0848  NEVADA 

0877  WHITE 

09  36  MONROE 

1010  NEWTON 

1020  BAITER 

1052  MISSISSIPPI 

1102  PULASKI 

1132  IZARD 

1152  OUACHITA 

115A  OUACHITA 

1224  LONOKE 

12)8  GARLAND 

1442  MONROE 

1455  JOHNSON 

1492  VAN  BURFN 

1STA  MADISON 

1582  NEWTON 

1596  FAULKNER 
1632  CLAY 
1666  POLK 
J730  ASHLEY 
1750  PULASKI 

1768  LINCOLN 

1829  FAULKNER 

1834  YELL 

1835  YELL 

1836  YELL 
1948  SEVIER 
1960  CHICOT 
1968  PRAIRIE 
1982  JOHNSON 

2015  HOWARD 
2148  DESH* 
2150  DESHA 
2300  UNIONS 
2356  CAftbOLL 

7366  5HABJ»- 

24*?  WASHINGTON 

74*)  WASHINGTON 

2*44  WASHINGTON 

2528  MARION 

2540  DALLAS 
254*  LITTLE  RIVER 
2564  ST  FRANCIS 
257*  SEBASTIAN 
25TB  CRAWFORD 

7670  HE MPS T FAD 
776"  WHITF 
279*  SEARCY 
28*2  PIKE 
2922  YELL 

2930  BENTON 
29*6  CARROLL 
2962  FAULKNER 
7976  SEBASTIAN 
307*  CLARK 

3088  ASHLEY 
3132  SHARP 
316A  BOONE 
3228  CLEBURNE 
3230  CLEBURNE 

32)5  POPE 
32*2  PHILLIPS 
3256  BAXTER 
3*26  HEMPSTEAD 
1418  MONTGOMERY 

3442  SEVIER 
3466  GARLAND 
35*0  MADISON 
3556  UNION 
356*  LITTLE  RIVER 

3600  NEWTON 
3704  GARLAND 
373A  CRAIGHEAD 
3821  MISSISSIPPI 
I  3662  LONOKE 

I  390*  CLEVELAND 
3998  CRAIGHEAD 
4010  PULASKI 
AO 19  JOHNSON 
A060  PIKE 


LURTON 


MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA   2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MAUMEE 


*)66  NEWTON 
4578  ST  FRANCIS 
4546  COLUMBIA 
45501  COLUMBIA 
4562| HOT  SPRING 

4572  FULTON 
I  4638  LEE 
4654  POINSETT 
4666  SEARCY 
4696  SEARCY 


35  04 
35  5* 
)*  48 
34  47 
34  IT 

34  02 


33  40 

34  19 

35  18 
35  18 
35  49 

35  45 

34  43 

35  05 

35  04 

36  09 


33  41 

35  56 

35  09 

35  39 

33  52 

35  25 


)6  07 
3)  36 
))  35 


34  41 

35  28 
35  35 
35  48 


35  04 

35  13 
34  02 

33  31 

34  58 

35  43 

34  07 
33  53 
33  53 
33  13 

36  24 


36  05 
36  00 
36  06 


35  59 
34  19 
34  53 


9*  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  29 

93  25 
93  00 
92  53 


90  42 

90  4  3 

91  53 

90  38 

91  06 

92  3  7 
94  13 
9)  37 


90  08 

91  06 
93  11 
93  39 
93  09 

89  55 
93  53 

92  28 

93  20 
91  26 

91  12 
93  30 

92  3- 
89  57 
92  04 

92  08 


91  18 
93  28 

92  28 

93  46 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


35  05       92  78 


92  25 

93  24 
93  24 


94  71 
91  26 
91  30 
9)  2* 


91  29 

91  30 

92  48 


94  09 

93  48 

91  26 

92  43 

93  33 
93  42 


33  56 

34  31 
36  05 


36  01 

34  42 

35  50 


34  46 

35  46 
33  00 
33  19 

33  20 

34  23 

36  29 

34  44 

35  32 

35  54 

36  03 


OBSERVER 


JANES 
RUBY  B 
L  ITTLE 
REBA  v 
I ALT A  r 

OWEN  8 
HOBART 
JOHN  A 
T  ILLMA 
JOHN  W 


230     6P  6P 

5Ti  ip\  sp; 


1295 
1150 
1100 


426     8A     6A     BA  C 


176     6P  6P 


252  MID  M|p 


1370 
1253  ' 
1270 


SP  5P 
M|0  mid 


94  28       1250  SS 


91  29 
93  07 

92  01 
92  03 


93  41 
9A  22 


9A  03 

93  11 
93  OA 

90  42 
90  05 
92  00 

92  16 
90  26 

92  28 

93  25 
93  51 

97  54 


93  05 

90  43 
93  1* 
93  13 
92  49 

91  92 
90  *6 
90  26 

92  36 
92  39 


710     5P  5P 


232      5P  SP 


I  S$!  7  A 
'HID 


WILLIAMS 
OWENS 
ROCK  WATERWORKS 
SWAIM 
GARNER 

HEN0R1I 
WATTS 

JONES 


TRAMNELL 


SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

PARKER 
CECIL  WILLIS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

HELEN  GARRISON 

U  S  FOREST  SERVICE 

L.   G.  ADAMSON 


6.    B.  HAMMONO 

P.  M.  BRECKENR IDGE 
ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNf 
DAVIO  L.  ST1DHAM 
ANNA  M.  LILES 


LEE  W.  MCKENNEy 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CATHERINE  WHITE 

IVY  W.  CRAWFORD 

CLEO  E.  YANDELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  I NGERSOLL 
MARSHALL  HICKMON 

RICHARD  K.  WEIS 
WILLIAM  R.  WYATT 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
G.   A.  HALE 
B.   Hi  WALTHER 

AUST IN  D.    HARR IS 

MIXON   M.  BAILEY 

EDITH  Z.  LEHMAN 

JOHN  L •  TAIT 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

B.  F.  NORTHERN 

OR.    IRVING  T.  BEACH 
EARL  B.  RIDOICK 
MAUDE  C.  BRASHEARS 
JONAH  LEE  SINS 

CLARENCE  5.  WILLIAMS 

LAURA  POLK 

JOE  C.  ALLEN 

U  S  FOREST  SERVICE 

B  ILL  I E  JO  YOUNG 

CUMMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEDDER 
WILLIAM  A.  BROWN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

JACK  E.  BURKS 
O.   TUCKER  VASSER 
L.  W.  WILSON 

C.  J.  ft) STEP 

chr 1st  i  ana  8.  dickey 

Thomas  f.  hinslEy 
TRAVIS  C.  KEAHEy 

ark  power  and  light  co 
u  s  fed  a  v  i  a  t i  on  agency 
mabel  f.  spray 

opha  wolfe 

Charles  f.  ford 

u  s  fed  aviation  agency 

university  of  arkansas 

u  s  fed  aviation  agency 

arkansas  forestry  cohm 
lfslif  p.  callens 
thomas  a.  moore 
i  u  s  weather  bureau 

JAMES  La  CRISTEE 

1 NA  J.  LOGAN 
8ESSIF  E.  AKERS 
C.  ELI  JORDAN 
WILLIAM  F.  SEVIER 
WILLIE  PENDERGRASS 

GLENN  S.  JUSTICE 
RALPH  L.  BANT A 
MARVIN  Ca    C ANTRFLL 

DOROTHY  m.  BEEN 
roy  s.  rob b s 

a.  james  linoer 
theresa  donaldson 
bea  gray  8eene 
lester  8.  logan 
wayne  stark 

mrs.  6088y  a,  bryan 
charley  m.  fr i ddell 
lucy  a.  sent  z i  en 
university  of  arkansas 
avadelle  whisenhunt 

Elizabeth  w.  fbioay 
u  s  natl  park  service 
may  pearl  markley 
U  S  CORPS  OF  engineers 

W.  E.  MCOOWELL 

JAMES  S«  VAU6MAN 
LURA  8.  SVKES 
BENEDICT INE  SISTERS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
R.  A.  WALLER 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MABEL  L.  FORRESTER 

CLAY  A.  CLARY 
MARY   A.  COCHRAN 
J.   R.  RHOOES 
I  U  S  WEATHER  BUREAU 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LOLA   I.  DOLLAR 
1  JAMES  C.  HOOGFS 
EARL  E.  GRAmam 
ARK  POWER  A NO  L I GMT  CO 
RADIO  STAT  ION  KBOK 

JOHN  H.  MCKEE 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
HORACE  J.  LOVELL 
MINNIE  HOP TON 
HELEN  E.  ADAMS 


MELBOURNE 
MENA 

MONT 1CELL0  3  S 
MONTROSE 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  6 

MORB I L  TON 
MOUN I    I OA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
| MOUNTAIN  HOME  C  OF  FNG 

1  MOUNTAIN  VIEW   1  E 
! MULBERRY  6  NNE 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
I  NASHVILLE  SCS 

j  NATHAN  4  wnw 


1  NEWPORT 

! NIMROD  DAM 

<  NORFORK  DAM 

ODELL  3  N 
OOEN  2  w 
OKAY 
, OSCEOLA 
OWENSVILLE 


ARK 

ONE 

RAGOuLD  RADIO  KDRS 


,RIHENON 
RRYVlLLE 
NE  BLUFF 
NE  BLUFF  l 


PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 

!  PVATT    1  NNW 

RAICL iff 

HAVANA  1  NE 
REMMEL  DAM 
ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
,  SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 
SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  4  E 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STORY 

STUTTGART 


SUB  I  AC 0 
TAYLOR 

TCxaRKANA  WB  AIRPOR 
TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  GROVE   7  NNE 
WALNUT    RIDGE    FA A  AP 
WARREN 
WEST  FORK 

WHEEL ING 
WHITE  ROCK 
WHITECLIFFS 
1  WING 
WYNNE 

YELL V ILLE 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


47*6  HARD 
4796  POLK 
4900  DREW 

ASHLEY 
4934  CALHOUN 

4936  CONWAY 
4966  MONTGOMERY 
3010  LOGAN 
5036 1  BAITER 
9038 1  BAITER 

3046i STONE 
9077    FRANKL IN 
SllOi PIKE 
5112. HOWARD 
9114  HOWARD 


5)5* 
9358 
5376 
54  60, 
1  5498 

j  55081 
591*1 
5567 

3986 

5591 

569* 
975* 
5756 

5760 
9620 
5866 
5908 
5910 


WASHINGTON 

MONTGOMERY 

HOWARD 

MISSISSIPPI 

SALINE 

FRANKL  IN 

JOHNSON 
GREENE 
LOGAN 

CROSS 

SCOTT 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

RANOOLPh 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVAOA 


6008  LOGAN 
6016  MILLER 
6102  HOT  SPRING 
6246  BENTON 

6793  DESHA 
6352  POPE 
6376  ARKANSAS 
6)80  CLAY 

6403  fulton 

6306  WHITE 
6566  GRANT 

662*  BENTON 
6768  OALLAS 

6604  LAFAYETTE 
6620  LINCOLN 
6856  YELL 
6890  MONTGOMERY 
69|0  ARKANSAS 

6920  ARKANSAS 
692  8  LOGAN 
70)8  COLUMBIA 
7048  MILLER 
T26?  POPE 

7*66  SCOTT 
757*  INDEPENDENCE 
7530  LAWRENCE 
7362  BRADLEY 
7694  WASHINGTON 

77**  FULTON 
7772  FRANKLIN 
7817  SEVIER 
7950  YELL 
6052  CROS* 

8084  MARION 


263     5P  5P 


990      TA  7* 


300     3P  9P 


•10     6P  6P 


209  MID  MIO 


IVAN  L.  SHRAOER 
RICHARD  W.    ST,  JOHN 
RADIO  STATION  KHftM 

ark  power  and  light  co 
u  s  corps  of  engineers 

daniel  perry  m allet t 
william  e.  black 
arkansas  forestry  comm 
radio  stat  ion  kuo 
u  s  corps  of  engineers 

nell  a.  tapley 
henry  g.  arvin 
u  s  corps  of  engineers 
university  of  arkansas 
u  s  soil  cons  service 

edna  j.  we  stfall 
Elsie  f.  ward 

LUTHER  D.  SUMMERS,  Jfi 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS,  RENZO  HURST 
JOAN  S.  GRESHAM 
J ,    I.  HARGIS 
THOMAS   F.  MCKINION 

MRS.  GUY  E.  COOK 

BURNS  WAKEFIELD 
VIRGIL   D.  NELSON 
RADIO  STATION  KORS 
FRANK  TAYLOR 
CORINE  D.  GARDNER 


8 OMAR  I 
ARTHUR   ft.  CARLTON 
FRANCIS  FJNKBFINFB 
HARRY   W.  WHITE 
U  S  FED  AV1AI ION  AGFNCY 

J.   R.  HUDDLESTON 
BENED I C T I NE  SISTERS 
PEARL  NEWTON 

U  5  SOIL  CONS  SERVICE 

ONA  V.  MCLEAN 

LULA  M,  WEEKS 

BONNY    La  ALLEN 

ARK    POWER  AND  LIGHT  CO 

HOWARD  FOWLER 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
WM.    W.  SPAULDING 
U  S  FISH  AND  WILDLIFE 
WILLIAM  S.  BUCKLEY 
JAS<  ft.  CALDWELL 

ADAM  C.  MfLTON 
ARKANSA'    FORESTRt  COMM 
BEEOIS  ALLEN 
JOHN  BROWN  UNIVERSITY 
MARGARET   F,  GORDON 

HUflERT  BAKER 

ARKANSAS    FORESTRY  COMM 

I.    P.  SIMS 

NORA  L.  m*y*ERRy 

GEORGE  L.  CLARK 


ARKANSAS 

NEW  SUBIACO  ARBEy 
IDELLA  0.  NORWOOD 
I  II    S  WEATHER  BURFAU 
U  S  FOREST  SERVICE 

WILLIAM  0.  BIVENS 
A.    M.  FAST 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
WARREN  COTTON  OIL  CO 
EFFIE  D,  L  ITTLE 

THOMAS  W.  CONE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS.  L.  M.   SNF  AD 
MKES  6.  TURNER 
RA010  STATION  KWYft 


JESS  B.  JOHNSON 


1  DRAINAGE  CODE: 


ARKANSAS     2,    MISSISSIPPI     3.   OUACHITA     4.   RED     5.   SAINT  FRAHCIS     fl.   SALINE     7  IHITE 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  C 1 imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of   the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured   in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when 
published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some 
observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C      Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J      "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM       Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R       Amounts   from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts   to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T       Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY ,  and 
STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office,   Washington,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

USCOMM-WB-ASHEVILLE  8-4-60  950 


CORRECTIONS 

APRIL  1960:     DIERKS,   Climatological  Data  Table,   degree  days  should   be  115. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

FREDERICK  H.  MUELLER,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REiCHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 


JULY  1960 
Volume  65    No.  7 


ASHEVULE  I960 


SUPPLEMENTAL  DATA 


JULY  1060 


Wind  direction 

Wind  apeed 
m  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

Station 

a 

"a 
> 

■ 

£ 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

Mlcnight 
CST 

6:00A  CST 

Noon  CST 

6:  OOP  CST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

.50-99 

1.00-199 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

FORT  SmiTH  WB  AIRPORT 

NE 

22 

7.2 

35 

N 

28 

83 

90 

60 

59 

1 

1 

5 

1 

2 

1 

11 

58 

5.4 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

SW 

13 

6.6 

56 

HW 

27 

86 

87 

63 

63 

3 

3 

3 

2 

0 

0 

11 

71 

5.1 

TEXARKANA  WB  A !  .*P0RT 

ENE 

15 

5.4 

92 

2 

3 

1 

0 

1 

0 

7 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Average 

Deparlure 

From  Long 
Term  Means 

HighesI 

& 

LowesI 

Dale 

Degree  Days 

No  o 

Days 

3 

Deparlure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Dale 

Sno\ 

v.  Sleet 

No 

of  Days 

Max 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

Dale 

S 
2 
o 

SO  or  More  1 

1  00 

or  More 

t.  » 

:. 

32°  or 
B«low 

k  i 

o<S 

NORTHWEST  DIVISION 

BENT0NV ILLE 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

6.95 

2.54 

23 

.0 

0 

° 

3 

2 

EUREKA  SPRINGS 

85.3 

6j.9 

74.6 

_ 

5.4 

98 

\  2 

54 

16  + 

0 

8 

0 

0 

0 

5.99 

1.78 

25 

.0 

0 

9 

6 

6 

FAYETTEVILLE 

87.2 

67.4 

7  7.3 

98 

12 

57 

1  5 

0 

10 

0 

0 

0 

13.37 

8.41 

25 

.0 

0 

8 

5 

2 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

87.  1 

66.0 

76.6 

97 

12 

55 

1 6+ 

0 

u 

0 

0 

12.03 

0 

8 

6 

5 

FAYETTEVILLE  EXP  ST  A 

87.0 

67.  1 

77.1 

2.4 

97 

12 

56 

1 6 

0 

1.; 

0 

0 

17 

9*  60 

gj! 

*n 

0 

6 

It 

2 

GRAVET  T  E 

86.9 

64.  5 

75.  7 

4.3 

98 

12  + 

54 

1  6  + 

o 

1 1 

0 

0 

0 

7.08 

4  42 
* 

1  •  70 

fl 

8 

* 

4 

HARRISON 

88.  1 

64  •  9 

76.  5 

3.3 

99 

12 

52 

1 6 

o 

12 

o 

0 

0 

6.06 

*ft 

0 

8 

4 

2 

LEAD  HILL 

69.9 

64.6 

77.3 

2.9 

104 

12 

52 

1 5 

o 

1  S 

□ 

o 

0 

5.42 

2  45 

1*94 

0 

0 

8 

4 

2 

ROGERS 

85.0 

66.4 

75.7 

3.6 

97 

12 

56 

1  6 

0 

6 

0 

o 

Q 

5.76 

2.11 

1.32 

2  l 

.  0 

7 

6 

S1L0AM  SPRINGS 

87.8 

66.9 

77.4 

98 

12 

56 

1 6 

o 

1  s 

G 

0 

0 

6.47 

2  .  74 

2 

.0 

6 

^ 

D1V IS  ION 

76.5 

3.0 

8.64 

5.49 

- 

* 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

87.8 

66.  5 

7  7.2 

■■4  9 

1 2 

56 

^  ^ 

i  i 

_ 

0 

0 

4.27 

1.52 

2  5 

■  0 

0 

3 

2 

GILBERT 

89.3 

65.  1 

77.2 

99 

12 

55 

16+ 

o 

1  7 

0 

0 

0 

5.65 

1.32 

2  3 

MAMMOTH  SPRING 

88. 5M 

64.  7M 

76. 6M 

- 

3.0 

99 

1 1 

56 

5 

0 

0 

0 

0 

3.  52 

1.17 

13 

.0 

0 

8 

2 

1 

MARSHALL 

86.9 

65.  7 

76.3 

97 

12 

55 

15 

0 

|  2 

0 

o 

0 

3.  54 

.0 

0 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

87.5 

66.6 

77.1 

- 

2.9 

98 

12 

56 

5 

0 

0 

3.33 

.44 

1.42 

25 

.0 

0 

_ 

2 

1 

MOUNTAIN  HOME  C   OF  ENG 

AM 

87.3 

66.  1 

76.  7 

97 

1  3 

56 

5 

0 

1  i 

0 

0 

0 

3.41 

1.25 

26 

.0 

0 

B 

3 

1 

DIVISION 

76.9 

2.9 

.78 

.0 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

89.  3 

68.0 

78.7 

96 

27 

59 

1  6  + 

o 

1  7 

0 

0 

2.17 

.  0 

0 

1 

1 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

89.  5 

M 

97 

12 

1  6 

4.24 

113 

0 

7 

4 

2 

BATESVILLE  L   AND  D  NO  1 

89.4 

67.1 

78.3 

97 

12 

56 

8 

o 

]  7 

0 

o 

o 

3.61 

- 

*  Ji 

*n 
•  0 

0 

8 

* 

BL YTHEV ILLE 

89.2 

69.2 

79.2 

2.4 

95 

25 

60 

15  + 

o 

1  K 

0 

0 

1.23 

2  50 

" , 
.42 

2 

.  0 

0 

0 

CORN  I N G 

89.6 

67.  1 

78.4 

2.9 

97 

12  + 

57 

5 

o 

1 7 

o 

o 

o 

1.  11 

-  2.93 

'? 

0 

5 

0 

J0NESB0R0 

88.9 

69.8 

79.4 

2.1 

95 

2  7 

62 

6+ 

o 

1 7 

o 

o 

o 

4.40 

1-13 

*07 

?° 
26  + 

.  0 

0 

9 

3 

2 

I  E 1 SF  « 

90  .  7 

68.5 

79.6 

97 

59 

20 

o 

o 

2.61 

i    j  1 
1.48 

.  0 

0 

3 

2 

1 

MARKED  TREE 

91.6 

68.5 

80.1 

- 

0.9 

98 

27 

59 

8 

0 

1 9 

0 

o 

o 

.23 

-  3.63 

.06 

2 

.0 

0 

0 

0 

NEWPORT 

90.  6M 

68. 9M 

79.  8M 

- 

2.3 

98 

60 

8 

0 

0 

o 

o 

2.61 

1.92 

4 

.0 

0 

9 

5 

2 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

89.0 

67.4 

78.2 

95 

2  7 

58 

18 

0 

1  '-> 

0 

o 

o 

?  "  ai 

.55 

4 

.0 

0 

6 

2 

0 

POCAHONTAS  1 

89.  5 

67.0 

78.3 

2  . 7 

95 

12  + 

59 

1  7  + 

o 

i  g 

o 

0 

o 

2  70 

1 .  34 

8 

1 

1 

SEARCY 

91.7 

69.3 

80.5 

1.4 

99 

12  + 

61 

1  7  + 

0 

2  1 

0 

0 

X  "  ?Q 

-  .11 

1.52 

4 

.0 

0 

7 

2 

1 

WALNUT   RIDGE   FAA  AP 

88.3 

69.  1 

78.7 

95 

\ 2 

60 

8 

0 

15 

0 

0 

0 

?  78 
* 

.66 

1  1 

.0 

0 

9 

2 

0 

DIVISION 

79.1 

2.1 

2  83 

-     .  72 

.0 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

B  OON  E V  I  L  L  fT 

92.4 

67.7 

80.1 

2.5 

100 

12  + 

57 

16 

0 

22 

0 

0 

0 

8.33 

5.42 

3.24 

24 

.0 

0 

6 

3 

CLARKSVILLE 

91.9 

67.4 

79.7 

103 

13 

55 

16 

0 

22 

0 

0 

0 

3.  53 

.83 

22 

.0 

0 

5 

5 

0 

DARDANELLE 

91.6 

68.2 

79.9 

3.0 

101 

12 

57 

16 

0 

20 

0 

0 

0 

5.  32 

1.63 

1.15 

23 

.0 

0 

8 

5 

2 

DEVILS  KNOB 

82.  7M 

65. 8M 

74.  3M 

93 

12 

57 

5 

0 

3 

0 

0 

0 

6.95 

3.21 

4 

.0 

0 

10 

3 

2 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

R// 

91.5 

70.1 

60.8 

1.5 

100 

27+ 

60 

16 

0 

22 

0 

0 

0 

10.41 

7.85 

5.73 

23 

.0 

0 

9 

4 

3 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

90.  1 

65.4 

77.8 

99 

12 

54 

16  + 

0 

18 

0 

3 

0 

6.31 

2.65 

23 

.0 

0 

7 

3 

2 

MENA 

91.0 

68.0 

79.5 

1.2 

98 

12  + 

60 

16  + 

0 

21 

0 

0 

0 

7.  14 

2.96 

4.  30 

24 

.0 

0 

7 

3 

2 

MOUNT  MAGAZINE 

83.3 

63.9 

73.6 

90 

12  + 

54 

5 

0 

2 

0 

0 

0 

5.00 

1.90 

4 

.0 

0 

5 

2 

OZARK 

91.0 

69.4 

80.2 

2.2 

100 

12 

58 

16 

0 

21 

0 

0 

0 

4.43 

1.33 

2.20 

24 

.0 

0 

6 

3 

2 

PARIS 

93.3 

68.3 

80.8 

102 

12 

57 

16 

0 

23 

0 

0 

0 

4.96 

2.57 

23 

.0 

0 

7 

3 

1 

RUSSELLVILLE 

92.  5M 

68. 6M 

80.  6M 

100 

12 

57 

16 

0 

22 

0 

0 

0 

6.33 

1  .  84 

23 

.0 

0 

8 

it 

2 

SUBIACO 

90.4 

68.3 

79.4 

3.6 

99 

12 

59 

16 

0 

19 

0 

0 

0 

3.  49 

.23 

1.48 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

TURNPIKE 

WALDRON 

93.0 

65.9 

79.5 

103 

11 

56 

16 

0 

24 

0 

0 

0 

4.  80 

2.07 

23 

.0 

0 

3 

3 

3 

WHITE  ROCK 

64.4 

66.  3 

75.4 

93 

12 

59 

15 

0 

4 

0 

0 

0 

6.31 

2.22 

23 

.0 

0 

8 

5 

2 

DIVISION 

78.7 

2.2 

5.95 

2.32 

.0 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

92.5 

67.5 

80.0 

101 

12 

60 

16  + 

0 

23 

0 

0 

0 

3.  19 

1.18 

21 

.0 

0 

6 

3 

1 

BENTON 

90.6 

68.  1 

79.4 

99 

12 

59 

16 

0 

19 

0 

0 

0 

4.51 

2  .  68 

22 

.0 

0 

5 

3 

1 

8LAKELY   MOUNTAIN  DAM 

AM 

92.2 

66.8 

79.5 

100 

13 

55 

16 

0 

21 

0 

0 

0 

2.63 

1.29 

19 

.0 

0 

2 

2 

2 

CONWAY 

90.4 

68.8 

79.6 

3.1 

100 

12 

59 

15 

0 

1  8 

0 

0 

0 

2.11 

-  1.63 

.68 

22 

.0 

0 

6 

1 

0 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

93.0 

70.8 

81.9 

1  .  1 

102 

26 

62 

16 

0 

27 

0 

0 

0 

.89 

-  3.22 

.  39 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

R// 

90.8 

7u,6 

80.7 

1.2 

98 

12 

63 

17  + 

0 

20 

0 

0 

0 

2  .  38 

-  .72 

.75 

23 

.0 

0 

5 

2 

0 

MALVERN 

91.9 

67.5 

79.7 

100 

12 

57 

9 

0 

.'1 

0 

0 

0 

1.49 

.  65 

13 

.0 

0 

4 

1 

0 

MORRILTON 

91.0 

69.5 

80.3 

1.9 

100 

12 

62 

17+ 

0 

20 

0 

0 

0 

1.77 

-  1.13 

.71 

5 

.0 

0 

6 

1 

0 

NIMROD  DAM 

AM 

90. OM 

67. OM 

78.  5M 

101 

13  + 

55 

16 

0 

24 

0 

0 

0 

3.  39 

1.53 

24 

.0 

0 

5 

i 

1 

PERRYV ILLE 

91.4 

66. 4M 

78. 9M 

1.9 

99 

12  + 

58 

16  + 

0 

21 

: 

0 

0 

2.41 

-  1.32 

.73 

26 

.0 

0 

6 

1 

0 

SHERIDAN  TOWER 

91.4 

71.4 

81.4 

99 

12 

58 

9 

0 

22 

0 

0 

0 

1.  15 

.52 

1  3 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

1  .6 

80.0 

2.  36 

-  1.30 

.0 

See  reference 


notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Cont  inucd 


ARKANSAS 
JULY  1960 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

01 

< 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Highest 

0 

3 

3 

a 

No  of  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

& 

s 

1 

o 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

Days 

Max 

Mm 

n 
& 

Max  Deplh 

Date 

1 

• 
j. 

1  00 

or  More 

1 

s  s 

2 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BR INKLEY 

91.2 

69.6 

80.4 

-  1.1 

98 

27 

59 

1  7 

0 

2  i 

0 

0 

0 

1  .  39 

-  2 

.  50 

5 

.0 

0 

1 

0 

DES  ARC 

91.9 

70.8 

98 

12  + 

17  + 

0 

23 

0 

0 

0 

2.  19 

1.40 

5 

.0 

0 

1 

HELENA 

92.  1 

72.5 

82.3 

0.8 

98 

12 

65 

1  f  f 

0 

i 

0 

0 

0 

1.  17 

-  2 

.55 

27 

.0 

0 

• 

0 

K  EO 

90.0 

69.2 

79.6 

95 

0 

22 

D 

0 

0 

1.75 

.0 

0 

0 

MAR  I  ANNA   2  S 

90.  7 

68.2 

79.5 

-  1.6 

97 

12 

59 

8 

0 

22 

J 

0 

0 

1.66 

-  1 

.90 

.63 

5 

.0 

0 

1 

0 

SAINT  CHARLES  AM 

80.  7 

98 

14 

62 

15 

0 

2  5 

0 

0 

0 

3.28 

1  .  34 

5 

.0 

0 

3 

3 

2 

STUTTGART 

92.  1 

72.2 

82.2 

-  0.1 

98 

12 

64 

5 

0 

21 

0 

0 

0 

1.11 

-  3 

.15 

.  70 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

STUTTGART   9  ESE  AM 

81.1 

98 

13 

63 

17  + 

0 

23 

0 

0 

0 

1.56 

1.31 

5 

.0 

0 

1 

1 

WYNNE 

91.  1M 

68.  1M 

79. 6M 

0 

0 

0 

0 

1.05 

.50 

4 

.0 

0 

3 

1 

0 

D 1  V  I S  I  ON 

80.8 

-  0.7 

1  .  68 

-  2 

.  . 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

93.2 

70,4 

81.8 

100 

13 

62 

9 

0 

25 

0 

0 

0 

3.46 

2.14 

5 

.0 

0 

6 

1 

1 

DE  QUEEN 

93.3 

68.5 

80.9 

100 

0 

25 

0 

0 

0 

3.  40 

0 

0 

DIERKS 

92.5 

66.7 

79.6 

100 

13 

59 

9 

0 

24 

0 

0 

0 

1.85 

.94 

5 

.0 

0 

5 

1 

0 

HOPE    3   NE  AM 

92.3 

70.2 

-  0,8 

100 

0 

23 

0 

0 

0 

.  1  8 

-  4 

•  39 

.0 

0 

2 

MOUNT  IDA 

91.9 

66.5 

79.2 

-  1.0 

100 

1? 

55 

16 

0 

22 

0 

0 

0 

5.06 

•  63 

3.72 

24 

.0 

0 

4 

1 

NARROWS   DAM  AM 

93.6 

65.0 

79.3 

100 

28+ 

57 

9 

0 

25 

0 

0 

0 

1.57 

1.15 

5 

.0 

0 

• 

1 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA  AM 

91  .0 

67.8 

79.4 

98 

27  + 

63 

2R  + 

0 

20 

0 

0 

0 

2.21 

1.05 

28 

.0 

0 

- 

2 

1 

OKAY 

93.7 

70  .  2 

82.0 

-  0.6 

100 

1  3 

62 

9 

0 

c 

0 

0 

1.77 

-  2 

.32 

.44 

14 

.0 

0 

E 

0 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

92.2 

72.3 

82.3 

-  0.6 

100 

27 

65 

9 

0 

24 

0 

J 

0 

1.32 

-  2 

.62 

1.11 

5 

.0 

0 

2 

1 

1 

DIVIS ION 

80.6 

-  0.9 

2.31 

-  1 

.88 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPH1A 

92.  1 

70.1 

81.1 

98 

27  + 

62 

lfc 

0 

V 

0 

J 

0 

1.31 

-  2 

.57 

.50 

5 

.0 

0 

5 

1 

0 

CAMDEN  1 

94.5 

70.0 

-  0.1 

101 

27 

9+ 

0 

.  6 

0 

0 

J 

.  82 

-  3 

,43 

5 

.0 

0 

0 

J 

EL   DORADO  FAA  AIRPORT 

.45 

31 

.0 

' 

J 

o 

FORDYCE   6  W 

94.0 

69.8 

81.9 

101 

27 

62 

9  + 

0 

0 

0 

0 

1  .05 

1.05 

5 

.0 

0 

1 

1 

1 

MAGNOLIA   3  N 

80.6 

30  + 

60 

9 

0 

24 

J 

0 

0 

1.99 

-  2 

1.03 

5 

.0 

2 

2 

1 

PRESCOTT 

94.0 

70  '.  8 

82.4 

-  0.8 

102 

1  3 

62 

16 

0 

■ 

0 

0 

0 

1.02 

-  3 

.73 

.50 

6 

.0 

0 

1 

1 

0 

WARREN 

94.  5 

70.5 

82.5 

-  0.4 

101 

27  + 

64 

16  + 

2  .40 

1.53 

5 

.0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

81.8 

-  0.7 

1  .  36 

-  2 

.  79 

•  0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT    7  S 

94.  8 

69.0 

81.9 

0.5 

101 

1  3 

62 

1  8 

0 

27 

0 

0 

0 

1.92 

-  3 

.  SO 

1.  12 

14 

.0 

0 

s 

1 

1 

CUMMINS  FARM 

92.4 

68.5 

80.5 

97 

13  + 

60 

17 

0 

2  4 

0 

0 

0 

3.  14 

1  .  35 

5 

.0 

0 

4 

; 

2 

DUMAS   1  ESE 

95.  1 

68.6 

61.9 

-  1.3 

1  * 

27+ 

60 

17  + 

0 

28 

) 

0 

0 

1.81 

-  2 

.73 

5 

.0 

0 

4 

2 

0 

MONT ICELLO  3  S 

92.9 

66. 6M 

79. 8M 

99 

13 

58 

17 

0 

25 

J 

0 

0 

2.97 

1.27 

5 

,0 

0 

• 

2 

1 

PINE  BLUFF 

92.5 

71.7 

82.  1 

-  1.1 

99 

13  + 

64 

1  7 

0 

0 

3 

0 

1.37 

-  2 

.66 

.63 

14 

.0 

0 

■ 

. 

0 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

93.4 

70.9 

82.2 

IOC 

12 

63 

8 

0 

24 

2 

0 

0 

.  68 

.34 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

PORTLAND 

93.6 

71  .  1 

82.4 

0.6 

100 

28  + 

64 

18 

0 

.  4 

0 

0 

0 

1.02 

-  3 

.42 

6 

.0 

0 

■ 

0 

0 

ROHWER  2  NNE 

92.0 

69.6 

80.8 

99 

12 

61 

16 

0 

4 

0 

1 

0 

3.65 

1.16 

28 

.0 

5 

i 

2 

D I  V  I  S I  ON 

81.5 

-  0.6 

2.07 

-  2 

.34 

. 

Precipitation 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:     104°  on  the  12th  at  Lead  Hill 
Lowest  Temperature:     52°  on  the  16+  at  Two  Stations 

Greatest  Total  Precipitation:     13.97  inches  at  Fayetteville  Exp  Station 
Least  Total  Precipitation:     0.18  inch  at  Hope  3  NE 

Greatest  one-day  Precipitation:     9.60  inches  on  the  25th  at  Fayetteville  Exp  Sta 


See  reference  notee  folloelne  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


4 

5 

b 

7   |   8   |  9 

•  14 

1*61 

•  27 

•  25 

T 

1.25 

T 

1.72 

.43 

•  50 

,  3  6 

2.14 

.98 

1.02 

•  90 

■  10 

1*21 

.12 

•  46 

.01 

.8* 

•  02 

.10 

.0  5 

•  49 

.19 

.36 

.96 

.03 

.1* 

.0  8 
.44 

.15 

.40 

T 

.65 

•  IS 

.1* 

1.38 

.71 

.52 

2.18 

■  20 

.50 

.80 

1.40 

■  38 

.25 

•  17 

■  52 

.14 

.43 

•  30 

1*05 

■  41 

•  62 

1.39 

.20 

•  49 

.27 

.07 

.60 

.13 

1.35 

•  36 

2.74 

.36 

.90 

.29 

.68 

.47 

1.37 

1*40 

.30 

3*21 

.26 

.94 

.73 

.54 

.23 

1-47 

•  07 

•  35 

.44 

.94 

.01 

T 

1.  57 

T 

T 

•  65 

.0  1 

T 

1.03 

1.05 

1.27 

•  16 

•  13 

.24 

•  71 

.11 

1.03 

.99 

.17 

.10 

•  44 

T 

3.61 

.98 

.25 

1.31 

.48 

1.53 

1.38 

.05 

.19 

•  05 

.  1  8 

.05 

•  20 

•  27 

.03 

.12  i 

.70 

.24 

1.  14 

.07 

•  39 

.18 

.09 

.06 

.33 

1.12 

T 

.20 

.55 

.40 

.<i6 

.29 

*  12 

.02  1 

.11 

.63 

.03 

1.13 

.01 

.90 

.25 

T 

.12 

.03 

.98 

.12 

.31 

.16 

.63 

• 

.27 

.33 

] 

.27 

.42 

.71 

9      10     11     12     13     14     15      16     17     18     19     20  21 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 
ALY 

AMITY  3  NE 

ANTOINE 
A PL  IN  1  W 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHDOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

BEATY  LAKE 

BEECH  GROVE  1.39 

BEEDEV ILLE  2«06 

BENTON  4.51 

BENTONVILLE  6.95 

BERRYVILLE  4  NW  6.37 
BIG  FORK 

BIG  LAKE  OUTLET  2.44 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM  2.63 

BLUFF  CITY  3  SW  .89 

8L  YTHEV ILLE  1.23 

BOONEVfLLE  8.33 

BOUGHT ON  2.61 
BRADFORD 

BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
8URDETTE 
CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 

CAMDEN  1 
CARLISLE    1  SW 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 

CONWAY 
CORNING 
COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 

CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
DARDANELLE 

DE  QUEEN 
DERMOTT 
PES  ARC 

DEVILS  KNOB  6.95 
DIERKS  1.85 

DUMAS  1  ESE  1.B1 
EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS  9.25 
EVENING  SHADE  1  NE 
FAYETTEVILLE  13.37 

FAYETTEV ILLE   FAA  AP  12.03 

FAYETTEVILLE  EXP  ST A  13.97 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT  4.27 
FORDYCE  6  W 
FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 
FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOD 

GRAVELLY 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 
GREENBRIER 
GREENWOOD 

GURDON  3  E 
HAMBURG 
HARRISON 

HEBER  SPRINGS   3  NE 
HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

HOT  SPRINGS   1  NNE 
HUTT IG  DAM 
INDEX 
JASPER 
JISSIEVILLE 

JONESBORO 
REISER 
K  EO 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY  3,26 

LEAD  HILL  5.42 

LEE  CREEK  GUARD  STATION  6.83 

LEOLA  1,91 
LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  P.// 

LITTLE  ROCK   FlLT  PLANT 
LURTON 

MAD  I  SON  :    1,02 1 

M AGNOL I A   3  N  I    1.99 ! 

MALVERN  I    1  ,(,9 

MAMMOTH  SPRING  3,52 

MAR  I  A  NN A    2    S  ..66, 

MARKED  TREE  .23 

MARSHALL  3.54 
MELBOURNE 

MENA  7.14 

MONT ICELLO  3  S  2,97 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8  .59 

MORRRTON  1.77 

MOUNT    IDA  .    5.06 | 


.81    1.48  .19 
1.10  1.01 


1.02 
1.02 


.25     .41  .12 


.12  .02 
.64 

.62  T 


.03  1.26  1.34 
.08 
.98 
2.04 


.10  .05 
.39  .08 


1.00  3.14 
1.49 
.67 

3.11 


.90 
.55 
1.30 
.07 


0  1.11 
,8     .05  .69 

1  2.54  1.88 

1.34    1.12  .51 


.35 
1.91 


.03 
.09 
1.18 


.06 
.61  3.24 
.19 


.03^    .15  1.43 


1.38  1.23  1.23  1.78 

T  1.02  .27,  T 

.48  1.74  .52|  8.41 

1.38  1.66  .92  4.23 

.67  1 . 73  ,43j  9.60 

.63  .08  T     I  1.52 

.18    1.84  5.73  .41  .22 

.08'  2.65  .77  1.82 

.91  1.32  .05' 


.24 


.92 


.20  1.70  .10 

1.16    1.50   1.17  1 . 70  .22 

1.98    1.61  .15    1.75  .67 

.30     .20  1,30 

2.80  .95  ,10 

T  .12 

.80     .48  .21      .86  1.50 

.78     .18  .96 

.65  1.57  .22 

T         T  .12 

T                    .49  .27      .05  1.58 

T  T 

T        1.43     .41  .52 


.09  2.18 
.23 

.02  .75 


.09  .03 
.30  1.94 
1.37 


DAILY  PRECIPITATION 


MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN   HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW   1  E 
MULBERRY  6  NNE 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  DEACH  SUBSTA 
NATHAN   *  WNW 
NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 

NIMROD  DAM 
OOELL    3  N 
ODFN  2  W 
OKAY 
OSCEOLA 

OWENSVlLLE 

OZARK 

OZONE 

PAR AGOULD  RADIO  KDRS 
PARIS 

PARK  I N  2  W 

PARKS 

PERRYVILLE 
PINE  8LUFF 

PINF  BLUFF  FA A  AIRPORT 

PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRE«-COTT 
RATCL iff 

ROGERS 
ROHWER  2  NNE 
RUSSFLLV ILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 

SALEM 
SFARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLFY 

SILOAM  SPRINGS 

SPARKMAN  4  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STORY 

STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 
SUB  I ACO 
TAYLOR 

TEXARK  AN A  KB  AIRPORT  I 


1.55 
1.75 
6.0* 


4.  36 

1.11 
1.56 
3.49 
1.78 
1.32 


1.35  1.20 


3.20 
.55 
.97 


Day  of  Month 
13  I  14  |  IS 


1.50 
.90 
.  19 
.34 

2.  75 


.60  .; 

.30  .( 

.09  5.: 

2.12 
.06 

.69  .1 

.12  1. 08  2.20 


T  T 
.2 

1.6? 


.28 

.77  .13 
.02  .34 


28     29  30 


.31  .20 
.05 


1.75  .1* 


1  .08 
.11  .45 


.34 
.45 
2.74 


.06 
.28 

.07 


1.11      .30  .07 


TURNPIKE 
WALDRON 

WALNUT   GROVE  2  NNE 
WALNUT    RIDGE   F AA  AP 
WARREN 

WHITE  ROCK 
WHITECLIFFS 
WYNN; 
VELLVILLF 


.59  .20 
•  20 

.11     .01  .32; 


2.07  1,31  .04 

.88     T  ,  .75     .20  .12 

.10     .09     .16  .29  T 
.39  T 

.10  2.22     .62  .75  1.24 


DAILY  TEMPERATURES 


JULY  1960 


Station 

Day  Of  Month 

'age 

1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  |  26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

94 
74 

95 
71 

95 
74 

95 
70 

88 
64 

88 
6  1 

88 

63 

88 

63 

91 
60 

96 
60 

100 
69 

101 
71 

99 
73 

86 
72 

85 

64 

87 
60 

92 
61 

88 
65 

90 
67 

92 
70 

93 
70 

92 
68 

90 
67 

94 
67 

94 
66 

95 
73 

96 
71 

97 
70 

93 
68 

94 
69 

92 
72 

92.5 
67.  5 

ARKADELPH1A 

MAX 
MIN 

92 
73 

93 
74 

93 
72 

90 
73 

90 

66 

85 
65 

87 
65 

88 
64 

68 
64 

93 
65 

95 

97 
74 

98 
75 

85 
73 

89 
65 

88 
62 

90 
63 

88 

67 

88 

70 

90 
72 

91 
73 

93 
69 

96 
69 

91 
71 

95 
75 

97 
74 

98 
71 

97 
76 

96 
71 

97 
74 

96 
74 

92.1 
70.1 

ASHDONN 

MAX 
MIN 

94 
74 

94 
72 

94 
75 

94 

73 

89 
67 

87 
66 

87 
66 

67 

65 

92 
62 

96 
67 

97 
72 

98 
72 

100 
72 

91 
72 

85 
68 

88 

63 

91 
74 

91 
70 

93 
68 

92 
71 

93 
73 

96 
70 

95 

72 

93 
70 

96 
78 

99 
73 

97 

70 

95 
67 

94 
71 

96 
74 

95 
76 

93.2 
70.4 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

92 
72 

93 
74 

92 
72 

88 

70 

80 
65 

84 
64 

84 

65 

83 
59 

66 
61 

93 
64 

95 
72 

95 
75 

92 
71 

84 

72 

82 
62 

85 
59 

87 
60 

87 
64 

88 

67 

90 
68 

92 
69 

93 
67 

89 
69 

91 
69 

92 
75 

94 
71 

96 
71 

90 
70 

91 
69 

91 
70 

88 
71 

89.3 
68.0 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

92 

93 

94 

77 

80 

86 

86 

86 

90 

94 

96 

97 

93 

85 

85 

86 

84 

88 

89 

89 

91 

89 

88 

B8 

90 

95 

96 

93 

92 

92 

90 

89.5 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

92 
73 

91 
70 

94 
77 

82 
68 

81 
64 

85 
62 

86 
62 

85 
56 

90 
66 

94 

62 

95 
71 

97 
74 

92 
70 

85 
71 

84 

58 

84 

57 

88 

57 

85 
64 

90 
69 

88 

69 

92 
70 

90 
67 

89 
67 

90 
70 

89 
72 

93 
70 

96 
69 

93 
68 

93 
68 

90 
70 

88 
68 

89.4 
67.1 

BENTON 

MAX 
MIN 

92 
70 

93 
71 

93 
72 

90 
70 

85 
65 

85 

62 

87 
61 

84 

62 

89 
60 

95 
63 

96 
72 

99 
72 

98 
68 

86 
72 

83 
69 

86 

59 

89 
60 

SB 
66 

88 
68 

92 
72 

94 
68 

92 
69 

87 

08 

90 
69 

92 
74 

94 
73 

95 
70 

91 
72 

92 
70 

93 
72 

91 
72 

90.6 
68.1 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

87 
53 

91 
61 

82 
65 

88 
61 

92 
62 

87 
66 

78 
65 

75 
64 

77 
65 

88 
68 

93 
67 

94 

64 

90 
62 

90 
61 

87 

68 

86 
58 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

94 
66 

95 
66 

95 
69 

96 
79 

92 
67 

80 
60 

88 

59 

88 

59 

87 
57 

91 
61 

97 
70 

99 
71 

100 
71 

99 
73 

87 
63 

87 
55 

89 
60 

92 

65 

85 
66 

91 

67 

93 
68 

92 
68 

93 
67 

86 
69 

88 

72 

93 
70 

97 
69 

98 
72 

95 
66 

95 
72 

95 
75 

92.2 
66.8 

BLYT NEVILLE 

MAX 
MIN 

93 
76 

85 
73 

92 

74 

87 

70 

83 
61 

85 
65 

83 
66 

84 

60 

90 
64 

93 
t>5 

94 
75 

92 
75 

90 
74 

65 
69 

83 
60 

84 
62 

86 

62 

89 
62 

87 
72 

90 
72 

93 
70 

92 

70 

94 
72 

91 

70 

95 
75 

92 
76 

94 
72 

90 
72 

90 
70 

91 
71 

89 
70 

89.2 
69.2 

BOONEV ILLE 

MAX 
MIN 

96 
71 

96 
73 

97 
69 

91 
70 

83 
68 

87 

62 

88 

63 

88 
66 

91 
61 

99 
65 

100 
73 

100 

72 

98 
72 

88 
71 

86 

63 

89 
57 

93 
62 

90 
71 

93 
66 

93 
69 

90 

68 

93 
70 

87 
67 

85 
67 

92 
66 

98 
69 

98 
72 

94 
68 

94 
67 

94 
73 

92 
68 

92.4 
67.7 

BR  INKLE Y 

MAX 
MIN 

92 
74 

93 
75 

92 

74 

90 
71 

81 
66 

85 
66 

86 
66 

84 
61 

91 
64 

95 
66 

97 
74 

97 
76 

93 
74 

86 
72 

84 
60 

85 
61 

87 
59 

90 
65 

92 
70 

94 
72 

92 

72 

96 
69 

94 

72 

94 
70 

95 
76 

94 
74 

98 
72 

93 
73 

94 

72 

92 

70 

92 
73 

91.2 
69.6 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

95 
74 

96 
74 

96 
75 

95 
74 

93 
67 

87 
65 

88 
66 

87 
64 

91 
64 

97 
66 

98 

72 

99 
7* 

98 
75 

95 
74 

86 

65 

89 
65 

91 
65 

90 
66 

93 
68 

92 
70 

94 
74 

98 
66 

97 
67 

96 
72 

98 
77 

100 
76 

101 
71 

98 
69 

96 
69 

96 

73 

97 
72 

94.5 
70.0 

CLARKSVI LLE 

MAX 
MIN 

95 
70 

96 
70 

96 
69 

89 
70 

83 
67 

B8 

60 

88 
65 

87 
63 

90 
61 

96 
63 

99 

73 

101 
73 

103 
73 

90 
74 

86 
58 

90 
55 

93 

62 

87 
71 

93 
69 

94 
66 

92 
71 

91 
67 

BO 
67 

88 
66 

91 
69 

97 
71 

96 

70 

95 
71 

93 
68 

92 
66 

91 
71 

91.9 
67.4 

CONWAY 

MAX 
MIN 

94 

73 

93 
75 

93 
73 

90 

72 

81 

67 

66 

62 

87 
62 

84 

60 

69 
61 

94 
64 

98 

73 

100 
7  8 

93 
7* 

87 
74 

65 

59 

86 

62 

89 

60 

86 
71 

90 
68 

89 
70 

93 
71 

90 
70 

85 
67 

86 

70 

92 
72 

95 
71 

96 

70 

93 
70 

93 
69 

93 
72 

91 
72 

90.4 
68.8 

CORNING 

MAX 
MIN 

93 
74 

ee 

70 

92 
75 

86 
64 

83 
57 

86 
62 

84 
65 

84 

58 

90 
61 

93 
66 

97 
74 

97 

74 

87 
67 

65 
67 

84 

59 

85 

63 

88 
59 

89 
60 

85 
69 

92 
67 

91 
70 

92 
69 

92 
70 

91 
72 

90 
74 

94 

70 

95 
70 

92 
69 

93 
68 

92 
69 

88 
67 

89.6 
67.1 

CROSSETT   7  S 

MAX 
MIN 

94 
71 

95 
69 

95 
71 

93 
71 

90 
72 

86 
66 

89 
65 

89 

65 

95 
64 

98 
68 

99 
71 

100 
72 

101 
73 

91 
71 

69 
69 

91 
68 

91 
67 

93 
62 

92 
68 

92 
67 

96 
69 

97 
65 

98 
69 

97 
71 

99 
74 

99 
70 

99 
69 

96 
68 

97 
69 

loo 

72 

97 
72 

94.8 
69.0 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

94 

73 

94 
71 

94 
73 

92 
72 

90 
64 

86 

65 

87 
65 

85 
61 

91 
64 

94 
68 

96 

70 

97 
74 

97 
74 

86 
73 

85 
63 

87 
63 

89 
60 

92 
63 

96 
66 

92 
70 

96 
71 

95 
67 

93 

70 

94 

70 

96 
72 

96 

70 

95 
68 

94 

72 

93 
69 

95 
71 

93 
72 

92.4 
68.5 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

96 
70 

94 
74 

94 
72 

89 
71 

81 

67 

88 

62 

88 

66 

36 

63 

91 
60 

95 
63 

98 

73 

101 
75 

97 
7* 

88 
71 

87 
59 

89 
57 

92 
60 

87 
67 

91 
66 

94 
68 

92 
70 

91 
68 

88 
68 

67 
69 

91 
72 

97 
71 

97 
71 

94 
72 

93 
71 

92 
73 

92 
70 

91.6 
68.2 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

94 
71 

94 
69 

94 
71 

90 
71 

84 

6  7 

66 
64 

89 
64 

89 
65 

92 
62 

96 
66 

98 
69 

99 
70 

100 
71 

85 
71 

88 
67 

90 
63 

92 
65 

90 
67 

93 
66 

94 
69 

94 
74 

95 
69 

93 
71 

90 
70 

95 
73 

99 
71 

loo 
69 

98 
65 

96 

70 

98 
72 

95 
72 

93.3 
68.5 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

94 
74 

94 

75 

95 
76 

94 

75 

92 
71 

8  3 
65 

85 
65 

85 
62 

91 
64 

95 
67 

96 
75 

9  8 
79 

94 
73 

86 

73 

84 

63 

86 
63 

88 
62 

90 
66 

92 
70 

89 
73 

93 
73 

96 
70 

91 
71 

94 
71 

96 
77 

97 
76 

97 
74 

93 
71 

94 
73 

94 

72 

90 
75 

91.9 
70.8 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

87 
70 

86 
69 

87 
66 

75 
64 

72 
57 

76 
61 

77 
64 

88 

62 

91 
72 

93 
75 

89 
7  1 

78 
65 

79 
58 

80 
62 

75 

64 

81 
64 

83 
67 

83 
69 

85 

65 

74 

62 

83 
64 

88 
70 

90 
69 

84 

65 

85 
71 

80 
64 

82.  7 
65.8 

DIERKS 

MAX 
MIN 

93 
67 

93 
67 

93 
67 

91 
68 

83 
67 

B6 
62 

88 

62 

88 

62 

91 

59 

95 
63 

95 
68 

97 
68 

100 
69 

85 
71 

86 
68 

91 
60 

92 

63 

90 
67 

93 
64 

94 
67 

95 
70 

95 
68 

93 
69 

88 

69 

94 
71 

98 
69 

99 
68 

95 
66 

96 
66 

97 
71 

95 
73 

92.5 
66.  7 

DUMAS   1  ESE 

MAX 

MIN 

95 
72 

95 
70 

96 
72 

95 
72 

90 
65 

9  0 
65 

90 
64 

88 

60 

95 
64 

97 
69 

99 
71 

■  00 
74 

100 
75 

89 
73 

88 
63 

91 
64 

93 
60 

94 
63 

94 
67 

95 
70 

98 
72 

98 
68 

96 
65 

97 
70 

99 
72 

100 
71 

100 

70 

95 
72 

97 
71 

9  8 

71 

97 
73 

95.  1 
68.6 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

90 
73 

91 
71 

90 
68 

72 
62 

79 
55 

79 
59 

83 

60 

61 
64 

67 
57 

90 
67 

97 
75 

98 
70 

87 
69 

85 
64 

82 
54 

87 
54 

89 

6  0 

79 
62 

86 
61 

87 
63 

34 

66 

81 
65 

72 
64 

75 

64 

84 
67 

90 
70 

93 
65 

88 
62 

88 
63 

86 
67 

84 

59 

85.3 
63.9 

FAYETT  EV I LLE 

MAX 
MIN 

92 
75 

93 
74 

92 
74 

77 
68 

81 
61 

82 
62 

84 
67 

83 
67 

89 

62 

92 
71 

97 
75 

98 
71 

89 
72 

86 
68 

86 
57 

87 
58 

89 
66 

84 
68 

88 
65 

89 
67 

87 
68 

83 
67 

72 
65 

77 
66 

87 
68 

93 
72 

93 
66 

91 
66 

90 
66 

87 
71 

86 
65 

87.2 
67.4 

FAYETTEVILLE   FAA  AP 

MAX 
MIN 

94 
75 

91 
74 

92 
70 

73 
65 

81 
61 

82 
61 

83 
66 

64 

66 

88 
60 

92 
68 

96 
73 

97 
68 

89 

70 

65 
63 

82 
55 

87 
55 

90 
61 

83 
66 

90 
64 

89 
65 

88 

6  9 

83 
67 

74 
66 

77 
67 

87 
68 

93 
71 

95 
68 

89 
66 

91 
63 

87 
69 

88 

65 

87.1 
66.0 

FAYETT  EV ILLE   EXP  STA 

MAX 
MIN 

91 
73 

92 
75 

91 
73 

78 
67 

80 
60 

80 
62 

8t 

67 

85 
67 

6  7 
61 

91 
69 

96 
75 

97 
70 

94 

71 

85 
68 

84 
56 

85 
56 

89 
65 

86 
69 

87 
63 

90 
66 

90 
70 

89 
69 

72 
66 

77 
67 

86 
68 

91 
71 

92 
69 

89 
66 

90 
65 

86 
70 

83 
63 

87.0 
67.1 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
76 

94 

70 

93 
70 

73 
63 

81 

59 

85 
61 

85 
64 

83 
62 

90 
59 

95 
65 

98 
74 

99 
75 

86 
72 

83 
62 

81 
56 

85 
59 

87 
57 

81 
66 

88 

65 

91 
66 

85 
67 

90 
68 

84 
69 

86 
71 

84 
69 

92 
72 

94 
70 

90 
70 

91 
67 

88 
71 

87 
67 

87.8 
66.5 

FORDYCE   6  W 

MAX 
MIN 

95 
74 

95 
72 

95 
73 

93 
74 

90 
66 

89 
6  4 

89 
64 

87 
62 

91 
62 

95 
67 

96 
73 

99 
73 

99 
74 

88 
72 

87 
64 

89 
64 

93 
63 

92 
68 

91 
68 

92 
70 

94 
73 

98 
68 

95 
71 

96 
71 

98 
76 

100 
74 

101 
71 

98 
72 

97 
71 

97 
75 

96 
74 

94.0 
69.8 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

97 
72 

96 
76 

96 
72 

86 
68 

82 
69 

8  5 

65 

88 

69 

88 

70 

92 
65 

99 
69 

100 
74 

100 
73 

95 
78 

90 
70 

86 
64 

90 
60 

92 
6  6 

90 
72 

92 
66 

93 
72 

89 
71 

90 
68 

72 

68 

83 
69 

93 
74 

99 

72 

100 
75 

95 
70 

94 

70 

92 
74 

91 
70 

91.5 
70.1 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

92 
68 

93 
70 

93 
67 

93 
72 

81 
66 

86 
59 

87 
63 

86 
64 

90 
59 

95 
61 

98 
69 

99 
68 

96 
69 

89 
69 

66 
54 

90 
54 

92 
60 

90 
70 

89 
63 

94 
64 

89 
68 

88 
67 

74 
65 

79 
67 

69 
71 

95 
70 

96 
68 

93 
66 

91 
63 

90 
68 

89 
64 

90.1 
65.4 

GILBERT 

MAX 
MIN 

93 
79 

92 
70 

95 
72 

76 
68 

81 

60 

85 

58 

86 

62 

84 
61 

90 
5  8 

95 
60 

96 
68 

99 
73 

94 
72 

86 
65 

82 
55 

86 

55 

90 

57 

84 

62 

90 
62 

89 
68 

90 
67 

92 
66 

85 
66 

87 
69 

88 
68 

94 
68 

95 
67 

91 
67 

92 
65 

90 
69 

89 
62 

89.3 
65.  1 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

88 
72 

92 
72 

90 
71 

80 
63 

81 

57 

60 
6  2 

84 
64 

6  5 
66 

89 
60 

91 
69 

98 
70 

98 
67 

93 
70 

86 
64 

85 
54 

87 
54 

91 
61 

84 

65 

89 

62 

89 
64 

83 
67 

75 
65 

77 
64 

76 
65 

87 
68 

92 
68 

92 

64 

90 
62 

90 
62 

86 
67 

85 
59 

86.9 
64.5 

HARR I  SON 

MIN 

93 
75 

71 

94 

70 

72 
66 

81 
58 

84 

59 

84 
61 

84 
64 

89 
58 

94 
65 

97 
71 

99 
74 

90 
66 

83 
63 

84 

53 

87 
52 

91 
56 

82 
65 

88 

63 

89 
65 

89 
67 

89 
65 

82 
67 

82 
68 

85 
67 

93 
68 

94 
68 

91 
69 

91 
64 

88 

70 

88 
64 

86.1 
64.9 

HELENA 

MAX 
M  IN 

93 
78 

94 
76 

93 
77 

92 
72 

84 
68 

88 

6  9 

89 
69 

87 
65 

92 
68 

95 
73 

96 
76 

96 
77 

95 
75 

88 
74 

66 
66 

67 
69 

88 
65 

9  0 

65 

91 
71 

93 
75 

94 
75 

95 
72 

93 
74 

95 
73 

95 
76 

93 
78 

97 
75 

95 
73 

94 
73 

92 
75 

94 

75 

92.1 
72.5 

HOPE   3  NE 

MAX 
MIN 

92 
74 

92 
72 

93 
75 

93 
76 

90 
67 

79 
64 

86 
66 

87 
65 

86 
61 

91 
65 

95 
73 

96 
74 

97 
73 

99 
72 

86 
67 

86 
65 

6  6 
66 

89 
69 

90 
68 

92 
71 

92 
72 

95 
69 

96 

70 

92 
71 

93 
76 

96 
75 

99 
69 

99 
72 

96 
70 

97 
74 

100 
75 

92.3 
70.2 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

MAX 
MIN 

94 
75 

94 
76 

95 
75 

91 
74 

81 
64 

8  7 
68 

90 
64 

90 
65 

9  4 
6  3 

95 
68 

98 
78 

100 
76 

100 
76 

91 
73 

90 
65 

93 
62 

9  0 
64 

87 
69 

91 
69 

92 
72 

90 
71 

94 

70 

91 
70 

86 
68 

95 
75 

102 
76 

99 
73 

98 

75 

95 
72 

93 
74 

96 
7  ) 

93.0 
70.8 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

DayOI  Month 

Average  J 

1 

2 

3 

4 

5  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JONESBORO 

86 

89 

92 

83 

81 

84 

89 

83 

90 

93 

94 

94 

9  0 

84 

83 

84 

86 

87 

91 

90 

90 

92 

91 

92 

92 

93 

95 

90 

86 

9 

M  IN 

74 

73 

75 

71 

62 

69 

67 

62 

65 

69 

76 

75 

71 

69 

63 

63 

63 

64 

72 

73 

71 

70 

69 

70 

75 

74 

74 

72 

72 

70 

70 

69. 

8 

KEISER 

MAX 

93 

88 

92 

89 

82 

65 

85 

85 

91 

94 

96 

95 

92 

85 

84 

85 

87 

69 

9  1 

94 

94 

94 

95 

93 

95 

95 

97 

95 

92 

91 

90 

7 

MIN 

73 

69 

73 

70 

62 

65 

64 

59 

68 

72 

75 

75 

72 

69 

62 

59 

6  0 

60 

70 

73 

69 

71 

70 

72 

73 

71 

70 

72 

69 

69 

68 

68. 

5 

KEO 

MAX 

91 

93 

92 

91 

78 

65 

86 

83 

89 

92 

95 

95 

93 

85 

83 

86 

88 

90 

90 

9  1 

92 

93 

92 

92 

93 

95 

95 

90 

92 

91 

90 

90 

0 

MIN 

73 

73 

72 

72 

66 

64 

65 

61 

63 

65 

73 

77 

72 

72 

62 

61 

61 

66 

69 

72 

72 

69 

70 

76 

73 

69 

72 

71 

72 

72 

69. 

2 

LEAO  HILL 

MAX 

93 

95 

90 

85 

84 

86 

86 

84 

91 

95 

101 

104 

96 

86 

86 

90 

94 

82 

91 

91 

90 

91 

83 

84 

82 

8  1 

92 

95 

92 

91 

89 

89 

9 

MIN 

74 

76 

70 

60 

56 

60 

62 

57 

65 

7fi 

72 

71 

68 

52 

53 

55 

64 

65 

66 

65 

66 

70 

68 

66 

68 

66 

67 

63 

68 

64 

64. 

6 

LITTLE   ROCK  WB 

AIRPORT 

MAX 

9* 

95 

94 

92 

82 

87 

88 

85 

89 

95 

97 

98 

95 

86 

84 

86 

89 

88 

90 

90 

92 

93 

8  7 

92 

92 

96 

94 

92 

9  1 

92 

91 

90 

8 

MIN 

74 

76 

74 

72 

67 

67 

66 

64 

67 

68 

75 

80 

71 

67 

63 

64 

63 

68 

70 

74 

72 

70 

70 

71 

76 

74 

68 

73 

75 

73 

74 

70 

6 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 

95 

96 

95 

94 

93 

88 

86 

86 

92 

96 

99 

98 

98 

95 

84 

87 

89 

89 

91 

90 

93 

97 

96 

96 

96 

9  8 

99 

95 

97 

99 

94 

93 

6 

MIN 

70 

70 

72 

70 

67 

62 

64 

63 

60 

64 

70 

71 

71 

74 

65 

66 

67 

64 

63 

66 

66 

65 

70 

67 

70 

70 

67 

69 

67 

72 

73 

67 

6 

MALVERN 

MAX 

92 

94 

93 

90 

87 

87 

88 

88 

92 

95 

97 

100 

99 

8  6 

86 

85 

90 

88 

89 

93 

93 

93 

85 

92 

93 

9  6 

97 

95 

95 

97 

95 

91 

9 

MIN 

72 

71 

70 

70 

66 

61 

60 

59 

57 

61 

71 

71 

72 

72 

6  1 

59 

61 

63 

66 

70 

71 

68 

67 

78 

71 

72 

68 

71 

68 

71 

72 

67 

5 

MAMMOTH  SPRING 

93 

90 

93 

83 

82 

85 

85 

83 

89 

93 

99 

97 

88 

B4 

83 

84 

87 

82 

90 

92 

90 

88 

89 

84 

94 

92 

90 

89 

88 

5 

MIN 

71 

68 

70 

65 

56 

60 

62 

57 

57 

63 

70 

70 

68 

62 

59 

60 

57 

63 

65 

6  8 

68 

66 

68 

70 

68 

67 

69 

64 

6* 

7 

MARIANNA   2  S 

91 

92 

92 

89 

82 

86 

87 

86 

90 

93 

95 

97 

93 

87 

85 

67 

87 

90 

90 

91 

93 

94 

91 

92 

93 

93 

96 

9  1 

93 

92 

93 

90 

7 

MIN 

74 

73 

74 

69 

62 

66 

64 

59 

64 

66 

72 

73 

72 

72 

60 

60 

60 

63 

66 

71 

71 

68 

70 

70 

73 

73 

67 

7  0 

69 

71 

71 

68 

2 

MARKED  TREE 

89 

90 

91 

84 

89 

8a 

89 

84 

94 

96 

97 

95 

89 

85 

89 

65 

86 

89 

93 

94 

95 

93 

92 

93 

96 

96 

98 

96 

95 

96 

94 

91 

6 

MIN 

70 

70 

75 

72 

69 

63 

61 

59 

68 

73 

71 

70 

70 

68 

6i 

60 

61 

60 

71 

71 

69 

69 

68 

68 

75 

77 

70 

7  0 

72 

70 

69 

68 

5 

MARSHALL 

91 

90 

92 

77 

76 

78 

63 

82 

86 

93 

96 

97 

90 

87 

81 

94 

66 

81 

85 

85 

86 

88 

90 

81 

84 

87 

91 

7  4 

92 

91 

88 

86 

9 

MIN 

77 

71 

69 

68 

58 

57 

60 

59 

57 

67 

74 

74 

72 

65 

5J 

56 

58 

66 

64 

65 

6  6 

67 

67 

66 

70 

71 

72 

67 

66 

68 

62 

65 

7 

MENA 

MAX 

93 

91 

93 

89 

82 

86 

67 

88 

92 

94 

98 

96 

96 

87 

86 

91 

90 

90 

93 

93 

92 

91 

87 

84 

89 

96 

97 

93 

93 

91 

92 

91 

0 

MIN 

72 

71 

72 

73 

66 

62 

63 

64 

60 

66 

73 

70 

72 

70 

65 

60 

62 

67 

67 

70 

69 

69 

68 

66 

71 

73 

71 

64 

68 

70 

72 

66 

0 

MONTICELLO   3  S 

MAX 

94 

96 

96 

94 

89 

67 

87 

85 

92 

95 

97 

98 

99 

86 

86 

90 

90 

92 

95 

91 

91 

96 

92 

96 

97 

98 

97 

93 

93 

96 

93 

92 

9 

MIN 

71 

68 

72 

70 

64 

6  1 

61 

61 

59 

65 

68 

69 

70 

67 

65 

61 

58 

59 

64 

64 

73 

63 

66 

72 

71 

74 

71 

72 

72 

66 

6 

MORR ILTON 

MAX 

94 

94 

94 

90 

82 

67 

89 

85 

91 

95 

97 

100 

95 

88 

85 

68 

91 

87 

90 

90 

92 

69 

84 

87 

92 

95 

95 

95 

95 

92 

93 

91 

0 

MIN 

73 

78 

75 

72 

65 

65 

65 

62 

62 

66 

75 

78 

74 

72 

62 

63 

62 

67 

67 

71 

72 

70 

67 

69 

69 

72 

73 

71 

72 

73 

72 

69 

5 

MOUNT  IDA 

93 

93 

93 

91 

88 

86 

87 

87 

88 

96 

98 

99 

100 

93 

85 

88 

90 

69 

91 

92 

90 

93 

90 

86 

92 

98 

97 

95 

93 

9  4 

93 

91 

9 

MIN 

70 

69 

71 

70 

67 

60 

60 

60 

57 

59 

71 

71 

71 

71 

61 

55 

59 

65 

68 

68 

67 

67 

68 

67 

71 

70 

70 

71 

68 

70 

70 

66 

5 

MOUNT  MAGAZINE 

84 

86 

86 

79 

82 

81 

80 

79 

81 

84 

90 

90 

65 

78 

79 

80 

82 

80 

81 

8  2 

83 

79 

81 

8  2 

63 

89 

88 

88 

89 

87 

85 

83 

3 

MIN 

63 

65 

65 

62 

54 

60 

59 

61 

62 

65 

71 

73 

73 

61 

62 

64 

64 

64 

62 

61 

65 

61 

63 

64 

64 

6  5 

67 

66 

67 

64 

63 

63 

9 

MOUNTAIN  HOME  1 

NNW 

91 

90 

95 

74 

78 

84 

85 

82 

88 

93 

97 

98 

91 

86 

81 

83 

87 

81 

89 

91 

88 

89 

83 

85 

60 

92 

93 

90 

91 

89 

88 

87 

5 

MIN 

72 

70 

72 

65 

56 

61 

63 

63 

61 

66 

74 

74 

68 

66 

59 

60 

60 

66 

65 

70 

69 

67 

67 

70 

68 

70 

72 

69 

67 

71 

65 

66 

6 

MOUNTAIN   HOME  C 

OF  ENG 

92 

92 

92 

94 

74 

79 

85 

83 

81 

88 

92 

95 

97 

87 

02 

81 

B4 

85 

85 

87 

88 

86 

89 

63 

84 

95 

92 

94 

90 

92 

89 

87 

3 

MIN 

74 

69 

71 

67 

56 

60 

65 

61 

58 

64 

70 

73 

69 

68 

59 

60 

57 

66 

64 

67 

68 

68 

68 

69 

70 

69 

70 

69 

65 

70 

65 

66 

1 

NARROWS  DAM 

91 

98 

94 

98 

92 

84 

89 

89 

89 

93 

96 

100 

95 

100 

65 

86 

90 

92 

91 

95 

95 

96 

96 

92 

90 

95 

96 

100 

98 

9  8 

98 

93. 

6 

MIN 

65 

64 

65 

67 

62 

60 

60 

60 

57 

60 

66 

66 

67 

71 

65 

58 

60 

63 

64 

65 

70 

63 

67 

66 

69 

66 

64 

69 

70 

69 

75 

65 

0 

NASHVILLE  PEACH 

SUBSTA 

89 

91 

91 

91 

87 

80 

67 

a  ? 

87 

90 

93 

95 

97 

98 

84 

85 

88 

90 

89 

91 

92 

92 

94 

91 

88 

93 

98 

97 

95 

94 

96 

91 

0 

MIN 

69 

70 

71 

70 

65 

64 

65 

66 

63 

64 

66 

72 

72 

71 

66 

64 

67 

66 

65 

66 

70 

68 

68 

69 

71 

70 

69 

63 

67 

72 

74 

67 

8 

NEWPORT 

94 

93 

93 

79 

82 

as 

65 

85 

90 

95 

97 

98 

85 

85 

87 

90 

84 

92 

94 

93 

92 

90 

92 

93 

94 

97 

'7  1 

94 

92 

90 

& 

MIN 

75 

76 

74 

70 

63 

65 

66 

60 

63 

67 

75 

75 

70 

70 

62 

61 

62 

68 

69 

70 

71 

69 

69 

69 

74 

73 

72 

69 

70 

71 

68 

9 

NIMROD  DAM 

96 

97 

97 

97 

96 

80 

87 

87 

86 

91 

97 

101 

101 

97 

92 

87 

88 

95 

86 

92 

94 

93 

92 

92 

92 

95 

96 

95 

95 

95 

90 

0 

MIN 

71 

74 

71 

71 

65 

62 

62 

60 

58 

63 

71 

76 

72 

73 

57 

55 

59 

65 

65 

69 

69 

67 

68 

67 

69 

71 

72 

69 

70 

69 

67 

0 

OKAY 

94 

94 

94 

92 

88 

87 

89 

dS 

92 

95 

97 

99 

100 

91 

86 

89 

92 

92 

94 

94 

95 

96 

93 

92 

96 

99 

99 

96 

96 

98 

97 

93 

7 

MIN 

73 

72 

74 

74 

66 

66 

67 

65 

62 

64 

71 

73 

73 

72 

68 

65 

68 

69 

69 

70 

74 

70 

73 

70 

76 

74 

70 

67 

71 

74 

75 

70 

2 

OZARK 

95 

94 

96 

89 

81 

66 

86 

85 

89 

95 

99 

100 

97 

89 

86 

90 

93 

90 

92 

94 

91 

94 

74 

61 

90 

98 

96 

91 

93 

93 

91 

91 

0 

MIN 

72 

74 

71 

72 

68 

6  1 

68 

67 

64 

65 

74 

73 

74 

73 

65 

58 

64 

73 

68 

70 

72 

71 

66 

66 

75 

72 

72 

71 

72 

73 

68 

69 

4 

PARAGOULD  RADIO 

KDRS 

90 

90 

91 

9  1 

81 

83 

84 

B4 

87 

91 

92 

94 

93 

83 

83 

84 

85 

87 

89 

91 

93 

90 

91 

91 

90 

92 

95 

9  4 

91 

90 

88 

69 

0 

MIN 

73 

72 

74 

67 

59 

67 

66 

60 

63 

61 

72 

75 

71 

69 

61 

59 

61 

58 

70 

69 

69 

67 

70 

70 

72 

72 

70 

7  1 

70 

66 

64 

67 

4 

PARIS 

97 

96 

97 

93 

84 

SB 

69 

8  8 

98 

98 

100 

102 

98 

91 

87 

89 

95 

90 

94 

95 

93 

95 

82 

85 

92 

99 

99 

95 

95 

94 

93 

93 

3 

MIN 

75 

76 

71 

72 

67 

61 

63 

63 

60 

63 

73 

74 

74 

72 

62 

57 

61 

70 

66 

69 

71 

68 

68 

70 

73 

70 

72 

6  9 

68 

71 

67 

68 

3 

PERR  YV I LLE 

94 

95 

94 

90 

80 

86 

86 

85 

to 

96 

99 

99 

98 

87 

3.. 

86 

92 

85 

91 

93 

93 

90 

82 

89 

94 

98 

98 

98 

95 

94 

91 

91 

4 

MIN 

70 

65 

62 

59 

59 

67 

70 

74 

74 

68 

58 

56 

60 

64 

65 

69 

71 

67 

60 

68 

71 

72 

69 

66 

70 

69 

66 

4 

PINE  BLUFF 

93 

94 

93 

91 

89 

86 

88 

86 

91 

94 

97 

99 

99 

86 

86 

87 

88 

91 

95 

92 

95 

96 

93 

95 

95 

96 

96 

93 

94 

95 

93 

92 

5 

MIN 

76 

74 

74 

75 

67 

67 

68 

65 

67 

68 

77 

79 

75 

72 

65 

66 

64 

69 

70 

73 

74 

70 

73 

75 

72 

75 

72 

74 

75 

76 

75 

7 1 

7 

PINE   BLUFF  FAA 

AIRPORT 

95 

96 

95 

93 

81 

87 

87 

B6 

92 

97 

99 

100 

97 

87 

85 

88 

90 

94 

94 

94 

97 

99 

96 

97 

98 

98 

97 

i3 

94 

97 

93 

93 

4 

MIN 

76 

75 

74 

74 

67 

6  7 

67 

63 

65 

68 

74 

76 

73 

71 

65 

65 

64 

68 

70 

73 

73 

69 

72 

72 

77 

74 

71 

72 

73 

75 

75 

70 

' 

POCAHONTAS  1 

94 

90 

93 

89 

86 

64 

S3 

84 

86 

94 

95 

95 

92 

85 

S3 

84 

87 

88 

86 

92 

92 

91 

(J 

89 

90 

93 

94 

93 

91 

90 

90 

89 

5 

MIN 

72 

70 

72 

68 

59 

66 

64 

60 

62 

65 

71 

72 

70 

67 

61 

63 

59 

60 

69 

69 

70 

68 

69 

69 

72 

71 

71 

69 

70 

66 

62 

67 

° 

PORTLAND 

93 

93 

93 

94 

94 

65 

87 

89 

89 

95 

98 

96 

100 

90 

86 

89 

93 

92 

93 

94 

94 

98 

86 

95 

97 

97 

99 

100 

96 

96 

96 

93 

6 

MIN 

73 

73 

73 

72 

74 

69 

67 

66 

66 

72 

72 

74 

74 

72 

69 

68 

70 

64 

65 

70 

72 

74 

70 

72 

71 

74 

72 

72 

75 

75 

74 

71 

PRESCOTT 

MAX 

95 

96 

96 

95 

92 

92 

90 

88 

91 

96 

99 

101 

102 

90 

87 

87 

85 

91 

90 

93 

92 

90 

96 

92 

93 

101 

i  )0 

96 

96 

100 

94 

0 

MIN 

75 

74 

72 

73 

67 

70 

64 

64 

66 

68 

74 

73 

■a 

72 

64 

62 

66 

64 

70 

67 

ro 

74 

76 

72 

72 

76 

75 

76 

75 

72 

75 

70 

ROGERS 

MAX 

88 

91 

89 

77 

78 

79 

84 

80 

86 

89 

95 

97 

92 

84 

80 

84 

89 

81 

85 

88 

86 

76 

72 

76 

83 

90 

90 

89 

68 

85 

83 

85 

0 

MIN 

74 

73 

72 

65 

58 

62 

65 

67 

61 

70 

73 

70 

71 

67 

it 

56 

62 

67 

64 

67 

68 

67 

65 

66 

68 

7  0 

69 

65 

67 

69 

62 

66 

* 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

93 

95 

92 

9  1 

86 

87 

86 

90 

92 

95 

97 

99 

9  7 

86 

SS 

87 

hi, 

91 

92 

92 

95 

92 

93 

96 

94 

96 

94 

92 

91 

<2 

93 

92 

0 

MIN 

74 

73 

75 

74 

69 

66 

65 

65 

76 

69 

71 

71 

73 

64 

61 

64 

62 

69 

71 

69 

77 

69 

71 

71 

74 

69 

71 

70 

71 

71 

RUSSELLVILLE 

MAX 

96 

96 

95 

89 

84 

89 

88 

87 

91 

95 

99 

100 

96 

90 

87 

89 

n 

92 

94 

93 

92 

90 

87 

94 

97 

99 

96 

94 

71 

92 

92 

5 

MIN 

72 

74 

71 

71 

68 

61 

65 

63 

61 

64 

74 

75 

75 

73 

61 

57 

6. 

67 

69 

69 

68 

68 

69 

73 

71 

71 

72 

70 

73 

70 

68 

6 

SAINT  CHARLES 

MAX 

94 

93 

93 

93 

94 

82 

86 

87 

B5 

90 

95 

96 

96 

98 

88 

86 

90 

92 

93 

90 

92 

95 

92 

92 

95 

96 

95 

93 

94 

95 

91 

9 

MIN 

73 

71 

72 

71 

64 

63 

65 

66 

68 

78 

71 

72 

72 

62 

64 

65 

65 

68 

71 

72 

69 

66 

70 

72 

74 

72 

73 

70 

73 

74 

69 

4 

SEARCY 

MAX 

96 

95 

96 

89 

82 

86 

87 

35 

92 

97 

99 

99 

92 

86 

85 

86 

B9 

89 

90 

9 1 

91 

7 

M  IN 

72 

74 

73 

69 

66 

66 

67 

61 

64 

66 

74 

77 

73 

71 

63 

62 

61 

67 

68 

70 

72 

69 

69 

70 

76 

73 

72 

69 

72 

72 

71 

69 

3 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

94 

96 

95 

91 

86 

66 

67 

84 

88 

97 

98 

99 

96 

91 

86 

87 

Bt 

90 

92 

92 

94 

91 

88 

90 

91 

92 

91 

93 

91 

93 

94 

91 

4 

MIN 

73 

78 

76 

73 

68 

69 

67 

62 

58 

70 

74 

78 

73 

66 

64 

65 

64 

70 

71 

73 

75 

76 

72 

73 

74 

73 

74 

75 

74 

77 

75 

71 

4 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

90 

92 

93 

79 

82 

79 

66 

85 

88 

93 

97 

98 

89 

86 

85 

90 

93 

84 

89 

91 

91 

79 

74 

79 

90 

93 

94 

9  0 

91 

86 

85 

87 

8 

MIN 

73 

73 

73 

67 

60 

63 

68 

69 

62 

70 

72 

71 

72 

66 

57 

56 

63 

68 

63 

66 

69 

67 

65 

67 

71 

71 

70 

64 

66 

69 

62 

66 

9 

See 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JULY  1960 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

15 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

94 
74 

87 
76 

97 
75 

94 
74 

87 
64 

84 

69 

88 
68 

85 
65 

89 
67 

95 
68 

97 
78 

98 
79 

95 
78 

87 
74 

85 

65 

86 
67 

88 

65 

92 
69 

91 
72 

93 
74 

93 
76 

96 
72 

94 

72 

95 
72 

96 
76 

96 
76 

97 
72 

95 
76 

94 
75 

95 

75 

93 
75 

92.  1 
72.2 

STUTTGART    9  ESE 

MAX 
MIN 

92 
75 

91 
76 

93 
75 

93 
72 

90 
63 

82 
64 

85 
67 

86 

63 

85 

66 

90 
70 

94 

75 

97 
77 

98 
76 

96 
73 

87 
63 

85 
65 

68 
63 

89 
66 

91 
70 

90 
73 

91 

74 

94 

70 

95 
71 

93 
72 

93 
75 

95 
7* 

96 
71 

97 
74 

94 
72 

94 
74 

94 
74 

70.7 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

95 
72 

95 

r« 

96 
72 

86 
70 

81 
66 

84 
61 

87 
65 

86 

63 

88 

62 

96 
64 

97 
74 

99 
76 

94 
74 

88 
71 

85 
61 

89 
59 

94 
62 

88 
69 

93 
65 

94 
69 

94 
70 

93 
68 

72 
66 

81 

67 

90 
73 

96 
70 

95 
72 

92 
70 

92 
69 

91 
72 

90 
69 

68.  3 

TEXARK/NA  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
7* 

93 
74 

92 
76 

90 
76 

80 
69 

66 
67 

88 

68 

87 
67 

90 
bi 

95 
71 

95 
75 

97 
78 

98 
74 

88 

73 

86 

70 

88 

70 

91 
71 

90 
72 

90 
69 

92 
71 

94 
72 

96 
74 

93 
75 

91 
71 

95 
78 

99 
75 

100 
74 

94 
68 

96 
73 

96 
76 

95 
76 

72.3 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

WALDRON 

MAX 
MIN 

95 
72 

95 
69 

97 
71 

94 
71 

80 
67 

88 

59 

87 

59 

88 
61 

94 

57 

98 
61 

103 
70 

102 
70 

100 
70 

92 
70 

36 
59 

89 
56 

92 

60 

90 
67 

94 
64 

93 
67 

91 
67 

95 
67 

91 
67 

86 
66 

93 
69 

98 
69 

98 
71 

95 
66 

94 
66 

94 
68 

91 
66 

65.9 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

92 
76 

90 
73 

92 

74 

77 
65 

83 
61 

85 
66 

84 

66 

83 
60 

86 
63 

93 
69 

92 
75 

95 
75 

84 

72 

84 

65 

83 
62 

84 
64 

87 
63 

85 
64 

90 
72 

91 
72 

90 
72 

89 
69 

88 
70 

89 
71 

87 
74 

94 

73 

94 

73 

92 
71 

93 
72 

90 
70 

90 
69 

88.3 
69.1 

WARREN 

MAX 
MIN 

94 
72 

95 
73 

95 
73 

93 
75 

85 
66 

89 
66 

88 
66 

87 
64 

94 
67 

95 
69 

97 
74 

101 
76 

100 
76 

87 
74 

87 

68 

94 
64 

90 
65 

94 
68 

96 
67 

92 
69 

99 
71 

97 
69 

96 
70 

96 

72 

97 
76 

101 
74 

101 
70 

98 
72 

97 
72 

100 
72 

95 
76 

94.  5 
70.5 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

87 
69 

86 
70 

88 

70 

78 
66 

74 

63 

80 
64 

80 
66 

e3 

64 

8  3 
62 

88 
69 

92 
71 

93 
74 

8  9 
72 

81 
64 

80 
59 

83 
61 

85 
64 

80 
65 

84 

65 

86 

65 

88 
67 

85 
65 

77 
63 

81 
63 

83 
67 

90 
70 

90 
72 

87 
67 

86 
69 

86 
67 

83 
63 

84.4 
66.  3 

WYNNE 

MAX 
MIN 

93 
75 

92 
74 

69 

88 

64 

87 

65 

90 
63 

89 
66 

90 
67 

93 
64 

94 

73 

95 
71 

94 

6V 

84 

85 
63 

84 

60 

91 

92 
70 

89 
65 

92 
69 

93 
71 

90 
68 

94 

73 

94 
68 

95 
70 

94 

93 
69 

93 

93 

91.1 
68.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


onuxon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total  1 

»l 

BLAKE LY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.28 

.  20 

.  26 

.27 

.  29 

.09 

.21 

.23 

.19 

.23 

.23 

.27 

.22 

.  22 

.18 

.26 

.24 

.21 

.19 

.19 

.  17 

.22 

.13 

.14 

.21 

.  22 

.25 

.25 

.21 

.25 

B 

6.73 

WIND 

31 

23 

28 

28 

41 

16 

20 

21 

25 

17 

23 

26 

22 

44 

34 

29 

29 

19 

15 

16 

21 

24 

26 

30 

13 

27 

17 

30 

31 

16 

36 

778 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.32 

.09 

.44 

.21 

.22 

.26 

.27 

.23 

.34 

.23 

.24 

.26 

.26 

.13 

.20 

.22 

.  19 

.21 

.  17 

.17 

.28 

.25 

.25 

.26 

.22 

.27 

B 

7.38 

WIND 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.34 

.29 

.23 

.22 

.09 

.22 

.  23 

.23 

.22 

.24 

.20 

.24 

.32 

.16 

.30 

.20 

.21 

.20 

.12 

.  19 

.20 

.11 

.17 

.16 

.15 

.16 

.24 

.26 

.25 

.24 

.22 

6.61 

WIND 

55 

41. 

40 

22 

29 

24 

25 

22 

19 

17 

23 

17 

27 

34 

35 

19 

19 

25 

12 

20 

22 

22 

38 

42 

31 

23 

24 

21 

23 

15 

32 

823 

NARROWS  DAU 

EVAP 

.29 

.19 

.23 

.28 

.28 

.10 

.20 

.23 

.24 

.23 

.22 

.26 

.29 

.25 

.  14 

.24 

.24 

.23 

.17 

.23 

.21 

.25 

.22 

.19 

.12 

.  18 

.29 

.27 

.27 

.24 

.25 

7.03 

WIND 

36 

27 

29 

25 

34 

10 

19 

17 

16 

10 

17 

20 

17 

31 

22 

19 

14 

14 

21 

18 

18 

18 

22 

24 

13 

28 

18 

31 

23 

14 

26 

651 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.28 

.22 

.22 

.26 

.11 

.11 

.  16 

.18 

.20 

.21 

.22 

.20 

.  15 

.20 

.22 

.20 

.22 

.12 

.17 

.14 

.18 

.16 

.09 

.08 

.22 

.22 

.22 

.25 

.20 

.19 

B 

5.79 

WIND 

11 

9 

7 

7 

5 

2 

5 

3 

5 

5 

7 

7 

4 

6 

6 

6 

A 

5 

2 

4 

3 

5 

4 

3 

3 

9 

5 

5 

4 

1 

5 

157 

RUSSELLV ILLE 

EVAP 

.27 

.33 

25 

.19 

.15 

.18 

.22 

.23 

.31 

.25 

.25 

.33 

.22 

.21 

.29 

.25 

.25 

.29 

.24 

.25 

.16 

.08 

.  15 

.25 

.26 

.29 

.32 

.20 

.31 

B 

7.46 

WIND 

2U 

19 

14 

17 

22 

14 

16 

21 

18 

12 

15 

15 

11 

32 

26 

19 

17 

31 

19 

15 

20 

18 

23 

16 

12 

11 

28 

12 

IS 

20 

548 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.20 

.  28 

.24 

.30 

.17 

.14 

.20 

.21 

.24 

.23 

.23 

.23 

.22 

.26 

.21 

.21 

.21 

.24 

.19 

.13 

.17 

.19 

.26 

.06 

.24 

.27 

.16 

.28 

.22 

.21 

.22 

6.62 

WIND 

51 

5b 

72 

51 

35 

13 

17 

35 

18 

11 

38 

31 

17 

26 

54 

23 

15 

13 

24 

12 

22 

16 

23 

28 

43 

51 

29 

9 

15 

1  1 

14 

873 

See  roferen.  e  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


-  93  - 


-  94  - 


STATION  INDEX 


ABBOTT 
ALICIA 
alum  FORK 


ANTOINE 
APL I N  1  W 
APPLETON 
ARKADELPhIA 
ARKANSAS  C  1 1 

ASHDOWN 
ATHENS 
AUGUST  A 
BALD  KNOB 
RATESv I LL  F  L 

i  BATf SV  ILLE  L 
BE AT Y  LAKE 
BEEBE 

|  BEECH  GROVE 
8FEDFV  I LL  E 

BENTON 
8ENTONV ILL  F 
BEBfi YV I LL  E  A 


COUNTY 


SCOTT 
LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

Clark 

pikE 
PERRY 
POPE 
CLARK 
DESHA 


0  IVER 


BIG  LAKE  OUTLET 

1  BLACK  ROCK 

flLAKELY  MOUNTAIN  D, 
,  BLUE  MOUNTAIN  DAM 
I  BLUFF  CITY  J  SW 

SLYTHFVtLLE 

BOONEV I LL  E 
BOTkINBURG  2 
bough ton 
braoforo 
brinklfy 


i  TOWER 
BULL  SmOALS  DA' 
P.UROeT  TE 
CAROT   A  SW 
CALICO  ROCK 

CAMDEN  1 
CAMDEN  2 
CARLISLE   I  SW 
CARPENTER  PAW 
CLARENDON 

CLARK SV ILL  E 
CLINTON 
COMBS  3  SE 
COHPTON 
CONK  A  Y 


DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
,  OANVILLE  SCS 
DARDANELLE 


;  DES  ARC 
DEVILS  KNO« 
DIERKS 

DUMAS   1  ESf 
DUMAS 

EL  DORADO  F A A 
"  1 9  F  K  A  SPRINGS 
EVNlNG  Sh»Pc 


LITTLE  I 
HOWARD 
WOOOPUFF 
WHITE 

INDEPENDENCE 


D  NO    1    0*60  INDFPFNOENCE 

0S12|  ST  FRANCIS 

.  0530  WHITE 

033*'  GREENE 

\  f1»36;  JACK  SON 

0562  SALINE 

0566  BE NT ON 

I  0616  CARROLL 

1  066*  POLK 

0676  MISSISSIPPI 

0746  LAWRENCE 

"764  GARLAND 

0798  »FLL 

0800  NEVADA 

0B06  MISSISSIPPI 

0030  LOGAN 

i  084?  VAN  BURFN 

064  8  NEVADA 

081?  WHjTr 

0916  MONROE 

1010  NEWTON 

10?0  BAXTER 

105?  MISSISSIPPI 

11"?  PULASKI 

113?  HARD 

1152  OUACHITA 

IIS*  OUACHITA 

12?*'  LONOKE 

1?38  GARLAND 

1**?  MONROE 


I  1*55  . 

1*9?  VAN  BUREN 

157*  MADISON 

158?  NEWTON 

1596  FAULKNER 

163?  CLAY 

1666  POLK 

1730  ASHLEY 

1750  PULASKI 


1829  FAULKNER 

183*  YELL 

1835  YELL 

1838  YELL 


IE 


fayetteville 

•  FAYETTFvlLLE  faa  ap 
I  FAYETTEVILLE  E*P  STA 
1  FLIPPIN  FAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  w 


FORT  SMITH  wp  AIRPORT 
FORT  SMITH  WATER  PLANT 
CULT ON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

6LENWO00 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

GREEN  FOREST  *  FSE 
GREENBR IEO 
GREENWOOD 
GURDON  3  E 
HAMBURG 

HARDY 
HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 
HEBER  SPRINGS  3  SW 
HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  ?  W 
|  MOPE   3  NF 
HOPPER 
HOP A  T I  0 


19*8  SEVIER 
I  1960  CHICOT 
1968 
198? 
?015  HOWARO 


21*8  DFSMA 
?150'  DESHA 
?300  UNION 
2356  CARPOLL 
236*  sharp 

2**2  washington 
?**3  washington 
2hi.it  WASHINGTON 
2528  MARION 
254fl  DALLAS 

25**  LITTLE  RIVF« 
256*    ST  FRANCIS 
257*  SEBASTIAN 
?5T8  CRAWFORD 
2670  HEMPSTEAD 

?760  WHITE 
279*  SEARCY 
26*2  PIKE 
?922  YELL 
?930  BE NT ON 

29*6  CARROLL 

296?  faulknfr 
?9t6  serast i  an 
3074  clapk 

3088  ASHLEY 

313?  SHARP 
316*  BOONE 
3228  CLFBURNF 
3230  CLEBURNE 
32  35  POPE 

324?  PHILLIPS 
3?58  BAXTER 
3478    MFMPS  T  E AO 
1438  MQNTGOMFRY 
34*?  SEVIER 


1  JESSIEVILLE 

JONES BORC 
:  KEISER 

j  «° 

■  K  INGSL AND    1  SSE 

LAKE  CITY 

LAKF  M4UMELLE 
LAMAR  ?  Sw 
LANGLEY 
LEAD  H ILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPQPT 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
LURTON 

MADISON 
MAGNOLIA   3  N 
MAGNOL I A    S  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MAR | ANNA   ?  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MAUMEE 
MELBOURNE 


33*0  MADISON 

3556  UNION 

358*  LITTLE  RIVER 

3600  NEWTON 

I  3704  GARLAND 
3734  CRAIGHEAD 
362 1  MISSISSIPPI 
38b?  LONOKE 

l  390a  Cleveland 


3998  ( 
4010,  PULASKI 
4019  JOHNSON 
4060  PIKE 
4106  BOONE 

*llJ  CRAWFORD 
*13*|  GRANT 
*?*8  PULASKI 
*?50  PULASKI 
4386  NEWTON 

4528  ST  FRANCIS 
4548  COLUMBIA 
4550]  COLUMBIA 
456?  HOT  SPRING 
457?!  FULTON 

4638  LEE 
*65*  POINSETT 
4666  SEARCY 
4696  SEARCY 


34  02 

34  58 

35  25 


33  40 
3*  19 
35  18 


36  22 

36  ?6 

34  29 

33  51 


35  09 

35  39 

3  3  5? 

35  ?5 


35  48 

36  05 
35  05 


3*  02 
13  31 
34  58 


35  ni 

35  20 

35  39 

33  37 


35  1* 
35  13 
33  5* 
33  1* 


35  32 
35  28 
35  2B 


35  50 

35  *1 

3*  36 

3  3  50 


I  DRAINAGE  CODE :      1.    ARKANSAS     2.    MISSISSIPPI     3.  OUACHITA 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


200     6P  TA 


265     5P  6A 


28  [200 


436     6P  fcP 


316     5P  5P 


ITS     SP  SP 


176     6P  6P 


700  MID  MID 


*58  H 1 0  mid 


OBSERVER 


no   »r  sp 


JAMES  V.  WILLIAMS 

RUBY  B.  OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

REBA  Y.  SwAIM 

AlTA  F.  GARNER 

OWEN  B.  HENDRI I 

HOB ART  WATTS 

JOHN  A.  JONES 

T  ILLMAN   E.  LAWRENCE 

JOHN  W.  TBAMMELL 

SW  GAS  AMD  ELECTRIC  CO 
A RR A  D.  PARKER 
CECIL  WILLIS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

HELEN  GARRISON 
L.    G.  ADAMSON 
MARVIN  MORRISON 
B.   B.  HAMMOND 
P.  M.   BREC KENR IDGE 

ETTA  C.  BURKS 
EARlE  L.  BROWNE 
DAVID  L.   ST  IDHAM 
ANNA  M.  LILES 
N.  W.  DOUGLAS 

LEE  W.  MCKENNEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
CATHERINE  WHITE 

CLEO  E.  YANDELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICF  INGERSOLL 
MARSHALL  HICKNON 
RICHARD  K.  WEIS 

W  ILL  I  AM   R,  WYATT 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
G.  A,  HALE 
8.   m.   WALT  HE  R 
AUSTIN  D.  HARRIS 


DP.    IRVING   T.  BEACH 
EARL   B.  BIDOICK 
MAUDE  C.  BRASHEARS 
JONAH  LEE  SIMS 
CLARENCE  S 


JOE  C.  ALLEN 
U  S  FOREST   SERV  ICE 
WALTER  C.    T I  MM  I NG 
CUMMINS  PRISON  FARM 

FERNA  JONES  TEDDER 

WILLIAM   A.  BROWN 

J.    A.  MOUDY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

JACK  E.  BURKS 

0.  TUCKER  VASSER 
L.  W.  WILSON 
C.  J.  RISTER 
CHRIST  I  AN A  B.  DICKEY 
THOMAS    F *  HJNSLEy 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

ARK  POWER  AND  L IGHT  CO 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCY 

MABFL    F.  SPRAY 

OPHA  WOLFE 

CharlES  f.  FORD 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCY 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
I  U  S  WEATHER  BUREAU 
JAMES  L.  CRISTEE 
1NA  J.  LOGAN 

BESSIE  E.  AKERS 
C.  EL  1  JORDAN 
WILLIAM  F.  SEVIER 
WILLIE  PENDERGRASS 
GLENN  it   JUST  ICE 

RALPH   L.    BANT A 
MARVIN  C.  CANTRELL 
OOROTHY  M.  BEEN 
ROY  S.  ROBBS 
A.   JAMES  LlNDER 

THERESA  DONALDSON 
BEA  GRAY  BEENE 
LESTER  8.  LOGAN 

WAYNE  STARK 

MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 

CHARLEY  M.  FRIODELL 
LUCY  A.  BENT  t IEN 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
AVAOELLE  WHISENHUNT 
EL  1 1 ABE  TH  W.    FR [DAY 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

MAY    PEARL  MARklEy 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  E.  MCDOWELL 
JAMES  S.  VAUG**AN 

LURA  B.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 

university  of  arkansas 

p.  a,  waller 

arkansas  forestry  comm 

tressa  st.  clair 
little  rock  waterw0r«s 
university  of  arkansas 
mabel  l ■  forrester 
Clay  a.  clary 

mary  a.  cochran 

PIERCE  A.  REEDER 
j  u  s  weather  bureau 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LOLA    I.  DOLLAR 

JAMES  Ca  HODGES 

EARL  E.  GRAHAM 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO  . 

RADIO  STATION  KBOC 

JOHRJ  H.  MCKEC 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

HORACE  J*  LOVELL 

NINNIF  HO R T ON 
■  HELEN  E.  ADAMS 
'  I  VAN  La    S HP  AD E  R 


STATION 

d 

g 

COUNTY 

DRAINAGE  Z 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

§  i 

E> 

SPECIAL 

MENA 

4756 

POLK 

34  33 

9*  13 

RICHARD  W.    ST.  JOHN 

NONTICELLO  3  S 

I90C 

DREW 

33  33 

91  46 

269 

9P 

»R 

C  H 

RADIO   STAT  ION  KHOM 

13  19 

91  29 

129 

C 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MOROBay  LOCK  AND  Dam  a 

*93* 

CALHOUN 

31  19 

92  27 

83 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON 

,938. 

CONWAY 

19  06 

92  44 

?ao 

3R 

7A 

DANIEL  PERRv  MALLETT 

MOUNT  IDA 

MONTGOMERY 

34  33 

93  31 

663 

5P 

C  H 

WILLIAM  tm  BLACK 

MOUNT  MAGAZINE 

]  3 1  [ 

LOGAN 

13  10 

93  41 

2600 

(,!• 

6R 

ARKANSAS    FORESTRY  COMM 

16  20 

600 

6P 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME    C    OF  ENG 

50  it 

BAXTER 

16  20 

92  23 

800 

•A 

8» 

6A 

c 

u  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN   VIEW    1  E 

13  32 

92  06 

766 

TA 

NELL   A.  TAPLEY 

MULBERRY  6  NNE 

5073 

FRANKL  IN 

33  34 

94  01 

900 

7A 

HENRy  G.  ARylN 

NARROWS  DAM 

91K 

PIKE 

34  09 

91  43 

423 

•A 

8  A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

3*  00 

93  36 

990 

TA 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

5)14 

HOWARD 

33  37 

93  31 

373 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

NATHAN   *  WNW 

HOWARD 

14  07 

91  3? 

990 

7* 

EDNA  J.  WESTFALL 

NEWHOPE   3  E 

3174 

PIKE 

i«  1* 

93  30 

650 

7  A 

Elsie  f.  ward 

NEWPORT 

91R4 

JACKSON 

35  »d 

91  17 

229 

SS 

7A 

LEVI  W.  TIMS 

34  37 

93  10 

4  60 

n* 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFftRK  DAM 

323  I 

BAXTER 

36  13 

92  13 

47S 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ODELL   1  N 

33)4 

WASHINGTON 

94  24 

1500 

7A 

MRS.  RENZO  HURST 

ODEN  2  W 

5351 

MONTGOMERY 

93  41 

800 

7A 

BILLY  F.  PAGE 

OKA' 

3376 

HOWARD 

31  46 

93  33 

300 

9P 

9P 

J.   T.  HARGIS 

3480 

MISSISSIPPI 

15  43 

89  59 

249 

THOMAS    F.  MCKlNION 

OWENSVILLE 

5*91 

SAL INE 

14  37 

92  49 

900 

MRS.   GUY   E.  COOK 

OZARK 

55C  a 

FRANKL IN 

13  29 

93  90 

396 

*' 

6A 

BURNS  WAKEFIELD 

02ONE 

3514 

JOHNSON 

93  2  7 

7A 

VIRGIL  0.  NELSON 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

GREENE  3 

16  03 

90  26 

276 

*P 

4P 

RADIO  STATION  KDRS 

LOGAN 

33  18 

91  41 

4  10 

6P 

6P 

PARKIN  ?  W 

3381 

CROSS 

3'  33  16 

90  13 

222 

7A 

CORINE  D.  GARDNER 

^59  1  s<rr>TT 

1    34  48 

93  37 

666 

?* 

flOMAR   K.  HANSARD 

PARTHENON 

*■[.  . 

NEWT  ON 

it  35  37 

93  15 

923 

c 

ARTHUR   8 .  CARLTON 

5C  94 

PERRY 

1   33  00 

9?  49 

323 

SP 

ALVA  ti.  &REEN 

p"eT8luff 

3734|  JEFFERSON 

I    34  13 

213 

7R 

7A 

c 

PINE   BLUFF    FAA  AIRPORT 

5736i  JEFFERSON 

91  36 

203 

MID 

NIO 

U    S  FEd'avIATION  AGENCY 

PINE  RIDGE 

MONTGOMERY 

i  34  33 

93  3* 

640 

TA 

J.  R.  HUDDLESTON 

POCAHONTAS  1 

Randolph 

7  16  16 

90  59 

3  30 

5P 

7A 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

•  1 t.r 

ASHLEY 

3  3)  14 

91  30 

122 

6P 

PEARL  NEWTON 

PRE SCOT  T 

5908  NEVADA 

3  33  46 

93  23 

318 

9  P 

TA 

PRESCOTT  SCS 

J9K 

NEVADA 

3   33  46 

93  23 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PYATT    1  NSW 

MARION 

7  36  16 

92  31 

600 

c 

ON A  v.  MCLEAN 

RATCL IFF 

6008.  LOGAN 

1  39  IB 

93  31 

463 

7A 

LUL A  M.  WEEK  S 

RAVANA    1  NE 

4  33  05 

290 

c 

BONNY  L.  ALLEN 

tio! 

HOT  SPRING 

3  34  ?* 

313 

c 

ARr  POWER  anO  LIGHT  CO 

ROGERS 

6;*.-   B  F  NT  ON 

7  36  ?0 

9*  07 

U8T 

SS 

SS 

HOWARD  FOWLER 

ROHWER  2  NNE 

OF  SHA 

I  33  46 

130 

3P 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

RUSSELL V ILLE 

6332 

POPE 

1  35  16 

93  08 

360 

^P 

9P 

SP 

WM.   W.    "PAULO  1 NG 

SAINT  CHARLES 

S3T( 

ARK ANSAS 

7  34  ?3 

91  06 

8A 

BA 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

CLAY 

3  36  ?7 

90  08 

IOC 

7A 

SALEM 

6*0 : 

FULTON 

91  30 

668 

7A 

ALGER  B.   PONE ROY 

SEARCY 

6501 

WHITE 

7  33  13 

1  ** 

2*3  9P 

7A 

M 

ADAM  C.  MELTON 

SHERIDAN  TOWER 

&56I 

GRANT 

3  34  27 

92  21 

290 

6P 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

65BC 

VAN  BUREN 

7  33  39 

9?  19 

913 

REED  I S  ALLEN 

SILOA"  SPRINGS 

*.  2  « 

BENTON 

13611 

9*  13 

1190 

SPARK M AN  4  E 

576  ( 

DALLAS 

3  33  55 

9?  48 

260 

MARGARET  F.  GORDON 

STAMPS 

ABOA 

LAFAYETTE 

4  33  2? 

93  30 

270 

HUBERT  BAKER 

STAR   CITY    ?  S 

L  INCOLN 

3  33  54 

91  SI 

39? 

ARKANSAS    FORESTRY  COMM 

STEVE 

665C 

YELL 

1    34  53 

93  19 

682 

T.  P.  SIMS 

689C 

MONTGOMERY 

3   34  4? 

93  31 

690 

STUTTGART 

6918  ARKANSAS 

1    34  ?9 

214 

6< 

GEORGE  L.  CLARK 

STUTTGART  *  ESE 

6*20 

ARKANSAS 

1   3*  28 

91  ?3 

198 

TA 

CH 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SUBIACO 

6921 

LOGAN 

1  33  16 

93  19 

500  SS 

NEW  SUBIACO  ABBEY 

TAYLOR 

to  je 

COLUMBIA 

4  33  06 

247| 

IDELL*  0.  NORWOOD 

TEKARKANA   W6  AIRPORT 

7041 

MILLER 

4  33  27 

9*  00 

361 

MM 

t  HJ 

TURNPIKE 

lib. 

POPE 

1   33  40 

93  05 

2067 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALDRON 

-UHf 

SCOTT 

1    34  34 

94  06 

673 

"! 

C  M 

WILL  I  AM  0.  BlvENS 

WALNUT    GROVF    2  NNE 

792* 

INDEPENDENCE 

7  13  31 

230 

6P 

A.  H.  FAST 

WALNUT    RIDGE    FAA  AP 

751 

LAWRENCE 

7  36  06 

2  72 

HID 

MID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

7582  BPAOLEY 

3  31  36 

206 

6P 

6P 

WARREN  COTTON  OIL  CO 

WEST  FORK 

769* 

WASHINGTON 

7  33  35 

9*  11 

EFFIE  D.  LITTLE 

WHEELING 

774. 

FULTON 

7  76  19 

91  S2 

68( 

c 

THOMAS  w.  CONE 

WH  I  Tr  ROCK 

FRANKL IN 

1   13  41 

93  47 

2265 

SP 

u  S  FOREST  SERVICE 

WHlTECL If FS 

T812  SEVIER 

*  33  »8 

94  04 

290 

MRS.   La   M>  SNfAD 

T9S0:  YELL 

1  1*  57 

93  28 

c 

MILES  B.  TURNFR 

WYNNE 

605J 

CROSS 

3  13  14 

90  47 

26< 

SS 

RADIO  STATION  KWYB 

YELLVILLE 

8064  MARION 

7  36  13 

760 

JESS  fl.  JOHNSON 

CLOSED  STATIONS 

'  BE*R  C  RE'  K  LAKE 

7  1*  43 

10  4? 

220 

c 

U  i  FORE » T  SERVICE 

RED     5.   SAITTT  PRAJtCia     6.   BALI KX     7.  fJHlTl 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only   in   the  June  and  December  issues  of   this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried   in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-terra  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  or  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when 
published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some 
observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C      Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data**  Bulletin. 

H       "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data   in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J       "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

P      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AH      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B       Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R       Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T       Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 
V       Includes   total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW ,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office,   Washington,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government   Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


AUGUST  1960 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  witri  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

Midnight 
CST 

6 :00A  CST 

Noon  CST 

6: OOP  CST 

Trace 

01-09 

Ol 

1 

o 

66-OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

NE 

19 

5.4 

37 

S 

26 

86 

93 

58 

57 

2 

0 

4 

1 

0 

0 

7 

69 

4.5 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

SW 

14 

6.1 

45 

SE 

20 

88 

91 

60 

62 

4 

1 

3 

0 

1 

0 

9 

70 

5.1 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

SSW 

15 

4.7 

95 

2 

1 

2 

3 

3 

0 

11 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

a 

Lowest 

Si 
Q 

Degree  Days 

No  ol  Days 

Total 

Deparlure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

& 

Snow.  Sleel 

No.  of  Days 

Max 

Mm 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

Date  ' 

10  or  More  j 

50  or  More  1 

1.00 

or  More 

^  « 
■ 

°  ° 

■ 

NORTHWEST  DIVISION 

BENT0NV I LLE 

89.2 

63.2 

76.2 

95 

5 

51 

12 

0 

1  1 

D 

2 

2 

2.70 

1.37 

1  0 

.0 

0 

4 

2 

1 

EUREKA  SPRINGS 

88.6 

64.  7 

76.7 

2.8 

95 

5 

53 

12 

0 

16 

2 

2 

1.42 

-  2.47 

.91 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

FAYETTEVILLE 

89.0 

67.6 

78.3 

95 

5 

57 

12 

0 

'  ^ 

0 

0 

2 

1.96 

.73 

26 

•  0 

o 

2 

0 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

88.9 

65.3 

77.1 

95 

5 

56 

12  + 

0 

1  6 

2 

2 

0 

1.20 

.  47 

20 

.0 

o 

3 

o 

o 

FAYETTEVILLE  EXP  ST A 

88.6 

66.7 

77.7 

_ 

1  .0 

94 

6+ 

55 

1  1 

o 

14 

"' 

2 

2 

1.29 

-  2.22 

•  56 

2  1 

.  0 

o 

o 

GRAVETTE 

88.  7 

64.  5 

76.6 

_ 

2.6 

95 

5 

53 

13+ 

0 

1  7 

0 

0 

0 

1  .40 

-  2.26 

•  67 

20 

.0 

0 

2 

2 

HARRISON 

92.  3M 

64.  5M 

78. 4M 

_ 

0.3 

97 

5 

0 

>5 

0 

0 

2 

1.11 

.  34 

18 

•  0 

o 

0 

o 

LEAD  HILL 

91.5 

63.2 

77.4 

_ 

1.7 

98 

5 

52 

1  1 

0 

23 

0 

0 

0 

1.58 

-  1.50 

.48 

2  1 

■  0 

o 

4 

o 

0 

ROGERS 

88.6 

66.4 

77.  5 

1  .0 

94 

5 

55 

12 

0 

1  8 

0 

0 

3 

1  .  36 

-  2.61 

1.10 

1  8 

.  0 

o 

1 

1 

SI  LOAM  SPRINGS 

89.3 

66.7 

78.0 

96 

5 

56 

1  1 

0 

;  i 

1 

2 

2 

3.53 

.  92 

27 

•  0 

o 

6 

3 

o 

D I V  I S I  ON 

77.4 

_ 

1.3 

1  «  76 

-  1.80 

.  0 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

91.7 

67.1 

79.4 

98 

31  + 

55 

12 

0 

24 

0 

0 

2 

1 .  80 

.  85 

20 

.0 

o 

3 

2 

0 

GILBERT 

92.7 

63.8 

78.3 

98 

30+ 

52 

13 

0 

26 

0 

0 

0 

.51 

.36 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

MAMMOTH  SPRING 

91,3 

65.7 

78.5 

0.2 

99 

5 

53 

13 

0 

/,' 

0 

2 

2 

2.23 

1.25 

1  9 

.0 

0 

3 

2 

1 

MARSHALL 

90.0 

66.0 

78.0 

96 

7+ 

52 

12 

0 

2  1 

0 

2 

0 

1  .06 

.40 

2  1 

.0 

0 

3 

2 

0 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

90.9 

67.0 

79.0 

0.0 

97 

7+ 

58 

13+ 

0 

22 

0 

0 

0 

2.00 

-  .94 

.93 

1  8 

.0 

0 

4 

2 

0 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

AM 

89.9 

66.0 

78.0 

98 

8+ 

55 

13+ 

0 

19 

0 

0 

0 

2.57 

1.28 

1  9 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

78.5 

0.2 

1 .  70 

-   1  .59 

.  0 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

91.0 

67.2 

79.1 

99 

6 

57 

13 

0 

20 

o 

0 

0 

3.  84 

1.87 

21 

.  0 

o 

4 

3 

1 

BATESV I LLE  LIVESTOCK 

92.0 

64.4 

78.2 

98 

5 

53 

1 2 

0 

25 

0 

0 

0 

1.25 

.  73 

21 

•  0 

o 

3 

1 

o 

BATESV I LLE  L  AND  D  NO  1 

91.7 

66.2 

79.0 

98 

6+ 

54 

13 

0 

25 

0 

0 

0 

2.29 

-  l.io 

•  82 

9 

.0 

o 

4 

3 

0 

BLYTHEVILLE 

90.2 

70.2 

80.2 

_ 

0.3 

99 

5 

63 

1  3  + 

0 

16 

0 

0 

0 

5.24 

1 . 97 

1.88 

19 

.  0 

o 

5 

4 

2 

CORNING 

92.6 

68.7 

80.7 

0.6 

99 

6 

58 

12 

0 

26 

0 

0 

0 

2.16 

•  83 

1.22 

1  9 

.  0 

o 

5 

JONESBORO 

91.3 

69.6 

80.  5 

_ 

0.1 

99 

5 

60 

1  3 

o 

23 

0 

0 

0 

5.93 

2.99 

2.83 

2  1 

.  0 

o 

3 

KEISER 

91.  1 

68.0 

79.6 

100 

6 

61 

15+ 

0 

2  0 

0 

0 

0 

5.26 

1.55 

2  1 

.0 

0 

7 

4 

3 

MARKED  TREE 

92,  8 

67.6 

80.2 

0.2 

100 

6  + 

60 

14 

0 

2'- 

0 

0 

0 

2.23 

-  .84 

2.04 

1  9 

.0 

0 

1 

1 

1 

NFWPOPT 

92.2 

68.3 

80.3 

- 

0.9 

100 

5 

58 

13 

0 

24 

0 

0 

0 

3.57 

.26 

2.62 

1  9 

.0 

0 

3 

2 

1 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

90.2 

67.3 

78.8 

97 

7  + 

54 

1  3 

0 

16 

0 

0 

0 

3.77 

1.67 

1  8 

.0 

0 

4 

2 

2 

POCAHONTAS  1 

92.  9M 

69. CM 

81.0M 

0.9 

99 

5 

0 

0 

0 

0 

2.90 

-  .15 

2.30 

1  9 

.0 

0 

3 

1 

1 

SEARCY 

93.4 

69.2 

81.3 

0.0 

101 

5 

58 

13 

0 

25 

0 

0 

0 

2.12 

-  1.32 

1.35 

2  1 

•  0 

0 

3 

2 

1 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

90.8 

69.7 

80.3 

98 

5 

59 

13  + 

0 

21 

0 

0 

0 

2.40 

1.14 

1  8 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

79.9 

0.3 

3.30 

.16 

.0 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEV ILLE 

94.2 

67.4 

80.8 

1  .4 

102 

5 

59 

11 

0 

26 

0 

0 

0 

1.39 

-  2.07 

.47 

21 

.0 

0 

5 

0 

0 

CLARKSVILLE 

93.5 

68.1 

80  .8 

100 

5 

58 

14+ 

0 

26 

0 

0 

0 

1  .66 

.70 

17 

.0 

0 

3 

2 

0 

DARDANELLE 

92.6 

68.  1 

80.4 

1.8 

98 

7+ 

58 

12 

0 

26 

0 

0 

0 

1.59 

-  1.55 

.52 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

DEVILS  KNOB 

B4.2 

67.6 

75.9 

91 

31 

61 

21  + 

0 

2 

0 

0 

0 

1  .06 

.35 

9 

.0 

0 

4 

0 

0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

//R 

93.2 

70.7 

82.0 

0.1 

98 

8  + 

64 

13  + 

0 

26 

0 

0 

0 

1.63 

-  .99 

.51 

16 

.0 

0 

5 

1 

0 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

90.2 

64.9 

77.6 

96 

5 

52 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

1.33 

.68 

1  8 

.0 

0 

3 

1 

0 

MENA 

90.2 

68.7 

79.  5 

1.2 

96 

7 

62 

12  + 

0 

21 

0 

0 

0 

3.03 

-  .87 

1.24 

21 

.  0 

0 

4 

2 

2 

MOUNT  MAGAZINE 

83.  1M 

66. OM 

74.  6M 

89 

6+ 

60 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

2  .05 

.95 

21 

.0 

0 

5 

1 

0 

OZARK 

93.4 

69.8 

81.6 

0.3 

99 

5 

62 

12 

0 

29 

0 

0 

0 

1  .40 

-  1.82 

.94 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

PARIS 

94. 7M 

67. 2M 

81. OM 

100 

5 

59 

1  3+ 

0 

0 

0 

0 

1.86 

.  60 

31 

•  0 

0 

5 

1 

0 

RUSSELLVILLE 

93.0 

68.5 

80.8 

100 

5 

59 

12 

0 

27 

0 

0 

0 

1.24 

.67 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

SUBIACO 

93.2 

68.7 

81.0 

1.3 

99 

5 

61 

12 

0 

26 

0 

0 

0 

1 .39 

-  1.66 

.39 

18 

.0 

0 

5 

0 

0 

TURNPIKE 

WALDRON 

93.2 

64.2 

78.7 

100 

5 

56 

1  1 

0 

27 

0 

0 

0 

1.78 

1.11 

21 

.0 

0 

2 

2 

1 

WHITE  ROCK 

85.  1 

66.5 

75.8 

91 

5 

60 

13  + 

0 

2 

0 

0 

0 

1.56 

.53 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

D I V  I S I  ON 

79.3 

1.1 

1.64 

-  1.82 

.0 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

92.8 

68.5 

80.7 

100 

7  + 

60 

12 

0 

2  1 

0 

0 

0 

2.01 

.63 

21 

.0 

0 

6 

0 

BENTON 

92.5 

69.0 

80.8 

99 

5 

59 

13 

0 

24 

0 

0 

i 

1.88 

.74 

10 

.0 

0 

4 

0 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

AM 

92.9 

66.6 

79.  8 

102 

6 

57 

13+ 

0 

0 

2 

2.37 

.65 

1  7 

.0 

0 

7 

CONWAY 

92.2 

68.3 

80.3 

2.0 

100 

5 

55 

12 

0 

25 

3 

0 

3 

1.42 

-  1.41 

.49 

21 

.0 

0 

4 

0 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

94.0 

71.4 

82.7 

0.4 

101 

5 

62 

12 

0 

26 

0 

0 

1.75 

-   1  .62 

.90 

31 

.0 

0 

3 

0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

//R 

92.2 

70.6 

81.4 

0.1 

101 

5 

62 

13 

0 

2  4 

0 

0 

1 

2.17 

-  .98 

1.40 

20 

.0 

0 

4 

1 

MALVERN 

93.6 

66.9 

80.3 

100 

5 

56 

13 

0 

2  1 

0 

2 

1  .62 

1.29 

21 

.0 

0 

2 

1 

MORR I LTON 

92.9 

68.9 

80.9 

0.6 

101 

2 

59 

13 

0 

0 

0 

2.28 

-  .45 

1.12 

10 

.0 

0 

5 

1 

N IMROD  DAM 

AM 

93.5 

66.6 

80.1 

101 

8 

57 

13+ 

0 

2f. 

0 

2 

2.44 

.75 

19 

.0 

0 

■ 

0 

PERRYVILLE 

93.0 

66.7 

79.9 

0.6 

101 

7 

54 

12 

0 

2; 

c 

0 

0 

1.16 

-  1.86 

.58 

21 

.0 

0 

3 

0 

SHERIDAN  TOWER 

92.9 

71  .5 

82.2 

101 

6 

62 

12 

0 

0 

1.50 

.80 

2  1 

.0 

0 

3 

0 

DIVISION 

80.8 

0.4 

1.87 

-  1.29 

.0 

See  reference  notes  following  Station  Inaex. 
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Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

a 
a 

8 
s 

J3 

No  ot  Day 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No 

ot  Day* 

I 

Max 

Mm 

| 
Q 

"0 

Max  Depth 
on  Ground 

0 

a 

„ 

8 

{■ 

e 

B 

: 

:V1 

s 

0 

8» 

—  0 

Degree 

.  i 

j.| 

V  « 

■  . 

■  t 

j 

-  , 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

92.  1 

70.4 

81.3 

0.4 

102 

5 

60 

13 

0 

2  i 

0 

0 

0 

3.74 

1.01 

1.09 

21 

.0 

0 

6 

i 

1 

OES  ARC 

92.7 

71.3 

82.0 

101 

5 

60 

1 2 

0 

2  6 

:j 

n 

3.13 

1.12 

1  9 

.0 

0 

1 

HELENA 

92.  1 

72.5 

82.3 

1.3 

100 

5 

65 

12 

0 

24 

) 

0 

0 

4.51 

1.58 

2.59 

19 

.0 

0 

4 

2 

tCEO 

91.4 

69.2 

80.3 

100 

5 

59 

13 

0 

1 

0 

0 

0 

1.76 

1.06 

2  1 

.  0 

0 

MAR  I  ANNA   2  S 

91.2 

68.  1 

79.7 

- 

0.6 

99 

5 

61 

14  + 

0 

2  0 

0 

0 

0 

4.39 

1  .44 

2.13 

19 

.0 

0 

4 

4 

1 

SAINT  CHARLES 

AM 

92.6 

69.7 

81.2 

102 

6 

62 

1  2 

0 

24 

0 

0 

3.70 

1.41 

9 

.0 

0 

g 

3 

2 

STUTTGART 

93.9 

73.0 

83.5 

1.6 

101 

5 

65 

12 

0 

28 

0 

0 

0 

1.53 

-   1  .56 

1.05 

21 

.0 

0 

i 

1 

1 

AM 

92.1 

70.8 

81.5 

99 

6 

61 

12 

o 

.'6 

0 

1.17 

21 

.0 

4 

1 

0 

WYNNE 

91 .  7M 

68. 7M 

80. 2M 

98 

6+ 

58 

1  3 

0 

0 

0 

0 

3.22 

2.30 

19 

•  0 

0 

4 

2 

I 

DIVISION 

81.3 

0.5 

3.02 

.06 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

92.8 

70.6 

81.7 

99 

7 

65 

14 

0 

2^ 

0 

0 

0 

4.38 

1.92 

25 

.0 

0 

5 

2 

DE  QUEEN 

93.8 

68.6 

81.2 

100 

7 

61 

12 

0 

2  8 

0 

0 

0 

2.56 

.58 

2  1 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIERK.S 

95.0 

67.5 

81.3 

99 

7+ 

61 

14+ 

0 

30 

0 

0 

0 

1.25 

.44 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

HOPE   3  NE 

AM 

92.6 

70.1 

81.4 

- 

0.8 

100 

8  + 

65 

14+ 

0 

25 

0 

0 

0 

7.56 

4.35 

2.50 

10 

•  0 

0 

5 

5 

3 

MOUNT    I  OA 

92.  1 

66.8 

79.5 

- 

0.2 

98 

5 

57 

13 

0 

26 

0 

0 

0 

2.19 

-  1.39 

.  54 

17 

.0 

0 

6 

2 

0 

NARROWS  DAM 

AM 

q  ?  G 

7  9.3 

101 

8 

57 

14 

o 

28 

0 

0 

0 

.  80 

22 

.0 

o 

3 

1 

0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

AM 

92.1 

67.5 

79.8 

98 

8  + 

63 

14  + 

0 

24 

0 

0 

0 

1.92 

1.32 

2  2 

.0 

0 

3 

1 

1 

94.  7 

70.3 

82.5 

0.4 

100 

7+ 

65 

14  + 

0 

30 

0 

0 

0 

2  .44 

.41 

.81 

21 

.0 

0 

5 

? 

0 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

//R 

92.0 

72.5 

82.3 

- 

0.4 

99 

7  + 

68 

20 

0 

24 

0 

0 

0 

7.10 

4.22 

1.78 

10 

.0 

0 

8 

6 

3 

DIVISION 

81.0 

- 

0.3 

3.41 

.35 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPH I  A 

93.0 

70.3 

81.7 

101 

5 

62 

13 

0 

24 

0 

0 

0 

3.67 

.86 

1.80 

21 

.0 

0 

6 

3 

1 

CAMDEN  1 

93.1 

70.2 

81.7 

- 

0.4 

101 

5 

63 

13  + 

0 

23 

0 

0 

0 

4.97 

2.38 

2.12 

30 

.0 

0 

6 

2 

EL   DORADO  FAA  AIRPORT 

4.28 

1.26 

.80 

21 

.0 

0 

4 

0 

FORDYCE  6  W 

93. 5M 

71. 3M 

82. 4M 

102 

5 

0 

0 

0 

0 

9.30 

8.19 

21 

.0 

0 

4 

1 

1 

MAGNOL I A   3  N 

102 

7+ 

62 

12 

o 

25 

0 

0 

0 

3.69 

1 .  30 

1.72 

22 

.0 

o 

7 

2 

1 

PRESCOTT 

94.  7 

71.5 

83.1 

o!l 

102 

5+ 

63 

13 

0 

0 

0 

0 

5.06 

2.26 

2.00 

21 

.0 

0 

6 

3 

2 

WARREN 

92.6 

70.7 

81.7 

0.9 

104 

5 

63 

12 

0 

23 

0 

: 

0 

6.24 

1.83 

26 

.0 

0 

7 

3 

3 

DIVIS ION 

82.0 

0.2 

5.32 

2.56 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

91.5 

70.0 

80.8 

0.6 

99 

9* 

62 

1  3 

0 

20 

0 

0 

0 

11.68 

8.53 

3.02 

10 

.0. 

0 

9 

8 

6 

CUMMINS  FARM 

92.5 

67.9 

80.2 

101 

5 

59 

12 

0 

24 

0 

0 

0 

3.30 

1.62 

21 

.0 

0 

3 

2 

2 

DUMAS  1  ESE 

94.5 

68.9 

81.7 

0.9 

103 

5 

61 

12 

0 

:e 

0 

0 

3 

3.57 

.50 

2.34 

21 

.0 

0 

5 

2 

1 

MONT ICELLO  3  S 

91.9 

66.9 

79.4 

101 

5 

57 

13  + 

0 

22 

0 

0 

3 

5.07 

-  .62 

1.06 

26 

.0 

0 

9 

2 

PINE  BLUFF 

92.  6 

72.3 

82.5 

0.8 

102 

6 

64 

12 

0 

24 

0 

0 

0 

1.88 

1.13 

2  1 

.0 

0 

2 

2 

1 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

93.9 

70.8 

82.4 

103 

5 

62 

13 

0 

26 

: 

0 

0 

1.39 

.92 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

PORTLAND 

90.8 

71  .0 

80.9 

0.4 

98 

9  + 

65 

13  + 

0 

1  ? 

3 

c 

0 

7.28 

4.69 

2.10 

22  + 

.0 

0 

7 

5 

2 

ROHWER  2  NNE 

91.7 

69.6 

80.7 

101 

5 

61 

13  + 

0 

2  ! 

n 

0 

0 

4.57 

2.60 

20 

.0 

0 

7 

2 

1 

DIVISION 

81.1 

0.8 

4.84 

1  .98 

.0 

Precipitation 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:     104°  on  the  5th  at  Warren 
Lowest  Temperature:     51°  on  the  12th  at  Bentonville 
Greatest  Total  Precipitation:     11.68  inches  at  Crossett  7  S 
Least  Total  Precipitation:     0.40  Inch  at  Hector 

Greatest  one-day  Precipitation:     8.19  inches  on  the  21st  at  Fordyce  6  W 


See  reference  ootee  followlof  Stetloe  ledex. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


19     20  21 


25     26  27 


A880TT 
ALICIA 
ALUM  FORK 
AL  V 

AMITY  3  NE 
ANTOINE 

A  PL  IN    1  W 

ARKADELPHl  A 
ARKANSAS  CITY 
ASHOOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  L  IVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BEECH  GROVE 
BEEDEV ILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 
BERRYVILLE  * 


1.21 
5. OS 
2.01 
4.09 


2.62 
1.70 
3.67 


A. 26 

3.83 
3.64 
1.25 


BIG  FORK 
BLACK  ROCK 

8LAKELY  MOUNTAIN  OAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
8LYTHEVI LLE 

BOONEVlLLE  1.39 

BOUGH T  ON  2.61 

BRINKLEY  3.74 

BUFFALO  TOWER  1.48 
8URDFTTE 

CABOT   4  SW  2.53 

CAL ICO  ROCK  1.51 

CAMDEN  1  4.97 
CARLISLE    1  SW 
CLARENDON 

CLARK  SV I LLE 
CL I  NT  ON 
CONWAY 
CORNING 

COVE  5.01 

CROSSETT    7  S  11.68 

CRYSTAL  VALLEY  1.41 

CUMMINS  FARM  3.30 

DAISY  2.51 

DAMASCUS  2.90 

DANVILLE  4.13 
DARDANELLE 
DE  OUEEN 
DERMOTT 
DES  ARC 

DEVILS  KN08 
DIERKS 
DUMAS   I  ESE 
EL   DORADO  FAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS  1.42 

EVENING  SHADE    1  Nt  2.40 

FA YE  T  TE V  I LLE  1.96 

FA YETTEV I LLE  FAA  AP  1.20 

FAYETTEV I LLE  E*P  STA  1.29 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT  1.80 

FORDYCE  6  w  9.30 

FORT   SMITH  W3  AIRPORT  //R  1.63 

FORT   SMITH  WATER  PLANT  1,33 

FULTON  2.96 

GEORGETOWN  1.76 

GILBERT  .51 
GLEN WOOD 
GRAVELLY 
GRAVE  T  TE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 
GREENWOOD 
GuRDON  3  E 
HAMBURG 
HARRISON 

HEBER   SPRINGS  3  NE 
HECTOR 
HELENA 
HOPE   3  NE 
HOPPER 

HORAT 10 

HOT   SPRINGS   1  NNE 
HUTTIG  DAM 
INDEX 
JASPER 

JESSIEVILLE 
JONES80RO 
REISER 
KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 
LANGLEY 

LEAD  HILL  1.58 
LEE  CREEK  GUARD  STATION  1.49 
LEOLA  2.62 

LITTLE  ROCK  W8  AIRPORT  //R 
LITTLE  ROCK  FlLT  PLANT 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA   3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 

MELBOURNE  1.89 
MENA  3.03 
MONT ICELLO  3  S  5.07 
MOROBAY  LOCK  AND  DAM  8  6.48 
MORR I L  TON  2.28 

MOUNT    IDA  2,19 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME   1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW   1  E 


3.02  1.55 


.64 
.91 

.71 


T         T  T 


2.30 
1.13 


.48 
.59 


.50  1.60 
1.30 
.03  1.08 

2.00 
2.05 
1.87 


.15     .65  .03 


1,34 
.05 


.28 
1.22 
2.06 


.39     .07  T 


1.35  1.62 
1.65 
1.57 


.29 

2.34 
.80 
.16 


.34 

1.20 
2.83 
.14  1.55 
.24  1.06 
2.98 

.52 


1.25 
2.13 
2.04 


1.31 
1.24 
1.03 


.07 

.12 

.27  .09 


.03     .55  .02 


.01  .03 
T  T 


.03 
.11  .07 
.25  .19 


.08     .68  .06 

T 

.09 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


Station 

Tola 

1 

2 

3 

*  1 

5  | 

7  |  8  [  9 

10  | 

11  12 

13  |  14  |  15 

16 

16  | 

L7 
17 

I B 

19  | 

20 

21 

I  I 

24 

25  | 

26 

2  f 

28  | 

29 

31 

MULBERRY  6  NNE 

.21 

T 

NARROWS  DAM 

1 

33 

.02 

T 

T 

.17 

*  34 

80 

NASHVILLE  PEACH  SUBS T A 

1 

92 

•  0* 

.06  T 

•  32 

•  it 

1.32 

NATHAN  4  WNH 

1 

63 

T 

T 

•  40 

1.25 

NEWHOPE   3  E 

00 

1  .ftp 

1.00 

NEWPORT 

J7 

16 

T 

NIMROD  DAM 

2 

64 

•  23 

.  60 

•  05 

.  ' 

* 

OOELL   3  N 

3 

♦7 

1.81 

•  15 

•  76 

*  4 

*  21 

ODEN  2  W 

•  01 

!io 

U69 

■  10 

.36 

OKAY 

.26 

.05 

.78 

.24 

.61 

•  09 

.21 

OSCEOLA 

_ 

87 

1  34 

75 

* 

* 

OWENSVlLLE 

1 

.0  1 

T 

T 

141 

- 

_ 

T  * 

OZARK 

1 

40 

.01 

T 

94 

09 

OZONE 

* 

T 

.72 

•  90 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

71 

.01 

• 

•  03 

.01 

1.67 

1.46 

•  41 

.03 

PARIS 

86 

T 

.57 
.37 

10 

• 

"  " 

PARKIN  2  V 

3 

*J  1 

1 « 13 

.05 

2  26 

.26 
* 

PARKS 

2 

31 

1.18 

•  06 

•  57 

•  46 

PERRYVtLLE 

.03 

■  31 

.06 

.36 

.06 

T 

PINE  BLUFF 

j 

86 

.08 

1.13 

.67 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

19 

01 

•  70 

T 

T 

.92 

•  26  . 

PINE  RIOGE 

3 

03 

1 .00 

.06 

.07 

•  35 

1 

POCAHONTAS  1 

2 

90 

T 

T 

2.  30 

•  20 

T 

•  40 

PORTLAND 

7 

28 

T 

T 

.82 

.  10 

T 

T 

.75 

2.10  .43 

.13 

.91 

PRESCOTT 

T 

.10 

* 

* 

.40 

7 

•  37 

. 

1  .52 

.03 

RATCLIFF 

T 

.08 

.47 

.41 

T 

•  27 

T 

T 

ROGERS 

1 

36 

T 

.03 

.01 

!  . : 

.19 

•  02 

T 

■  01  • 

ROHWER  2  NNE 

* 

37 

■  40 

•  04 

.10 

•  60 

•  13 

■  35 

.35 

RUSSELLV ILLE 

1 

?4 

T 

•  09 

.26 

•  22 

.67 

SAINT  CHARLES 

3 

70 

• 

•  37 

.  72 

LalC 

■  10 

SAINT  FRANCIS 

07 

.05 

•  67 

.20 

1  .98 

•03 

•  12 

SALEM 

2 

43 

•  27 

1.37 

.  79 

T 

SEARCY 

2 

1? 

.33 

•  01 

.21 

1*33 

T 

SHERIOAN  TOWER 

1 

.30 

.60 

.40 

SHIRLEY 

6  7 

•  14 

•  11 

•06 

.28 

la  73 

5ILOAM  SPRINGS 

0  1 

•  90 

T 

.  14 

•  47 

.03 

•  72 

.34 

.92 

SPARKMAN  A  e 

1 

60 

1.60 

STAMPS 

2 

84 

« 

•  18 

T 

•  47 

.23 

.21 

•  15 

.04 

1.45 

•  11 

STAR  CITY  2  S 

T 

.32 

T 

T 

T 

•  17 

T 

1.35 

.32 

T 

•  05 

T 

STEVE 

STORY 

32 

T 

STUTTGART 

1 

9 3 

•  02 

•  03 

.09 

\\l 

1.05 

•  15 

•06 

STUTTGART  9  ESE 

1 

17 

■  10 

.01 

.04 

.29 

.60 

.13 

SUBIACO 

1 

39 

•  23 

.39 

.16 

•  36 

.03 

•  15 

•05 

TAYLOR 

5 

48 

.15 

3.09 

.28 

.75 

.33 

.66 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

T 

10 

.75 

.20 

1.29 

1.78 

T 

•  26 

1.19 

T 

.65 

.01 

TURNPIKE 

WALDRON 

1 

78 

T 

T 

T 

.67 

1.11 

T 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

2 

21 

T 

.12 

.35 

T 

.26 

.41 

1.07 

T 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

2 

40 

T 

.04 

.09 

•  12 

T 

1.14 

.10 

•  91 

T 

T 

WARREN 

6 

24 

T 

.32 

.31 

T 

T 

1.63 

.  10 

.23 

T 

.09 

.02 

•02 

1.33 

•  09 

1.83 

T 

T 

T 

•  07  • 

WHITE  ROCK 

1 

36 

.33 

.08 

T 

.37 

•  07 

.41 

.07 

•  03 

WHITECLIFFS 

3 

48 

T 

.23 

T 

1,40 

1.05 

T 

.48 

T 

WYNNE  . 

3 

22 

T 

.20 

.60 

T 

2.30 

.12 

YELLVILLE 

-     -     -     -  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


AUGUST  1960 


Day  Oi  Month 

o 

tn 

Station 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

2 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av, 

ALUM  FORK 

MAX 

93 

94 

9  6 

96 

98 

1  00 

100 

94 

96 

82 

87 

66 

90 

91 

91 

93 

92 

90 

93 

95 

89 

90 

95 

94 

94 

94 

95 

92 

95 

90 

93 

92.8 

MIN 

72 

70 

70 

72 

71 

71 

71 

71 

72 

70 

66 

60 

61 

64 

64 

69 

70 

71 

71 

65 

64 

68 

68 

68 

70 

70 

66 

67 

72 

69 

66 

ARK  A  DEL  PH  t  A 

MAX 

96 

97 

96 

97 

101 

99 

99 

96 

97 

68 

89 

88 

91 

91 

96 

96 

93 

89 

93 

92 

66 

87 

91 

94 

94 

92 

91 

90 

69 

90 

94 

93.0 

MIN 

73 

72 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

74 

73 

66 

63 

62 

66 

67 

72 

73 

72 

70 

67 

69 

68 

70 

72 

73 

69 

70 

69 

71 

70 

A5H00WN 

MAX 

96 

97 

97 

98 

97 

98 

99 

96 

97 

95 

88 

88 

92 

90 

92 

91 

94 

93 

92 

90 

86 

69 

91 

93 

89 

69 

'92 

92 

92 

92 

92 

92.  8 

MIN 

69 

70 

74 

75 

76 

68 

72 

71 

73 

71 

67 

66 

67 

65 

70 

71 

71 

72 

71 

69 

69 

70 

70 

73 

72 

79 

69 

72 

69 

68 

BALD  KNOB 

MAX 

92 

q  5 

93 

95 

98 

99 

96 

96 

94 

85 

84 

84 

85 

90 

90 

92 

92 

88 

89 

92 

90 

88 

92 

90 

89 

88 

87 

89 

92 

91 

93 

91.0 

MIN 

69 

68 

70 

71 

71 

69 

70 

70 

68 

71 

65 

58 

57 

60 

66 

66 

66 

70 

68 

65 

69 

65 

67 

■  68 

68 

68 

65 

69 

67 

67 

8ATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

93 

95 

95 

92 

98 

97 

97 

94 

9  4 

84 

85 

85 

88 

90 

91 

94 

95 

90 

91 

96 

88 

89 

91 

93 

92 

92 

90 

90 

93 

93 

96 

92.0 

MIN 

61 

69 

69 

70 

69 

68 

69 

69 

64 

63 

58 

53 

54 

62 

62 

64 

66 

65 

66 

64 

62 

64 

65 

64 

62 

63 

64 

68 

68 

67 

BATESVILLE   L   AND  D  NO  1 

MAX 

93 

94 

93 

91 

98 

98 

95 

93 

94 

84 

83 

64 

87 

92 

9? 

95 

94 

89 

91 

94 

93 

86 

92 

93 

91 

9  1 

91 

91 

92 

90 

96 

91.7 

MIN 

64 

68 

70 

71 

70 

69 

71 

70 

67 

71 

63 

55 

5* 

60 

65 

66 

70 

69 

64 

64 

68 

65 

67 

64 

66 

65 

65 

71 

66 

67 

BENT  ON 

MAX 

94 

96 

94 

95 

99 

98 

97 

92 

96 

85 

85 

86 

88 

92 

89 

94 

93 

84 

94 

96 

85 

90 

94 

93 

94 

94 

94 

92 

95 

95 

96 

92.5 

MIN 

70 

69 

72 

73 

71 

71 

73 

73 

71 

71 

65 

66 

59 

64 

66 

70 

72 

72 

67 

66 

69 

66 

68 

70 

69 

66 

69 

73 

68 

68 

BENTONV I LL  E 

MAX 

91 

92 

93 

,9  3 

95 

94 

93 

88 

87 

82 

82 

83 

87 

90 

90 

89 

90 

81 

87 

.90 

86 

68 

92 

89 

92 

9  1 

90 

88 

89 

90 

93 

89.2 

MIN 

59 

66 

66 

70 

69 

69 

64 

68 

65 

61 

53 

51 

56 

60 

60 

65 

65 

65 

60 

61 

63 

62 

60 

62 

66 

65 

65 

67 

65 

67 

65 

63.2 

BLAKELY   MOUNTAIN  DAM 

MAX 

94 

97 

97 

96 

99 

102 

99 

99 

92 

9  3 

86 

86 

88 

91 

9* 

94 

94 

90 

81 

94 

95 

88 

91 

94 

95 

94 

90 

92 

90 

92 

93 

92.9 

MIN 

70 

67 

68 

70 

68 

68 

70 

71 

69 

69 

61 

57 

57 

61 

67 

67 

67 

69 

69 

62 

65 

69 

65 

66 

67 

69 

65 

67 

73 

66 

65 

BLYTHEV I LLE 

MAX 

93 

98 

95 

95 

99 

97 

97 

95 

91 

83 

81 

83 

85 

89 

91 

92 

95 

86 

87 

91 

65 

86 

89 

86 

89 

87 

87 

90 

90 

88 

92 

90.2 

MIN 

67 

73 

75 

76 

74 

72 

76 

71 

72 

70 

63 

63 

63 

65 

70 

70 

70 

70 

70 

73 

68 

71 

71 

73 

67 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

70.2 

BOONEV ILLE 

MAX 

94 

96 

96 

98 

102 

97 

98 

96 

96 

89 

90 

89 

93 

95 

95 

95 

91 

83 

94 

97 

88 

93 

96 

95 

95 

97 

89 

94 

95 

96 

98 

94.2 

MIN 

69 

70 

70 

71 

71 

71 

65 

69 

69 

68 

59 

60 

60 

60 

67 

70 

70 

71 

65 

65 

66 

65 

66 

68 

71 

71 

66 

69 

70 

67 

67 

67.4 

BRINKLEY 

MAX 

95 

97 

93 

97 

102 

9  8 

97 

97 

96 

83 

83 

84 

89 

89 

91 

94 

93 

90 

90 

93 

83 

68 

93 

9? 

93 

94 

69 

90 

93 

93 

95 

92.1 

MIN 

71 

72 

73 

7  5 

72 

74 

75 

74 

72 

72 

67 

62 

60 

63 

6  7 

72 

72 

71 

72 

73 

68 

72 

68 

71 

69 

70 

69 

70 

72 

71 

72 

70  •  4 

CAMDEN  1 

MAX 

98 

98 

96 

98 

101 

00 

99 

96 

99 

89 

88 

88 

89 

86 

91 

94 

93 

91 

93 

94 

85 

89 

92 

95 

95 

92 

91 

90 

91 

88 

94 

93.  1 

MIN 

69 

71 

74 

74 

72 

69 

74 

74 

74 

65 

68 

63 

63 

68 

70 

70 

71 

72 

72 

73 

69 

70 

70 

70 

70 

73 

69 

69 

66 

70 

71 

CLARKSV I LLE 

MAX 

92 

96 

96 

96 

100 

98 

98 

92 

97 

86 

87 

88 

92 

94 

93 

94 

94 

84 

92 

94 

87 

94 

96 

95 

95 

93 

93 

93 

96 

96 

98 

93.5 

MIN 

66 

72 

74 

75 

72 

70 

66 

71 

68 

71 

62 

59 

58 

58 

67 

71 

72 

72 

61 

66 

66 

67 

67 

69 

73 

73 

70 

70 

70 

66 

68 

CONWAY 

MAX 

93 

95 

93 

98 

100 

97 

98 

96 

90 

85 

86 

86 

89 

92 

90 

95 

91 

82 

91 

96 

89 

92 

93 

94 

92 

92 

91 

91 

94 

94 

96 

92.2 

MIN 

68 

72 

72 

73 

71 

70 

74 

72 

70 

71 

62 

55 

57 

66 

65 

66 

73 

72 

66 

65 

65 

66 

66 

68 

72 

71 

67 

70 

71 

69 

68 

68.3 

CORNING 

MAX 

94 

98 

98 

92 

96 

99 

98 

9  1 

92 

86 

82 

86 

92 

94 

97 

98 

97 

95 

90 

92 

85 

89 

91 

90 

92 

91 

91 

92 

93 

93 

97 

92.6 

MIN 

62 

70 

73 

73 

73 

72 

75 

74 

70 

67 

62 

58 

61 

64 

67 

68 

69 

72 

70 

70 

63 

71 

69 

70 

66 

70 

69 

70 

71 

70 

71 

68.7 

CROSSETT  7  S 

MAX 

95 

96 

94 

98 

98 

99 

96 

98 

99 

97 

87 

84 

85 

83 

87 

93 

92 

90 

89 

92 

63 

87 

90 

94 

93 

90 

86 

86 

87 

90 

92 

91.5 

MIN 

66 

70 

7* 

74 

72 

72 

71 

71 

72 

73 

70 

64 

62 

70 

70 

7] 

70 

71 

71 

70 

72 

71 

70 

67 

69 

71 

69 

68 

70 

69 

69 

70.0 

CUMMINS  FARM 

MAX 

95 

96 

95 

98 

[01 

99 

95 

98 

99 

86 

88 

86 

90 

86 

92 

96 

96 

93 

94 

95 

79 

89 

92 

93 

92 

91 

69 

90 

92 

91 

91 

92.5 

MIN 

69 

70 

72 

73 

70 

71 

72 

70 

71 

70 

68 

59 

61 

64 

66 

66 

69 

68 

69 

66 

65 

69 

66 

67 

70 

69 

68 

67 

67 

67 

68 

67.9 

DARDANELLE 

MAX 

94 

97 

97 

95 

98 

97 

98 

91 

9? 

85 

88 

86 

91 

94 

95 

93 

92 

82 

92 

95 

87 

90 

94 

95 

95 

93 

91 

91 

94 

95 

95 

92.6 

MIN 

68 

69 

72 

73 

72 

71 

70 

72 

70 

72 

64 

68 

59 

60 

65 

69 

70 

72 

66 

66 

66 

68 

68 

68 

71 

71 

67 

67 

69 

69 

66 

68.  1 

DE  QUEEN 

MAX 

96 

97 

96 

97 

99 

99 

100 

96 

96 

85 

91 

90 

92 

93 

94 

90 

96 

86 

96 

95 

88 

93 

95 

96 

93 

93 

93 

92 

94 

92 

94 

93.8 

MIN 

72 

69 

71 

73 

71 

67 

68 

71 

70 

69 

67 

61 

65 

62 

69 

74 

70 

72 

69 

66 

65 

67 

66 

69 

72 

71 

68 

69 

69 

68 

66 

DES  ARC 

MAX 

93 

96 

93 

96  101 

98 

100 

97 

96 

65 

84 

84 

89 

91 

9? 

94 

94 

98 

90 

94 

92 

89 

93 

92 

91 

91 

90 

94 

92 

92 

94 

92.7 

MIN 

72 

75 

73 

75 

75 

77 

76 

78 

73 

73 

67 

60 

61 

64 

71 

71 

73 

73 

74 

67 

72 

71 

73 

70 

72 

71 

71 

70 

71 

72 

71.3 

DEVILS  KNOB 

MAX 

83 

88 

87 

87 

90 

88 

89 

88 

76 

79 

83 

63 

84 

82 

82 

76 

86 

88 

BO 

85 

89 

86 

85 

83 

83 

81 

87 

89 

84.2 

MIN 

70 

75 

70 

72 

74 

73 

72 

66 

65 

62 

62 

67 

61 

65 

67 

68 

68 

68 

63 

68 

61 

65 

70 

70 

67 

69 

67 

66 

67 

67 

70 

67.6 

DIERKS 

MAX 

97 

99 

97 

97 

98 

97 

99 

98 

97 

94 

91 

90 

92 

95 

97 

96 

96 

90 

95 

95 

88 

92 

94 

97 

94 

95 

95 

95 

95 

93 

97 

95.0 

MIN 

69 

67 

68 

71 

69 

66 

67 

70 

67 

70 

65 

63 

61 

61 

67 

68 

71 

70 

70 

70 

64 

67 

66 

67 

70 

70 

69 

66 

69 

66 

65 

DUMAS  1  ESE 

MAX 

97 

98 

96 

100   103  102 

100   100  101 

9  1 

90 

89 

91 

87 

93 

97 

97 

94 

93 

96 

84 

91 

94 

96 

94 

94 

93 

91 

92 

91 

95 

94.5 

MIN 

70 

72 

72 

73 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

68 

61 

62 

67 

66 

66 

69 

69 

70 

69 

66 

70 

69 

68 

68 

69 

67 

67 

69 

66 

69 

68.9 

EL   DORADO   FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

91 

93 

91 

90 

95 

93 

93 

90 

87 

80 

80 

81 

85 

89 

88 

86 

88 

83 

87 

90 

85 

88 

90 

90 

91 

91 

89 

88 

90 

92 

92 

86.6 

MIN 

59 

69 

68 

70 

70 

70 

71 

69 

66 

61 

55 

53 

57 

62 

63 

67 

70 

67 

62 

62 

62 

63 

67 

67 

63 

67 

65 

67 

67 

64 

65 

64.7 

FAYETT  EV ILL  E 

MAX 

92 

91 

91 

92 

95 

93 

93 

91 

89 

82 

8  ) 

82 

67 

91 

90 

88 

90 

79 

87 

91 

87 

89 

92 

89 

92 

90 

88 

66 

88 

90 

92 

89.0 

MIN 

65 

71 

71 

74 

72 

7  2 

72 

73 

70 

65 

58 

67 

62 

65 

66 

71 

71 

68 

65 

64 

64 

68 

65 

65 

72 

68 

67 

69 

70 

70 

68 

67.6 

FAYETT  EV  ILL  E   FAA  AP 

MAX 

91 

91 

91 

92 

95 

92 

93 

91 

90 

82 

8  1 

83 

86 

90 

89 

88 

88 

79 

88 

90 

86 

88 

93 

88 

90 

91 

89 

88 

88 

90 

92 

88.9 

MIN 

62 

67 

68 

72 

70 

69 

66 

71 

69 

63 

56 

56 

56 

60 

6  3 

68 

70 

65 

60 

63 

66 

66 

64 

64 

68 

68 

65 

69 

68 

66 

65 

65.3 

FAYETTEV I LL E   EXP  STA 

MAX 

90 

89 

90 

92 

94 

94 

92 

90 

89 

82 

81 

62 

86 

89 

8  9 

88 

68 

87 

86 

90 

85 

68 

91 

91 

91 

9  1 

67 

87 

87 

90 

91 

88.6 

MIN 

63 

69 

71 

74 

71 

72 

70 

71 

69 

65 

55 

56 

61 

64 

68 

70 

68 

63 

67 

64 

65 

64 

66 

72 

67 

66 

70 

69 

68 

67 

66.7 

FLIPPIN   FAA  AIRPORT 

MAX 

97 

95 

95 

95 

96 

97 

98 

93 

90 

84 

82 

83 

87 

92 

94 

97 

93 

8  3 

90 

94 

86 

88 

91 

93 

90 

9  1 

91 

9 1 

9  1 

9  7 

96 

91.7 

MIN 

63 

70 

70 

73 

73 

70 

67 

71 

69 

67 

61 

55 

56 

63 

6  6 

67 

71 

70 

68 

67 

67 

65 

68 

70 

68 

69 

66 

68 

68 

69 

67 

FORDYCE   6  W 

MAX 

99 

98 

96 

99  102 

99 

99 

99 

99 

93 

88 

88 

91 

87 

92 

95 

95 

8  9 

93 

94 

85 

89 

92 

94 

95 

92 

91 

90 

9  1 

90 

93.5 

MIN 

69 

73 

74 

75 

74 

73 

73 

77 

75 

71 

70 

69 

70 

70 

71 

70 

71 

71 

72 

73 

67 

70 

70 

70 

71 

71 

69 

70 

70 

70 

71,3 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

94 

96 

96 

96 

98 

98 

98 

96 

97 

86 

88 

86 

92 

92 

9] 

92 

94 

8  3 

94 

97 

8  6 

90 

95 

97 

97 

93 

93 

92 

91 

92 

96 

93.2 

MIN 

70 

74 

74 

74 

75 

74 

71 

73 

72 

72 

64 

64 

64 

66 

71 

73 

73 

ro 

68 

68 

66 

69 

70 

71 

72 

75 

72 

71 

72 

71 

71 

70  •  7 

FORT   SMITH   WATER  PLANT 

MAX 

90 

92 

92 

92 

96 

94 

93 

92 

91 

85 

85 

85 

88 

91 

91 

86 

68 

80 

68 

91 

90 

88 

92 

9? 

94 

92 

89 

90 

90 

92 

94 

90.2 

MIN 

60 

68 

6  7 

69 

69 

67 

62 

68 

6  6 

64 

56 

52 

65 

63 

62 

67 

70 

66 

62 

62 

64 

66 

63 

63 

72 

69 

65 

66 

69 

64 

65 

64.  9 

GILBERT 

MAX 

91 

94 

94 

92 

98 

96 

97 

91 

9  3 

85 

84 

86 

91 

95 

94 

95 

92 

flc 

92 

96 

88 

95 

96 

97 

93 

91 

93 

91 

94 

98 

97 

92.7 

MIN 

63 

67 

68 

68 

69 

67 

66 

67 

67 

68 

57 

64 

52 

55 

6  9 

63 

68 

68 

67 

60 

6  7 

63 

60 

65 

65 

66 

64 

63 

64 

64 

64 

63.8 

GRAVETTE 

MAX 

90 

91 

91 

92 

95 

93 

92 

88 

86 

83 

83 

84 

87 

90 

90 

66 

90 

81 

86 

90 

85 

88 

91 

90 

90 

91 

89 

88 

88 

90 

91 

88.7 

MIN 

62 

68 

69 

72 

70 

70 

69 

66 

67 

62 

53 

53 

53 

63 

6  3 

66 

68 

6  8 

60 

62 

63 

63 

64 

6  6 

68 

63 

65 

67 

67 

67 

65 

HARRISON 

MAX 

91 

93 

94 

91 

97 

95 

96 

93 

91 

84 

9  1 

9  6 

93 

94 

82 

90 

94 

87 

92 

94 

9  6 

92 

94 

92 

92 

92 

95 

96 

92.3 

MIN 

62 

68 

67 

69 

68 

6  8 

64 

70 

66 

67 

52 

62 

66 

65 

60 

62 

65 

61 

64 

65 

67 

68 

64 

60 

66 

65 

64 

HELENA 

MAX 

96 

96 

97  100 

98 

96 

95 

97 

94 

95 

93 

92.  1 

MIN 

73 

77 

76 

76 

77 

76 

75 

77 

77 

73 

70 

66 

67 

71 

73 

73 

74 

70 

74 

6  8 

72 

72 

73 

70 

71 

7« 

70 

72 

70 

75 

72.5 

HOPE  3  NE 

MAX 

96 

99 

9  9 

96 

99  100 

99  100 

98 

96 

86 

88 

87 

90 

90 

92 

93 

80 

92.6 

MIN 

69 

71 

73 

75 

73 

71 

74 

73 

7? 

70 

67 

66 

65 

65 

69 

70 

71 

71 

69 

71 

67 

69 

69 

7  0 

71 

72 

70 

70 

70 

70 

70 

70.1 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

MAX 

97 

98 

97 

98   101  100 

[00 

95 

98 

85 

91 

91 

92 

95 

89 

96 

91 

87 

97 

95 

89 

90 

97 

96 

91 

87 

93 

92 

94 

94 

9  7 

94.0 

MIN 

71 

75 

76 

76 

76 

76 

77 

76 

72 

66 

62 

64 

69 

64 

71 

72 

75 

72 

73 

66 

68 

70 

71 

73 

74 

69 

70 

72 

71 

72 

71.4 

reference  notes 

folloelng  3 

Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

DayOI  Month 

Average  < 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

9 

10  1 

12 

13  J 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JONESBORO 

MAX 

94 

93 

99 

98 

97 

95 

93 

83 

82 

86 

90 

90 

89 

91 

85  1 
8  5 

89 

92 

89 

91 

90 

90 

90 

92 

91 

95 

91. 

3 

MIN 

69 

73 

73 

75 

72 

71 

75 

75 

70 

70 

64 

61 

60 

66 

67 

70 

70 

71 

68 

71 

64 

71 

70 

71 

68 

70 

69 

71 

70 

71 

71 

69. 

6 

KEISER 

MAX 

96 

94 

94 

96 

100 

98 

98 

92 

83 

8 ) 

83 

85 

89 

85 

90 

91 

91 

9  0 

8  B 

86 

91 

92 

93 

94 

91. 

1 

MIN 

72 

72 

73 

74 

71 

70 

72 

72 

69 

70 

6  2 

63 

62 

61 

61 

68 

69 

69 

6  • 

70 

67 

68 

68 

68 

67 

65 

6  7 

68 

67 

67 

69 

68. 

0 

KEO 

MAX 

93 

96 

100 

9  8 

97 

94 

95 

85 

3  4 

84 

87 

87 

92 

85 

91 

93 

91 

9  1 

90 

89 

92 

90 

93 

91. 

4 

MIN 

69 

71 

71 

73 

72 

72 

74 

73 

72 

71 

66 

60 

59 

63 

69 

69 

71 

71 

70 

70 

67 

6  9 

68 

69 

70 

71 

68 

68 

68 

70 

70 

69. 

2 

LEAD  HILL 

MAX 

94 

93 

98 

90 

3  9 

86 

88 

84 

MS 

87 

69 

90 

92 

94 

93 

94 

95 

91. 

5 

MIN 

60 

67 

68 

70 

70 

6  8 

64 

62 

60 

54 

52 

54 

56 

58 

67 

66 

62 

60 

61 

64 

62 

63 

61 

65 

6  6 

69 

70 

68 

66 

68 

6  8 

63. 

2 

LITTLE  ROCK  WB 

AIRPORT 

MAX 

94 

95 

101 

100 

99 

94 

96 

85 

86 

66 

87 

9 1 

9 1 

90 

9  7 

92. 

2 

MIN 

71 

72 

73 

75 

73 

74 

75 

75 

72 

71 

67 

63 

62 

64 

69 

71 

73 

72 

74 

67 

67 

71 

6  9 

71 

72 

7  2 

69 

70 

71 

72 

72 

70. 

6 

MAGNOLIA   3  N 

MAX 

97 

98 

102 

101 

102 

101 

100 

95 

87 

88 

91 

89 

88 

90 

93. 

5 

MIN 

67 

70 

74 

73 

74 

70 

7  3 

72 

73 

70 

6  6 

62 

63 

68 

68 

70 

70 

70 

71 

71 

6  8 

69 

69 

70 

6  6 

71 

66 

6  1 

68 

67 

67 

69. 

3 

MALVERN 

MAX 

95 

96 

100 

99 

99 

96 

96 

88 

90 

88 

92 

93 

94 

97 

93 

95 

90 

90 

93. 

6 

MIN 

68 

67 

72 

72 

68 

68 

71 

71 

71 

70 

63 

57 

56 

69 

64 

66 

68 

71 

7  1 

66 

65 

6  7 

64 

66 

6  8 

69 

66 

66 

68 

68 

68 

66. 

9 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

98 

89 

99 

98 

98 

93 

92 

84 

8  3 

84 

88 

9  2 

94 

92 

92 

85 

89 

93 

83 

90 

91 

89 

91 

92 

91. 

3 

MIN 

60 

67 

68 

70 

79 

70 

71 

72 

68 

68 

59 

54 

53 

68 

6  2 

64 

68 

71 

69 

64 

66 

68 

65 

68 

61 

65 

64 

64 

68 

6  6 

66 

66. 

7 

MAR  I  ANNA   2  S 

MAX 

92 

95 

99 

97 

96 

95 

95 

84 

86 

85 

86 

88 

95 

94 

89 

86 

90 

87 

8* 

92 

92 

92 

89 

89 

90 

91 

90 

93 

91. 

2 

MIN 

66 

72 

72 

72 

71 

72 

73 

72 

71 

69 

65 

61 

61 

61 

64 

68 

68 

70 

67 

70 

65 

69 

67 

66 

68 

68 

69 

68 

68 

67 

69 

68. 

1 

MARKED  TREE 

MAX 

99 

94 

96 

100 

1 00 

97 

9  8 

96 

84 

84 

86 

96 

95 

90 

8  9 

86 

93 

93 

92 

97 

92. 

8 

MIN 

73 

73 

71 

70 

73 

71 

70 

73 

70 

71 

62 

68 

64 

60 

68 

65 

67 

62 

66 

69 

65 

67 

66 

65 

6  4 

65 

67 

65 

71 

67 

69 

67. 

6 

MARSHALL 

MAX 

92 

9  3 

93 

96 

94 

96 

91 

90 

83 

83 

85 

87 

91 

87 

92 

8  9 

90. 

0 

MIN 

61 

70 

69 

70 

69 

69 

69 

68 

65 

66 

57 

52 

53 

6  6 

70 

67 

72 

71 

6  i 

66 

66 

63 

64 

66 

69 

69 

66 

69 

70 

67 

66 

66. 

0 

MENA 

MAX 

93 

93 

91 

94 

95 

93 

96 

90 

92 

68 

87 

88 

67 

90 

89 

84 

89 

91 

85 

90 

91 

9  0 

88 

91 

9  0 

94 

90. 

2 

MIN 

70 

71 

72 

73 

73 

69 

69 

72 

72 

70 

62 

62 

63 

63 

69 

69 

69 

69 

68 

69 

67 

68 

66 

68 

69 

70 

68 

69 

71 

69 

70 

66. 

7 

MONT  I  CELLO   3  S 

MAX 

96 

95 

98 

101 

100 

98 

99 

96 

66 

86 

85 

89 

63 

90 

93 

95 

90 

91 

92 

87 

6  9 

93 

94 

92 

90 

90 

90 

88 

85 

91 

91. 

9 

MIN 

6* 

64 

69 

70 

70 

73 

70 

69 

70 

72 

62 

57 

57 

65 

69 

66 

65 

68 

67 

69 

66 

66 

66 

66 

70 

7  2 

67 

6? 

67 

66 

66 

66. 

9 

MORRILTON 

MAX 

95 

96 

97 

101 

97 

98 

97 

90 

85 

87 

87 

69 

94 

94 

95 

89 

82 

90 

95 

90 

69 

94 

96 

94 

93 

94 

94 

93 

93 

9  6 

92. 

9 

MIN 

70 

72 

72 

74 

73 

71 

73 

73 

71 

72 

66 

60 

59 

61 

66 

70 

73 

72 

69 

66 

66 

67 

68 

69 

71 

71 

67 

67 

69 

69 

70 

68. 

9 

MOUNT  IDA 

MAX 

93 

93 

95 

98 

96 

97 

94 

93 

89 

88 

87 

92 

94 

91 

91 

69 

85 

92 

94 

90 

9  1 

92 

93 

92 

91 

91 

90 

92 

92 

96 

92. 

1 

MIN 

67 

67 

70 

70 

70 

69 

67 

71 

69 

68 

61 

60 

57 

59 

66 

67 

68 

74 

69 

68 

66 

65 

64 

65 

66 

69 

66 

67 

73 

66 

66 

66. 

8 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

88 

89 

89 

89 

88 

83 

61 

81 

76 

76 

77 

78 

80 

80 

81 

80 

78 

80 

86 

79 

85 

85 

85 

86 

86 

83. 

1 

MIN 

66 

67 

71 

75 

75 

74 

73 

67 

65 

66 

63 

60 

61 

63 

61 

64 

65 

64 

64 

65 

64 

62 

65 

67 

65 

67 

65 

66. 

0 

MOUNTAIN  HOME  1 

NNW 

MAI 

9  1 

94 

92 

97 

96 

97 

94 

88 

85 

85 

85 

89 

94 

95 

95 

92 

81 

88 

93 

61 

8  6 

92 

92 

90 

92 

90 

90 

90 

93 

96 

90. 

9 

MIN 

64 

70 

70 

72 

73 

70 

70 

70 

66 

67 

60 

58 

58 

63 

66 

69 

72 

70 

66 

67 

64 

64 

67 

70 

67 

69 

66 

67 

66 

67 

66 

67 

0 

MOUNTAIN  HOME  C 

OF  ENG 

MAX 

78 

91 

95 

96 

93 

98 

96 

9  6 

92 

92 

84 

82 

84 

89 

93 

93 

93 

92 

80 

86 

93 

81 

88 

91 

90 

89 

90 

88 

69 

90 

93 

89 

9 

MIN 

63 

67 

68 

70 

71 

69 

68 

70 

67 

67 

62 

55 

55 

59 

63 

67 

72 

70 

67 

65 

65 

65 

66 

68 

67 

68 

66 

6  6 

67 

67 

66 

66. 

0 

NARROWS  DAM 

MAX 

98 

98 

98 

96 

98 

99 

98 

101 

96 

97 

63 

87 

90 

91 

91 

90 

95 

93 

93 

95 

9  6 

91 

91 

93 

92 

93. 

5 

MIN 

67 

64 

62 

68 

66 

65 

66 

67 

67 

68 

73 

59 

65 

57 

64 

65 

66 

67 

69 

62 

63 

64 

62 

65 

64 

66 

67 

63 

66 

65 

63 

65. 

0 

NASHVILLE  PEACH 

SUBSTA 

MAX 

95 

96 

96 

94 

96 

98 

96 

98 

96 

96 

87 

89 

89 

90 

92 

93 

96 

92 

78 

69 

92 

9  4 

90 

90 

91 

89 

9  1 

90 

92. 

1 

MIN 

70 

67 

66 

70 

70 

68 

66 

68 

70 

69 

66 

65 

63 

63 

66 

69 

70 

69 

71 

67 

66 

65 

66 

67 

69 

70 

69 

67 

66 

67 

67 

67 

5 

NEWPORT 

MAX 

95 

97 

94 

9  6 

1 00 

97 

98 

94 

92 

66 

84 

85 

87 

92 

93 

97 

95 

89 

90 

93 

89 

89 

93 

93 

93 

92 

90 

90 

92 

90 

95 

92 

2 

MIN 

66 

71 

73 

74 

72 

71 

74 

73 

69 

70 

64 

60 

58 

63 

66 

68 

69 

71 

69 

69 

65 

69 

67 

69 

66 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

66 

3 

NIMROO  DAM 

MAX 

94 

95 

98 

96 

99 

100 

100 

101 

92 

96 

8  3 

89 

88 

9  1 

95 

95 

90 

9 1 

8  1 

93 

97 

87 

90 

96 

95 

95 

94 

94 

93 

94 

95 

93 

5 

MIN 

66 

68 

70 

71 

71 

69 

69 

69 

71 

71 

61 

57 

57 

58 

64 

66 

68 

71 

70 

65 

65 

65 

67 

66 

69 

69 

65 

65 

70 

66 

67 

66 

6 

OKAY 

MAX 

98 

99 

96 

96 

1 00 

99 

100 

98 

98 

98 

92 

91 

92 

93 

94 

98 

9  b 

93 

95 

94 

83 

91 

93 

95 

92 

91 

93 

92 

95 

92 

96 

94 

7 

MIN 

70 

71 

72 

73 

72 

70 

77 

72 

73 

70 

67 

66 

65 

65 

70 

7  0 

72 

71 

73 

70 

67 

68 

69 

70 

71 

78 

69 

70 

70 

70 

68 

70 

3 

OZARK 

MAX 

94 

95 

99 

97 

98 

95 

98 

9 1 

90 

90 

92 

95 

94 

9  4 

93 

80 

9  3 

94 

86 

9  7 

95 

92 

95 

94 

92 

91 

93 

95 

96 

93 

4 

MIN 

71 

73 

72 

72 

73 

72 

68 

73 

70 

73 

63 

62 

63 

63 

68 

74 

73 

74 

66 

68 

67 

68 

68 

70 

74 

75 

7? 

71 

70 

69 

69 

69 

6 

PARAGOULD  RADIO 

KDRS 

MAX 

93 

95 

84 

8  6 

89 

91 

94 

94 

89 

8  7 

90 

87 

66 

91 

90 

89 

88 

68 

86 

69 

87 

93 

90 

.2 

MIN 

65 

69 

71 

72 

70 

71 

72 

73 

68 

68 

62 

59 

54 

60 

67 

66 

66 

69 

69 

70 

64 

7  0 

67 

71 

66 

68 

65 

66 

70 

70 

68 

6  7 

.3 

PARIS 

MAX 

95 

98 

87 

90 

90 

96 

96 

96 

93 

84 

94 

97 

95 

94 

97 

92 

97 

96 

94 

.7 

MIN 

67 

70 

71 

72 

72 

67 

67 

71 

68 

71 

60 

59 

59 

60 

65 

68 

69 

73 

64 

65 

68 

1 6 

67 

72 

67 

68 

67 

2 

PERRYVILLE 

MAX 

9* 

97 

90 

91 

9  6 

89 

81 

97 

85 

9r. 

95 

96 

95 

94 

94 

97 

95 

96 

95 

93 

.0 

MIN 

6  8 

68 

69 

71 

71 

65 

69 

71 

71 

70 

61 

54 

56 

69 

64 

65 

70 

70 

69 

69 

65 

6  6 

66 

67 

70 

70 

70 

66 

68 

65 

66 

66 

.7 

PINE  BLUFF 

MAX 

97 

98 

86 

85 

89 

68 

93 

9  6 

94 

90 

95 

95 

75 

88 

92 

93 

92 

92 

91 

9  1 

93 

92 

91 

92 

6 

MIN 

74 

75 

74 

76 

Ss 

75 

76 

75 

73 

73 

69 

64 

68 

69 

70 

72 

73 

72 

73 

73 

73 

74 

70 

72 

73 

73 

72 

71 

71 

71 

73 

72 

3 

PINE  BLUFF  FAA 

AIRPORT 

MAX 

97 

100 

85 

89 

87 

91 

92 

9  7 

98 

90 

06 

95 

75 

6  6 

94 

95 

97 

92 

92 

93 

93 

94 

91 

97 

,9 

MIN 

72 

73 

74 

76 

73 

72 

74 

74 

73 

73 

68 

63 

6  2 

68 

69 

71 

72 

72 

77 

69 

67 

7  1 

70 

71 

7  2 

72 

70 

71 

70 

70 

71 

70 

.8 

POCAHONTAS  1 

MAX 

94 

95 

96 

92 

89 

92 

87 

6  9 

93 

92 

90 

91 

89 

90 

91 

92 

97 

92 

.9 

MIN 

72 

70 

72 

7  2 

72 

72 

73 

73 

68 

69 

6  8 

66 

65 

6  9 

67 

70 

67 

62 

66 

66 

70 

70 

67 

69 

.0 

PORTLAND 

MAX 

96 

95 

98 

97 

8  8 

82 

84 

82 

90 

9  6 

88 

91 

88 

88 

90 

8  2 

94 

89 

91 

91 

89 

89 

87 

64 

86 

90 

.6 

MIN 

70 

70 

73 

7  3 

73 

74 

73 

74 

73 

74 

71 

65 

65 

66 

70 

7^ 

72 

72 

72 

71 

74 

7 

71 

71 

71 

72 

71 

70 

70 

70 

71 

7  1 

.0 

PRESCOTT 

MAX 

9  7 

102 

88 

92 

94 

90 

96 

97 

95 

97 

95 

91 

66 

92 

95 

92 

91 

91 

92 

92 

93 

95 

94 

.  7 

MIN 

72 

74 

75 

76 

77 

77 

74 

76 

76 

74 

68 

64 

63 

66 

68 

71 

73 

76 

71 

74 

6  8 

69 

71 

71 

72 

72 

70 

68 

70 

73 

71 

.  5 

ROGERS 

MAX 

88 

90 

90 

90 

94 

92 

80 

86 

90 

90 

,0 

9C 

83 

6  6 

90 

88 

88 

92 

90 

91 

91 

68 

87 

88 

91 

93 

88 

.6 

MIN 

63 

69 

71 

73 

72 

72 

6  9 

70 

67 

63 

58 

55 

59 

63 

64 

69 

70 

68 

64 

66 

65 

66 

65 

67 

69 

65 

66 

69 

68 

67 

67 

66 

» 4 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

96 

95 

93 

97 

101 

99 

87 

90 

94 

94 

89 

92 

91 

89 

90 

91 

9n 

89 

88 

77 

92 

91 

88 

90 

91 

.7 

MIN 

7  i 

72 

74 

74 

73 

72 

72 

71 

71 

72 

70 

61 

61 

64 

64 

69 

7C 

70 

70 

6  9 

68 

67 

71 

66 

70 

71 

68 

69 

69 

69 

69 

.6 

RUSSELLV ILLE 

MAX 

94 

97 

97 

96 

100 

98 

98 

96 

93 

92 

83 

92 

94 

90 

9  1 

95 

94 

92 

92 

90 

92 

94 

93 

97 

93 

.0 

6  8 

71 

71 

73 

73 

72 

70 

72 

70 

72 

63 

59 

60 

61 

66 

65 

71 

73 

67 

66 

66 

68 

68 

69 

71 

72 

67 

68 

71 

69 

69 

68 

.3 

SAINT  CHARLES 

MAX 

94 

96 

97 

93 

98 

102 

1  0  0 

98 

98 

0  6 

88 

86 

87 

66 

86 

92 

93 

95 

92 

JC 

93 

84 

81 

93 

93 

9  2 

92 

90 

90 

9  2 

93 

92 

.6 

MIN 

70 

74 

74 

74 

72 

71 

73 

74 

71 

72 

63 

62 

6  3 

72 

7  - 

71 

72 

7  1 

69 

,7 

SEARCY 

MAX 

96 

96 

95 

98 

101 

100 

99 

95 

96 

85 

85 

87 

89 

94 

93 

95 

93 

89 

94 

96 

85 

91 

95 

95 

92 

93 

91 

91 

94 

96 

96 

93 

.4 

MIN 

70 

71 

72 

73 

73 

72 

73 

73 

71 

72 

66 

61 

58 

61 

67 

70 

72 

71 

71 

68 

66 

72 

68 

70 

69 

69 

68 

70 

69 

70 

69 

.2 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

92 

94 

95 

97 

98 

101 

98 

96 

97 

86 

85 

85 

87 

89 

92 

95 

97 

86 

96 

99 

93 

89 

94 

93 

91 

92 

91 

90 

92 

93 

94 

92 

.9 

MIN 

70 

71 

74 

76 

77 

76 

77 

76 

73 

72 

64 

62 

63 

65 

68 

70 

73 

72 

74 

72 

69 

73 

69 

72 

73 

71 

72 

70 

73 

75 

74 

71 

.5 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

MIN 

91 
65 

9« 
69 

92 
71 

92 

73 

96 

72 

94 
70 

94 

70 

90 
68 

90 
68 

81 
65 

82 
56 

82 
57 

88 
67 

90 
69 

89 

62 

86 

69 

90 
71 

81 
66 

88 

63 

92 
63 

86 
63 

sa 

65 

92 
66 

90 
67 

91 
69 

92 
65 

90 
67 

88 

69 

89 
66 

91 
68 

92 
67 

89 

66 

.3 
.7 

following  Station  lad**. 

103  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued  AUGUST  1960 


Station 

Day  Oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

l  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

STUTTGART 

MAX 
M  IN 

98 
73 

98 
76 

94 

75 

98 
76 

101 
76 

1  00 
75 

98 
76 

99 

75 

97 
75 

86 

75 

87 

70 

91 
65 

92 
70 

92 
75 

94 
70 

97 
73 

97 
73 

92 
75 

93 
73 

96 
74 

90 
68 

89 

72 

91 

72 

93 
73 

92 
73 

92 
72 

91 

72 

92 
72 

92 
72 

94 

72 

94 
74 

93.9 
73.0 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
M  IN 

94 
74 

96 
74 

96 
73 

91 
74 

95 
74 

99 
74 

97 
74 

97 
74 

95 
74 

95 
73 

86 
67 

87 
61 

85 
63 

90 
67 

90 
67 

91 
70 

96 
73 

95 
73 

90 
72 

90 
72 

94 

67 

82 
70 

89 

70 

92 
70 

93 
70 

92 
71 

93 
70 

92 
70 

90 
71 

92 
71 

91 
71 

92.  1 
70.8 

SUBIACO 

MAX 
M  IN 

93 
68 

95 
69 

95 
72 

97 
72 

99 
73 

97 
72 

97 

70 

94 

72 

94 
68 

85 
71 

88 

63 

88 
61 

92 
.62 

95 
63 

95 
67 

93 
71 

93 
71 

82 
72 

92 
65 

96 
67 

84 
66 

93 
66 

96 
68 

95 
69 

96 
71 

95 
72 

92 
69 

92 
70 

92 
71 

96 
69 

97 
69 

93.2 
68.7 

T  EXARKANA   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

98 
71 

97 
74 

96 
74 

98 
75 

99 
75 

98 
7* 

99 
75 

94 

75 

97 
71 

85 
72 

88 

70 

88 
69 

91 
71 

87 
69 

91 
71 

94 
73 

94 
75 

86 

73 

92 
75 

91 
68 

79 
70 

B9 

71 

92 
72 

93 
74 

90 
75 

90 
74 

91 
72 

91 
73 

90 
73 

90 

72 

93 
71 

92.0 
72.5 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

WALORON 

MAX 
MIN 

94 
65 

96 
67 

95 
67 

99 
69 

100 
69 

97 
65 

97 
63 

95 
68 

94 

67 

86 
69 

90 
56 

87 
57 

91 
57 

94 
57 

93 
62 

92 
66 

92 
65 

66 
68 

93 
64 

95 
62 

86 
63 

92 
63 

95 
62 

95 
65 

93 
64 

94 
67 

91 
63 

92 
64 

93 
69 

94 
64 

98 
64 

93.2 
64.2 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

94 

65 

95 
72 

93 
7* 

90 
74 

98 
74 

96 
74 

96 
76 

95 

75 

93 
71 

84 

70 

83 
63 

86 

59 

86 

59 

91 
65 

94 
69 

94 
69 

94 

70 

88 
71 

88 
71 

92 
67 

82 
67 

89 
72 

91 
70 

90 
71 

89 
67 

90 
71 

88 

70 

90 
71 

90 
72 

91 
72 

96 
70 

90.8 
69.7 

WARREN 

MAX 
MIN 

98 
69 

98 
72 

95 
7* 

100 
73 

104 
77 

100 
72 

97 
72 

97 
73 

ion 
75 

89 

72 

86 

69 

88 

63 

88 
64 

81 
69 

89 
71 

93 
70 

93 
70 

87 
71 

91 
71 

92 
73 

82 
69 

91 
72 

93 
70 

94 

70 

95 
71 

91 
70 

90 
69 

90 
69 

92 

70 

92 
71 

94 
72 

92.6 
70.7 

WHITE  ROCK 

MAX 
M  IK 

86 
66 

68 
71 

87 
71 

87 

72 

91 

72 

86 

73 

89 

72 

86 
66 

86 
67 

80 
64 

80 
62 

78 
60 

82 
60 

85 
63 

85 
64 

85 
65 

83 
63 

80 
65 

83 
63 

85 
66 

80 
61 

87 
66 

88 
68 

85 
69 

88 
69 

87 
70 

85 
67 

82 
66 

85 
67 

87 
67 

90 
68 

85.1 
66.5 

WYNNE 

MAX 
MIN 

96 
73 

96 
72 

94 
73 

95 
75 

98 
73 

98 

71 

96 

70 

95 
71 

93 
69 

83 
67 

80 
65 

83 
61 

87 
58 

90 
60 

92 
62 

95 
68 

95 
74 

94 

72 

90 
70 

63 

91 

91 

72 

91 
71 

88 
7  2 

90 
70 

90 

66 

91 
68 

93 

69 

92 
69 

91.7 
68.  7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 


aianoxt 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9  10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

8  4 

BLAKE LY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.26 

.17 

.23 

.  lb 

.27 

.  2b 

30 

.25 

.25 

.  12 

.20 

.05 

.22 

.24 

.30 

.  17 

,"i 

.13 

Ob 

.25 

.20 

.06 

23 

.23 

.20 

.21 

.  15 

.  25 

.21 

.25 

.13 

6.02 

WIND 

28 

18 

20 

21 

28 

29 

17 

29 

31 

20 

23 

18 

16 

18 

29 

20 

21 

14 

8 

23 

38 

13 

17 

16 

14 

18 

19 

23 

33 

26 

17 

665 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.24 

.35 

.25 

.20 

.27 

.28 

.24 

.26 

.27 

.13 

.20 

.20 

.21 

.16 

.16 

.13 

.15 

.14 

.20 

.19 

.09 

.14 

.21 

.13 

.17 

.16 

.19 

.13 

.19 

B 

6.03 

WIND 

18 

11 

10 

10 

9 

10 

7 

15 

17 

10 

31 

6 

6 

7 

8 

10 

12 

9 

23 

11 

11 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.24 

.22 

.30 

.32 

.14 

.27 

.30 

.34 

IK 

.10 

.23 

.23 

.20 

.26 

.28 

.29 

.25 

.17 

.09 

.22 

.08 

.16 

.20 

.20 

.22 

.21 

.22 

.22 

.19 

.23 

B 

6.78 

WIND 

22 

18 

28 

35 

17 

20 

30 

35 

16 

19 

33 

26 

18 

26 

24 

27 

25 

39 

3 

23 

53 

10 

17 

11 

17 

23 

25 

26 

26 

23 

21 

736 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.26 

.26 

.26 

.22 

.28 

.29 

.24 

.29 

.20 

.25 

.14 

.25 

.19 

.22 

.26 

.24 

.16 

.11 

.07 

.19 

.21 

.08 

.25 

.  15 

.16 

.18 

.17 

.20 

.  19 

.20 

.17 

6.34 

WIND 

21 

16 

22 

19 

28 

24 

23 

26 

19 

28 

23 

19 

12 

27 

34 

24 

16 

25 

10 

16 

43 

14 

15 

18 

13 

19 

19 

30 

47 

28 

18 

696 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.22 

.16 

.15 

.20 

18 

.18 

24 

.22 

.08 

.16 

.11 

.20 

.18 

.13 

.13 

.12 

.06 

.08 

.02 

.20 

.24 

.04 

.14 

.20 

.17 

.17 

.11 

.06 

.11 

.18 

.15 

4.59 

WIND 

7 

2 

* 

11 

5 

5 

7 

8 

2 

7 

4 

4 

5 

5 

4 

4 

2 

4 

0 

4 

13 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

1 

8 

10 

7 

147 

R  US  SELLV I LLE 

EVAP 

.26 

.22 

.25 

.23 

.14 

.38 

.27 

.19 

.13 

.13 

.23 

.19 

.24 

.25 

.25 

.22 

.16 

.02 

.16 

.21 

.12 

.13 

.23 

.25 

.30 

.12 

.IB 

.21 

.21 

.21 

.23 

6.32 

WIND 

21 

14 

16 

9 

11 

13 

16 

12 

13 

19 

19 

16 

14 

10 

27 

16 

18 

20 

5 

14 

21 

15 

13 

18 

31 

32 

10 

18 

19 

22 

13 

515 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.26 

.10 

.28 

.  19 

.21 

.27 

.28 

.30 

.27 

.23 

.12 

.24 

.15 

.21 

.21 

.16 

.24 

.29 

.14 

.16 

.24 

.03 

.11 

.20 

.23 

.20 

.22 

.21 

.24 

.22 

.18 

6.39 

WIND 

33 

20 

53 

42 

3  4 

24 

J  5 

40 

13 

41 

12 

28 

1 1 

13 

32 

18 

16 

36 

50 

26 

81 

44 

12 

5 

10 

21 

23 

26 

80 

67 

30 

999 

Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from  observations 
taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These  observations  are  mailed 
after  the  close  of  the  month  to  a  Weather  Records  Processing  Center, 
where  they  are  placed  on  punch  cards  and  checked  for  accuracy  and  com- 
pleteness. These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables. 
Printing  and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center  at 
Asheville,   North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.  Records  for  any  state  cannot  be  checked 
by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that  state  have  L -en  received. 
Printing  cannot  be  done  until  all  the  tables  for  an  issue  are  completed 
and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain  high 
quality  of  the  data.  A  realistic  deadline  for  mailing  the  printed 
Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of  the  second  following 
month  (45  days  after  the  end  of  the  month  for  which  data  are  published). 
If  any  recipient's  copy  is  unduly  delayed,  the  Director,  National  Weather 
Records  Center,  Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 


Se«  reference  notes  following  Station  Index, 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

TAIIMTV 

COUNTY 

DRAINAGE 

LATITUDE 

g 

§ 

3 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

£ 
B 

I 

SPECIAL 

624 

*  A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

UjfciA 

LAWRENCE 

91  OS 

'a 

RUBY  B.  OWENS 

ALUM  FORK. 

SALINE 

92  32 

3P 

5P 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

013* 

34  47 

834 

•* 

C 

0150 

34  17 

4  75 

ALIA  F .  GARNER 

OWEN  B.  HENDRll 

APLtN  1  W 

PERRY 

93  00 

7A 

MOB AH  T  WATTS 

A  PPL  E  X  OH 

POPE 

92  53 

JOHN  A.  JONES 

0220 

34  07 

ZOO 

*p 

c 

TILLMAN  E.  LAURENCE 

02  34 

33  37 

143 

0266 

33  40 

sw  gas  and  electric  co 

ATHENS 

HOWARD 

1*  19 

93  58 

,* 

AHRA  0.  PARKER 

AUGUSTA 

WOOORUFF 

39  18 

91  22 

CECIL  WILLIS 

1350 

>5  in 

2  30 

6P 

8ATESV 1 LLE  livestock 

o*56 

INDEPENDENCE 

35  *9 

371 

c 

39  49 

QEEBE 

WHITE 

35  0* 

91  53 

MARVIN  MORRISON 

BEECH  GROVE 

GREENE 

36  09 

90  38 

a* 

B.    a.  HAMMOND 

BEEDE'-' 1 LLE 

0336 

35  26 

221 

a* 

0582 

34  33 

286 

ETTA  C.  BURKS 

3*  22 

9ERRYVILLE  *  NM 

CARROLL 

36  26 

93  37 

DAVIO  L.  ST  1 OH AM 

BIG  FORK 

lilt 

POLK 

34  29 

93  36 

7A 

ANNA  M.  LlLES 

BLACK  ROCK 

0T*6 

36  07 

259 

7* 

B  L  AK  E  L  Y  MOUNTAIN  DAN 

074* 

GAPL AND 

34  36 

426 

c 

0798 

35  06 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 

NEVADA 

3  33  41 

93  09 

CATHERINE  WHITE 

BLYThEV]LLE 

1606 

MISSISSIPPI 

5  35  56 

89  55 

6P 

TA 

IVY  W.  CRAWFORD 

0130 

1  1  35  09 

511 

TP 

c  " 

BOTkINBURG  2  S 

0642 

7l 35  39 

1200 

c 

BOUGHTON 

0848 

3  33  32 

EUNICE  INGERSOLL 

bbinkley 

MONROE 

91  12 

7P 

C  M 

RICHARD  K.  WEIS 

BUFFALO  TOWER 

1010 

tin  » 

93  30 

r* 

WILLIAM  R.  HYATT 

BULL  SHOALS  DAN 

1020 

ESS 

7  36  22 

*60 

c 

BUROETTE 

1092 

MISSISSIPPI 

2l  35  49 

240 

1102 

PULASKI 

7I3*  57 

92  04 

CAUCO  ROCK 

1132 

IZARD 

7!  36  07 

92  08 

AUSTIN  D.  HARRIS 

CAMDEN  1 

1132 

OUACHITA 

92  49 

'  p 

7A 

H1X0N  M.  BAILEY 

1154 

OUACHITA 

3133  35 

c 

1224 

LONOKE 

13*  47 

233 

123$; GARLAND 

3  3*  27 

c 

CLARENDON 

1**2  MONROE 

7   J*  41 

91  18 

6.  F.  NORTHERN 

CLARKSVILLE 

1*53 

JOHNSON 

93  28 

6P 

6P 

OR.    IRVING  T.  BEACH 

:  192 

VAN  BUREN 

7  35  35 

510 

7A 

COMBS  3  SE 

1574 

MADISON 

7  35  *8 

1*00 

c 

1582 

NEWTON 

7  36  03 

CONWAY 

1596 

FAULKNER 

1  35  03 

92  28 

CLARENCE  S.  WILLIAMS 

CORNING 

1632 

CLAY 

90  35 

6P 

74 

LAURA  POLK 

1664  POLK 

*   3*  26 

1050 

li 

CROSSETT   7  S 

1730 

ASHLEY 

3  33  02 

I  75 

1T50  PULASKI 

1  3*  42 

CUMMINS  F»BME 

1766 

L  INCOLN 

I  3*  OS 

91  35 

if 

6P 

CUMHJNS   PRISON  FARM 

OA1SV 

1814 

PIKE 

93  44 

629 

FERNA  JONES  TEDDER 

]  B29 

FAULKNER 

1   35  22 

705 

7A 

DANVILLE 

1 83  A 

YELL 

1   35  03 

3  70 

DANVILLE  SC5 

L835 

YELL 

1  35  04 

C 

DardanEllE 

1838 

TELL 

1  35  13 

93  09 

7A 

JACK  Ea  BURKS 

OE  CUE EN 

:  r*fl 

SEVIER 

9*  21 

SP 

7* 

0.    TUCKER  VASSER 

1960 

CHICOT 

2  33  31 

1*0 

BA 

1968 

PR A  I B I E 

7  3*  58 

20* 

7A 

DEVILS  KNOB 

1982 

JOHNSON 

1  35  *3 

11 

OIERKS 

2015 

HOWARD 

*|3*  07 

9*  02 

SP 

THOMAS  F.  HINSLEY 

DUMAS    1  ESE 

2141 

DESHA 

91  29 

162 

6P 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

2 1 5C 

DESHA 

2  33  33 

165 

< 

El  roRADo  c  A  A  A  1 BPORT 

1 1  30 

UNION 

3  33  13 

252 

MID 

H 

EUREKA  SPRINGS 

2336 

CARROLL 

T  36  2* 

1465 

EVENING  SHADE    I  NE 

!364 

SHARP 

7  36  05 

91  37 

OPHA  WOLFE 

v ayettevillE 

2442 

WASHINGTON 

1   36  03 

9*  10 

7P 

CHARi.ES  f.  FORD 

2443 

WASHINGTON 

7  36  00 

1253 

MID 

MID 

H 

U    S   FED  AVIATION  AGENCY 

2444 

WASHINGTON 

1270 

5P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FLIPPIN   FAA  AIRPORT 

Z  52  8 

7  36  18 

MID 

F090YCE  6  W 

I  34  J 

DALLAS 

3  33  *9 

92  31 

5P 

ARKANSAS   FORESTRY  COMM 

FOREMAN 

,  s** 

LITTLE  RIVER 

9*  2* 

LESLIE  P.  CALLENS 

164 

ST  FRANCIS 

5  33  01 

261 

C 

THOMAS  A(  MOORE 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

2574 

SEBASTIAN 

1  35  20 

*58 

MID, 

C  HJ 

u  s  weather  Bureau 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

CRAWFORD 

1  35  39 

793 

FULTON 

267C 

HEMPSTEAD 

*  33  37 

93  48 

INA  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

■■  >< 

WHITE 

7  33  07 

91  26 

BESSIE  E.  AKERS 

2794 

SEARCY 

7  35  59 

395 

C  H 

GLFNWOOD 

.  «; 

PIKE 

3  3*  19 

547 

U 

2922 

YELL 

1  34  53 

*98 

GRAVETTE 

2930 

BENTON 

1  36  2* 

94  26 

1250 

SS 

M 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  A  ESE 

2944  CARROLL 

7  36  18 

93  22 

RALPH   L.  BANTA 

GREENBRIER 

FAULKNER 

1  35  1* 

92  23 

360 

8A 

MARVIN  C.  CANTRELL 

GREENWOOO 

2976 

SFBAST IAN 

1  35  13 

94  15 

518 

OOROThy  h.  BEEN 

GUP CON  5  C 

CLARK 

3  33  54 

93  06 

IOBB 

ASHLEY 

3  33  1* 

91  46 

6P 

A.    JAMES  LINDER 

HARDY 

3132 

SHARP 

7  36  19 

91  29 

THERESA  DONALDSON 

316* 

BOONE 

1150 

6P 

ri 

HEBER  SPRINGS   3  NE 

1228 

CLEBURNE 

7  35  32 

92  01 

525 

LESTER  B.  LOGAN 

HE8ER  SPRINGS  3  SW 

\2  :■■ 

CLEBURNE 

7^33  28 

7A 

MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 

HECTOR 
HELENA 

32*2  PHILLIPS 

1  35  28 

2  3*  32 

92  58 
90  33 

[  p 

7A 

Charley  m.  friddEll 

3428 

HEMPSTEAD 

*  33  43 

375 

8A 

TA 

C 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

3436 

MONTGOMERY 

3  3*  22 

700 

7A 

A VAOELLE    WH I SENHUNT 

HOR  A  T  1 0 

3442 

SEVIER 

*  33  34 

6A 

Elizabeth  h.  friday 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

GARLAND 

3i34  31 

93  03 

710 

5P 

5P 

U   S   NATL    PARK  SERVICE 
MAY   PEARL  HARTLEY 

HUNT5V ILLE 
HUTTIG  OAM 

3540 
3556 

MADISON 
UNION 

7,36  05 
3  33  02 

93  ** 

1*53 
60 

9  A 

I 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

358* 

LITTLE  RIVER 

•  33  35 

300 

8A 

JASPER 

3400 

NEWTON 

7  36  01 

857 

JESS  I EV ILLE 

>7Q4 

GAPL AND 

3  3*  *2 

93  0* 

730 

7A 

LURA  B.  SVKES 

JONES BORO 

3734 

CRAIGHEAD 

f  33  30 

90  *2 

345 

6P 

BENEDICTINE  SISTERS 

REISER 

3621 

MISSISSIPPI 

2  33  *1 

3P 

5P 

KEO 

3862 

LONOKE 

1   34  36 

92  00 

230 

TP 

KlNGSLANO  3  SSE  . 

3904 

CLEVELAND 

3!  33  50 

92  14 

21* 

1  ■  id 

CRAIGHEAD 

3  35  *9 

90  26 

230 

TA 

TRESSA  ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

*0IO  PULASKI 

I  34  5 1 

92  28 

305 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LAMAR  2  SW 

4019 

JOHNSON 
PIKE 

1   35  26 

330 

C 

4060 

34  19 

7A 

LEAO  HILL 

4106 

BOONE 

36  24 

92  54 

S5 

7A 

LEE  CREEK   GUARD  STATION 

*)  16 

CRAWFORD 

35  42 

9*  19 

7A 

MARY  A.  COCHRAN 

LEOLA 

GRANT 

3*  10 

92  35 

261 

7A 

PIERCE  A.  BEEOER 

LITTLE   ROCK    WB  AIRPORT 

4241 

PULASKI 

3*  44 

257 

MID 

C  HJ 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

62  5C 

PULASKI 

3*  44 

92  19 

512 

HIO 

LURTON 

4366 

NEWTON 

35  *6 

2007 

8A 

MADISON 

4528 

ST  FRANCIS 

3  33  00 

90  43 

?15 

7* 

JAMES  C.  HOOGES 

MAGNOLIA  3  N 

4548 

COLUMBIA 

4!33  19 

93  1* 

315 

.p 

TA 

EARL  C.  GRAHAM 

4550 

COLUMBIA 

4l33  20 

360 

A0K  POWER  AMD  LIGHT  CO 

4562 

HOT  SPRING 

311 

9P 

SP 

RAOIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

4372 

FULTON 

7136  29 

91  32 

690 

» 

MAR IANNA  2  S 

2l3*  4* 

90  *6 

23* 

6P 

C  M 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MARKED  TREE 

4664 

POINSETT 

5  33  32 

90  24 

229 

6P 

TA 

HORACE  J.  LOVELL 

4466 

SEARCY 

7 !33  34 

92  36 

1090 

S^ 

^A 

M INN  IE  MORTON 

MAUMEE 

*fc9". 

SEARCY 

7)36  03 

92  39 

749 

t 

MELBOURNE 

4746 

IZARD 

7  36  0* 

91  54 

610 

?A 

1  VAN  L.  5HRA0ER 

!  MEN  A 

»756 

POLK 

3|34  35 

94  16 

1207 

6P 

TA 

C  H 

R1CMAR0  W.   ST.  JOHN 

"on      ■         3  S 

|  JOO 

DREW 

3133  35 

91  48 

299 

9P 

»P 

C  H 

RADIO  STATION  KHBM 

MONTROSE 

4906 

ASHLEY 

3  33  19 

91  29 

125 

ARK  POWER  ANO  LIGHT  CO 

MOP-8*'    LOCK    AND  DAM  B 

A93* 

CALHOUN 

3  33  19 

92  27 

65 

7A 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,   Arkansas,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will   be  carried  only   in   the  June  and  December   issues  of   this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for   the  preceding   12  months  will  be  carried   in  the  June   issue  of   this  bulletin. 

Stations  appearing   in   the   Index,   but  for  which  data  are  not   listed   in   the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be   included  in  this  issue. 
Divisions,   as  used   in  "CI ima tologica 1   Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day   totals  are  the  sums  of   the  negative  departures  of  average  daily   temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured   in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U .  S.  Weather  Bureau**)  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations  taken  at   the  present   location.      Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on   the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result   in  apparent   i neons  is tenc  ies   in  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "CI imatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground   include  snow,   sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when 
published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some 
observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station   Index   the  letters  C,   H,    and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading   "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C       Recording  Rain  Gage  Station.      Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special   purposes,   and  are  published   later   in  "Hourly 
Precipitation  Data**  Bulletin. 

"Snowf al 1  and  Snow  on  Ground**  Tabl e .     Oraiss ion  of  data   in  any  month   indicates  no  snowf a  1 1  and /or  snow  on  ground   in  that  month. 


"Supplemental  Data"  Table. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


No  record   in  the  "CI ima to  log ical   Data"  Table  and   the  "Daily  Temperature"  Table   is   indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in  the  annual   issue  of   this  publication. 

No  record   in  the  "Supplemental   Data"  Table;    "Daily   Precipitation"  Table;    "Evaporation  and  Wind"  Table;    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+       And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*       Amount   inc 1 uded   in  f ol lowing  measurement ,    time  distribution  unknown . 

P       Thermometers  are  generally  exposed   in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    the  reference   indicates   that  the 
thermometers  are  exposed   in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
/ /      Gage  is  equ i pped  with  a  wind shield. 

AR       Th is  entry   in  time  of  observation  column   in  Station   I ndex  means  af ter  ra in . 
AH       Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B       Ad jus  ted  to  a  full  month . 

D       Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or   partly  estimated,   using  a  ratio  of   1   inch  water  equivalent   to  every  10   inches  of   new  snowfall. 
M       One  or  more  days  of   record  missing;    if   average  value   is  entered,    less  than  10  days  record   is  missing.      See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried   for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent   the  value  for  a  full  month. 
R       Amounts   from  recording  gage .      f These  amounts  are  essent  ial 1 y  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts   to  be  publ ished   later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS       This  entry   in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 
T       Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 
V       Includes   total   for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CL IMATOLOGICAL  DATA- NATIONAL  SUMMARY ,  and 
STORM  DATA,   all   of  which  may  be  obtained   from  the  Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office,   Washington,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar   information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be   found   in   the  latest  annual   issues  of   Local  CI imatological  Data,   obtained  as   indicated  above,  price 

15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government   Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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9 
22 
25 

9 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
6 
5 
4 

5 
8 
4 

o 

6 

5 

1 
4 
3 
2 
1 
2 
1 
5 
1 
3 
2 
1 

0 

2 
0 
0 
0 

1 

0 
3 
1 
0 
2 
0 

WALDRON 
WHITE  ROCK 

89.8 
86.4 

58.3 
64.2 

74.1 
75.  3 

99 
95 

6+ 
7 

39 
55 

13 
13 

2 
0 

1  rj 

10 

3 

0 

0 
0 

0 

0 

1.90 
1.97 

.82 
.60 

10 
25 

.0 
.0 

0 
0 

4 

6 

1 
2 

0 
0 

DIVISION 

76.4 

1.7 

2.96 

-  .61 

.0 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY   MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT           / /R 

MALVERN 

MORR I LTON 

NIMROD  DAM 

PERRYV I LLE 

SHERIDAN  TOWER 

88.2 

89.0 

89.6 

88.9 

89.5 

88.2 

89.3 

89.2 

91  .9M 

88.9 

89.2 

63.8 
6?. 2 
60.9 
61.7 
65.1 
64.3 
61.4 
63.8 
61.1 
60.8 
64.2 

76.0 

76.6 

75.3 

75.3 

77.3 

76.3 

75.4 

76.5 

76. 5M 

74.9 

76.7 

-  0.3 
0.9 
1.5 

2.0 

1.5 

99 
101 
101 
100 

98 
100 
100 
100 
101 
101 
101 

6+ 

5 
6 
5 
19+ 
5 
5 

8  + 
7  + 

7  + 
5 

54 
47 
46 
44 
52 
54 
46 
53 
49 
46 
52 

29+ 

13 

13 

13 

30  + 

29  + 

13 

13 

13 

13 

30 

1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 

1  4 
16 
1  5 
16 
17 
13 
lc' 
16 
■  1 
14 
13 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4.  39 
4.27 
5.70 
4.12 
6.55 
6.23 
5  .44 
3.03 
5.41 
3.93 
5.14 

.95 
2.93 
3.38 

.12 

.65 

1.30 
.86 
2.60 
1.42 
5.36 
3.65 
1.73 
2.04 
2.00 
1  .74 
1.69 

25 
27 
25 
24 
25 
24 
25 

9 
25 

9 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

9 
8 
8 
5 

b 
5 

4 
« 
6 

3 

3 

2 
3 
4 
1 
6 
2 

1 

0 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 

DIVISION 

76.0 

1.6 

4.93 

1.81 

.0 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 

Continued  SEPTEMBER  1960 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

5  2 

a 
< 

£  |  S 

M 

& 

I 
Q 

No  o!  Day 

n 
& 

Snov. 

.  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Mm 

II 
& 

Max  Depih 
on  Ground 

ft 

& 

5 
o 

: 

S2 
-S 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BR1NKLEY 

88.1 

63.0 

75.6 

1.4 

97 

7  + 

48 

13 

0 

16 

0 

0 

0 

2.09 

-      .  84 

1.04 

27 

.0 

_ 

2 

1 

OES  ARC 

87.9 

64.6 

76.2 

°8 

7  + 

50 

13 

0 

0 

n 

2.39 

.80 

10 

.0 

4 

3 

0 

HELENA 

87.8 

66.9 

77.4 

2.3 

96 

7  + 

56 

1  3 

1  -* 

o 

0 

0 

2.06 

.98 

10 

.0 

3 

2 

0 

KEO 

85.7 

63.* 

74.6 

96 

8  + 

51 

13 

o 

10 

o 

o 

o 

4.28 

3.15 

10 

.0 

5 

\ 

1 

MARIANNA   2  S 

87.1 

61.1 

74.1 

0.1 

96 

7  + 

49 

14  + 

2 

1 1 

o 

0 

0 

2.34 

11 

1  .89 

10 

.0 

1 

1 

SAINT  CHARLES 

88.0 

63.4 

75.7 

99 

8  + 

53 

30  + 

4 

14 

o 

0 

o 

4.10 

0 

3 

2 

1 

STUTTGART 

88.  1 

66.4 

77.3 

1.7 

100 

7 

54 

13 

1 

;  C| 

o 

o 

o 

3.89 

1.11 

2.55 

1 0 

.  0 

0 

5 

2 

1 

STUTTGART   9  ESE 

86.  9 

64.0 

75.5 

97 

7  + 

51 

13 

? 

12 

o 

0 

0 

5.48 

3.62 

1 0 

0 

5 

2 

2 

WYNNE 

97.  6M 

61. 6M 

74. 6M 

96 

7 

49 

13 

n 

o 

n 

2.  3 

1.35 

* 

0 

3 

1 

DIVISION 

75.7 

1.4 

3.20 

.55 

.0 

SOUTHWEST  OIVISION 

ASHOOWN 

89.4 

63.6 

76.5 

98 

19 

46 

1  3 

17 

0 

0 

0 

4.53 

1.56 

27 

.0 

6 

5 

1 

OE  QUEEN 

90.3 

61.8 

76.  1 

99 

19 

43 

13 

o 

18 

o 

o 

o 

4.28 

1.34 

27 

.0 

^ 

9 

3 

1 

0 1 ERKS 

91.2 

60.7 

76.0 

102 

5 

42 

1  3 

o 

19 

o 

0 

o 

4.84 

1.02 

24 

.0 

8 

5 

1 

HOPE  3  NE 

88.6 

63.4 

76.0 

0.3 

98 

6 

51 

13 

1 

14 

o 

o 

3.59 

.87 

1.62 

25 

.0 

0 

r 

\ 

1 

MOUNT  IDA 

89.7 

60.4 

75.1 

2.5 

99 

19+ 

43 

13 

0 

17 

0 

o 

o 

3.87 

.08 

1.11 

25 

.0 

0 

i 

3 

1 

NARROWS  DAM 

90.6 

58.6 

74.6 

96 

20+ 

44 

13 

4 

20 

0 

o 

o 

4.49 

1.15 

25 

•  0 

0 

~\ 

3 

2 

NASHVILLE  PEACH  SUPSTA 

89.6 

62.4 

76.0 

101 

5 

45 

1  3 

k 

18 

0 

o 

o 

3.92 

1.32 

2  5 

0 

7 

3 

1 

OKAY 

91.0 

63.3 

77.2 

1  .0 

99 

7 

47 

1  3 

0 

21 

0 

0 

0 

3.13 

-  .17 

1.48 

27 

"o 

0 

5 

2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

88.6 

66.  1 

77.4 

0,2 

96 

5 

53 

1  3 

0 

0 

0 

0 

4.24 

1  .45 

1.54 

25 

.  0 

0 

4 

2 

DIVISION 

76.  1 

1  •  4 

4  09 

68 

* 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHI A 

88  .4 

64.3 

76.4 

97 

5 

51 

1  3 

n 

15 

0 

0 

0 

6.91 

4.08 

1  .60 

20 

.0 

o 

9 

5 

3 

CAMDEN  1 

87.8 

64.0 

75.9 

0.3 

96 

6  + 

52 

13  + 

n 

1  5 

0 

o 

0 

4.17 

1.54 

1.21 

10 

.0 

i 

3 

3 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

1  .24 

-  1.17 

.78 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

FORDYCE  6  W 

87.7 

64  .6 

76.2 

o7 

5 

54 

16  + 

1 

1 3 

o 

o 

o 

3.91 

1.56 

1 0 

.0 

0 

5 

. 

2 

MAGNOL I A   3  N 

88.  4 

61.6 

75.0 

-  2.1 

96 

5 

50 

29 

1 

17 

0 

o 

o 

4.49 

2.32 

2.20 

10 

.0 

0 

• 

2 

1 

PRESCOTT 

90.1 

65.8 

78.0  ' 

1  .4 

101 

5 

52 

30 

0 

19 

0 

o 

o 

3.15 

.  34 

1.15 

24 

.  0 

0 

i 

1 

WARREN 

88.6 

63.5 

76.1 

-  0.4 

99 

5 

52 

30 

1 

1  S 

0 

0 

0 

3.99 

2  .  6C 

10 

•  0 

0 

3 

' 

1 

DIVISION 

76.3 

0.3 

3.98 

1.29 

•  0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

87.  4 

64.4 

75.9 

-  0.1 

95 

6  + 

51 

30 

0 

13 

0 

1 

0 

1.17 

-  1.11 

.80 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

CUMMINS  FARM 

87.3 

61.7 

74.5 

96 

5 

50 

1  3 

2 

11 

] 

0 

0 

4.11 

2.67 

10 

.0 

0 

5 

? 

DUMAS  1  ESE 

89.2 

62.4 

75.8 

-  0.1 

97 

7  + 

50 

30 

1 

16 

0 

0 

2.63 

-  .13 

1.38 

11 

.0 

0 

2 

MONT  I  CELLO  3  S 

R5.0 

62  .  3M 

74.  1M 

95 

5* 

50 

1  3 

0 

9 

a 

0 

0 

2.75 

2.01 

10 

.0 

0 

) 

2 

PINE  BLUFF 

87.  7M 

65  .  7M 

76.  7M 

-0.5 

9  7 

7 

0 

13 

0 

0 

0 

4.  78 

1  .94 

i  .40 

10 

.0 

0 

3 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

88.0 

64.7 

76.4 

99 

4 

54 

30 

1 

16 

0 

0 

0 

5.49 

2.56 

9 

.0 

0 

6 

<. 

PORTLAND 

85.5 

64.0 

74.8 

-  0.7 

93 

7  + 

53 

30 

0 

11 

n 

0 

0 

1.90 

-  .42 

.60 

10 

.0 

0 

1 

0 

ROHWER  2  NNE 

86.6 

62.6 

74.6 

95 

7  + 

51 

15  + 

0 

1 

1 

0 

0 

5.91 

3.15 

20 

.0 

0 

5 

2 

2 

DIVISION 

75.2 

-  0.6 

3.42 

.85 

.   

.0 

0  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE   INCLUDED   IN  DIVISION  MEANS . 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:     102°  on  the  6+  at  Four  Stations 
Lowest  Temperature:     37°  on  the  13th  at  Gravette 
Greatest  Total  Precipitation:     8.33   Inches  at  Mount  Magazine 
Least  Total  Precipitation:     0.O5  inch  at  Gravette 

Greatest  one-day  Precipitation:     5. 3b  inches  on  the  25th  at  Hot  Springs  1  NNE 


See  reference  notes  following  Ststlon  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13 


14     15   !  16     17      18     19  j  20  1  21     22     23     24  .  25 


ARROTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 
ALY 

AMITY  3  NE 

AN  TO  I NE 
APLIN   1  W 
ARK  ADELPH I A 
ARKANSAS  CITY 
ASHDOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOR 

RATESVl LLE  LIVESTOCK 
BATESV I LLE  L  AND  0  NO  1 

BEECH  GROVE 
BEEOEV I LLE 
8ENT0N 
BENTONVI LLE 
BERRY V [LLE  4  NW 

BI6  FORK 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 
BLUFF  CITY   3  SW 
BL  Y  ThEV I l  le 

BOONEVI LLE 
ROUGHTON 
BR  I NKLEY 
BUFFALO  TOWER 
RUROETTE 

CAflOT   *  SW 
CALICO  ROCK 
Camden  l 
carlisle  1  sw 
Clarendon 

clark  sv i lle 

CL INTON 
CONWAY 
CORNING 
COVE 

CROSSETT    7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 
OAMASCUS 

DANVILLE 
OARDANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT 
DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS   1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE    1  NE 
FAY  ET  T  EV I LLE 
F AYE  T  T  EV I LLE  FAA  AP 
FAYET  T EV I LLE  EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FOROYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 
FORT   SMITH  WATER  PLANT 
FULTON 
GEORGETOWN 

GILBERT 
GLENWOOD 
GRAVELLY 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 
GREENWOOD 
GURDON   3  E 
HAMBURG 
HARRI SON 

HERER  SPRINGS   3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HOPE   3  NE 

H   >PPC  = 

HORAT 10 

HOT   SPRINGS    1  NNE 
HUTT1G  DAM 
INOEX 
JASPER 

JESStEVILLE 
JONESBORO 
REISER 
KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 
LANGLEY 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 
Lf  OLA 

LITTLE  ROCK  WR  AIRPORT  //R 
LITTLE  ROCK  FRT  PLANT 
Li  IR  TON 
MADISON 
MAGNOLIA    3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA    2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 

MELROURNE 
MEN  A 

MQN TIC E LLO  3  S 
MORORAY   LOCK  AND  DAM  Q 
MORR I L  TON 

MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN   HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW   1  E 


2.28 

2.09 
2.71 
2.09 
1.5* 
3.26 

?.70 


1  .44 

2.59 
1  .77 
1.43 
1.95 
2.41 

3.91 
1.67 
2.97; 


2.92 
6.56 
2.51 


7.51 
.  39 
1.73 


3.28 
2.93 
1.91 


1.04 
.02 


2.67 
i  .78 


1.28  1.49 


1.14 

1.  16 
.92     .25  T 
.15  1.13 
.10  j  3.  15 
.10<  2.20 


1.16 
.05   1.07  .24 
2.20  .31 


.08    1.10  .02 
|  1.89 

.33  .09 
2.22 


.24     .07  1.91 


T  .10  .55 

T  T 
1.30 

.58  .01 


.201 1.30  .15 
.61  I  1.76  .48 
2.51  1.22 

1  .93 

1.45 


1.52 


.50 


.94 


.05     .03  2.60 
.12  .39 

•03  .23 
1*13 

1.10  .20 


1.59 
.03 
•  03 


1.75 
.18 
.23  1.79 


.84      .10  .22 


.80  1.27 
1.62 


1.05  j 
1.50 


.43  .50 
2.10  .60 


1.09 
.57 
.26 


.40 

.33  1*11 
1.05  .76 
1.95  .18 

.01  1.97 
1.15 
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MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NATHAN  *  WNW 
NEWHOPE  3  £ 

NEWPORT 
NIMROD  DAM 
OOELL  3  N 
OOEN  2  W 
OK  AT 

OSCEOLA 
OWENSV I LLE 
OZ  ARK 
OZONE 

PARAGOULO  RAO I O  KDRS 
PAR  1 5 

PARK  I H  2  W 
PARKS 

PERPrVILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 

RATCLIFF 
ROGERS 
ROHWER  2  NNE 
RUSSELLV ILLE 
SAINT  CHARLES 

SAINT  FRANCIS 

SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 
SPARK  MAN    -  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STEVE 

STORY 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SU6IAC0 
TAYLOR 

TE  X ARK  ANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  GROVE  2  NNE 
WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

WARREN 
WHITE  ROCK 
WHITECLIFFS 
WYNNE 


9   I  9 


Day  of  Monlh 


10  |  U  12 


*.*9 

3.82 
2.46 
2.00 


5.41 
1.53 
2.88 


2.  98 
1.67 
3.93 

4.  78 

5.49 
3.02 
1.65 
1.90 
3.15 

2.29 


13     14     15      16     17  18 


5.00 
4.96 
4.29 


'.29 

J.89 
5.48 


3.99 
1.97 


1.80  1.20 
.73  .35 
2.25  .75 


2.60 
.19 

1.35 


T  T  T 


22  I  23  ,  24  '  25     26  27 


28  I  29     30  31 


.47  1.25 
.20  J  .16 

1.151  .25 


.06   1.46  1.54 


.07  .63 
.05  .22; 
.32  1.55 


DAILY  TEMPERATURES 


SEPTEMBER  1960 


Station 

Day  01  Month 

age  ] 

J 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

30 

31 

■ 
> 
< 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

93 
69 

93 
70 

94 
67 

97 
68 

99 
69 

99 
69 

9  7 

70 

97 
69 

95 
70 

75 
64 

63 
57 

84 
56 

90 
54 

89 
55 

87 
58 

90 
64 

90 
64 

8  8 
65 

95 
67 

88 
68 

91 
67 

87 
64 

87 
64 

89 
67 

80 
64 

80 
66 

67 
60 

77 
60 

83 
54 

83 
56 

63.8 

ARK ADEL  PHI  A 

MAX 
MIN 

95 
72 

93 
70 

96 
69 

95 
69 

97 
69 

96 
69 

96 
71 

95 
70 

90 
70 

68 

60 

90 
55 

85 
51 

86 
54 

88 

56 

90 
64 

91 
64 

67 

66 

68 

69 

65 

65 

86 
68 

66 

76 
65 

71 
61 

80 
59 

83 
55 

86 

55 

68.4 
64.3 

ASHDOWN 

MAX 
MIN 

95 
70 

94 

71 

95 
68 

96 
69 

97 
66 

95 
68 

94 
69 

9  4 

6  6 

95 
68 

82 
69 

59 

61' 

46 

90 
54 

88 
56 

92 
64 

95 
64 

65 

65 

68 

69 

6  8 

63 

85 
69 

66 

65 

76 
60 

81 
56 

85 
52 

87 
55 

89.4 
63.6 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

92 
69 

94 
66 

94 
74 

95 
70 

96 
66 

96 
70 

96 
68 

68 

90 
68 

71 
63 

50 

63 
53 

45 

50 

84 
49 

88 

65 

92 
59 

61 

62 

60 

62 

6  6 

60 

85 
66 

85 
63 

6 ; 

65 

71 
63 

80 
58 

84 
54 

81 
51 

87.2 
61.5 

BATESV I LLE  LIVESTOCK 

MAX 
M  IN 

97 
67 

98 
65 

98 
65 

99 
67 

101 
67 

99 
67 

99 
68 

99 
68 

96 
68 

69 
61 

51 

52 

46 

54 

86 
54 

89 
59 

93 
61 

58 

7  1 

52 

82 
61 

89 

65 

60 

84 
68 

85 
63 

81 
64 

60 

79 
55 

83 
53 

79 
48 

88.5 
60.7 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

MAX 
MIN 

65 

9 6 
64 

97 
64 

98 
65 

64 

65 

66 

66 

67 

62 

50 

6  0 

4  4 

51 

65 
52 

88 

56 

91 
58 

87 
62 

9  1 
67 

50 

59 

66 

60 

83 

70 

85 
65 

63 

71 
64 

80 
58 

83 
48 

82 

50 

87.8 
59.7 

BENTON 

MAX 
MIN 

94 
69 

97 
70 

66 

99 
65 

101 
67 

1  00 
67 

69 

6  ' 

91 
68 

66 

56 

50 

47 

50 

85 
52 

84 
66 

92 
62 

91 
64 

92 
67 

95 
62 

91 
68 

89 
62 

90 
63 

86 

67 

83 
67 

77 
65 

76 
62 

79 
58 

84 
52 

84 

51 

89.0 
62.2 

BENT  ONV I LL  E 

MAX 
MIN 

93 
64 

92 
60 

93 
61 

94 
63 

94 
63 

94 
60 

93 
64 

92 
65 

63 

59 

83 
45 

52 

42 

50 

92 
59 

86 
56 

89 
59 

91 
57 

90 
63 

93 
55 

85 
62 

90 
64 

90 
60 

76 
66 

72 
61 

63 

77 
60 

80 
47 

85 
42 

76 
55 

58.1 

8LAKELY   MOUNTAIN  DAM 

MAX 
M  IN 

95 
66 

95 
67 

97 
63 

97 
64 

99 
62 

101 
65 

99 
66 

97 
65 

98 
66 

93 
60 

79 
57 

85 
52 

87 
46 

86 
49 

89 
» 

89 
59 

91 
60 

93 
63 

9  1 
64 

99 
67 

84 
66 

92 
63 

86 
61 

89 
66 

86 
66 

81 
66 

75 
61 

67 
58 

81 
52 

84 

53 

89.6 
60.9 

OLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

94 
71 

92 
69 

94 

70 

95 
71 

97 

73 

97 
71- 

98 

72 

94 
74 

88 

72 

77 

62 

77 
57 

60 
66 

60 
54 

85 
57 

81 
56 

34 
65 

85 
63 

89 

63 

89 
67 

84 
56 

86 
58 

88 
63 

86 
69 

85 
66 

65 
64 

62 

67 
61 

77 
60 

62 
55 

82 
59 

85.7 
63.9 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

100 
69 

1  00 
67 

100 
63 

101 
65 

100 
66 

1  9  2 
64 

99 
67 

99 
65 

94 
66 

81 
67 

89 
54 

83 
52 

90 

4? 

90 
51 

91 
62 

92 
60 

95 
61 

66 

l67 

69 

69 

65 

65 

8 1 

69 

76 
65 

66 

72 
63 

84 
50 

88 
48 

89 
54 

91.4 
61.9 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

96 
70 

96 
69 

95 
68 

97 
68 

97 
68 

97 
69 

97 

70 

95 
70 

90 
68 

74 
64 

78 
58 

85 
52 

82 
48 

54 

85 

9  1 
60 

90 
64 

90 
63 

95 
65 

92 
67 

93 
64 

89 
67 

90 
64 

6  7 
68 

88 
66 

80 
65 

68 
61 

78 
60 

84 
54 

80 

» 

88.  1 
63.0 

CAMOEN  1 

MAX 
MIN 

94 
71 

94 

70 

94 

7^ 

95 
69 

96 
68 

96 

70 

95 
71 

94 
64 

90 
68 

78 
67 

8  1 
60 

8  0 
52 

85 
52 

85 
55 

86 

87 
63 

90 
65 

90 
65 

92 
66 

9  1 
68 

9  1 
70 

0  ) 

67 

89 
64 

87 
68 

83 

67 

60 
67 

69 
62 

80 
58 

83 
54 

81 
54 

87.6 
64.0 

CLARKSVILLE 

MAX 
M  IN 

96 
68 

99 
6  7 

6  4 

101 
66 

101 
65 

1  0  ) 

65 

99 
69 

1  00 
68 

,J6 
S7 

80 
66 

55 

53 

86 
45 

90 
53 

87 
61 

90 
61 

93 
62 

95 
63 

97 
64 

91 
65 

90 
67 

90 
63 

89 
65 

84 
68 

81 
66 

82 
68 

74 
63 

83 
51 

85 
48 

63 
54 

90.  5 
62.0 

CONWAY 

MAX 
MIN 

69 

65 

65 

66 

65 

65 

68 

67 

68 

65 

52 

53 

44 

50 

86 

53 

90 
59 

92 
61 

90 
62 

96 
66 

9 1 
65 

91 
68 

91 
66 

89 
63 

86 
66 

85 
67 

6  6 

68 
63 

80 
56 

84 

53 

62 

55 

88.9 
61.7 

CORN ING 

MAX 
MIN 

98 
70 

96 
69 

96 
70 

99 
71 

99 
71 

i  00 

70 

70 

98 
70 

8  8 
72 

76 
59 

80 
52 

61 

53 

82 
47 

65 
54 

85 
53 

85 
61 

89 
63 

88 
65 

0  0 
68 

85 
55 

85 
58 

85 
65 

68 
62 

85 
66 

84 
63 

80 
65 

69 
62 

79 
61 

85 
60 

77 
55 

87.2 
62.7 

CROSSETT   7  S 

MAX 
MIN 

92 
67 

93 
70 

93 
69 

95 
69 

95 
70 

95 
70 

94 

70 

91 
70 

87 
71 

84 

71 

79 
65 

8  6 

52 

84 
58 

86 

52 

86 
54 

64 

65 

86 
64 

89 
63 

92 
63 

92 
68 

92 
66 

90 
67 

90 
64 

87 
69 

84 
68 

81 
68 

69 
63 

78 
60 

82 
55 

86 

51 

67.4 
64.4 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

9  3 
68 

93 
67 

94 

67 

95 
65 

96 
65 

95 
68 

67 

94 
68 

88 

69 

84 
63 

78 

57 

86 

52 

81 
50 

84 

53 

84 

85 
63 

88 
59 

88 
62 

93 
63 

9  1 
68 

89 
65 

88 
63 

90 
64 

86 
65 

85 
66 

82 
61 

67 
59 

79 
56 

82 
54 

85 
51 

87*  3 
61.7 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

96 
68 

68 

97 
65 

98 
65 

99 
64 

99 
65 

98 
68 

98 
66 

9  4 
68 

78 
66 

86 
56 

6  6 
53 

85 

46 

89 
51 

88 
56 

90 
61 

92 
61 

62 

66 

64 

66 

64 

91 
63 

67 

82 
66 

67 

69 
62 

56 

51 

84 

53 

89.4 
61.6 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

96 
66 

68 

98 
6  6 

96 
66 

65 

66 

96 
68 

67 

67 

83 
65 

55 

87 
51 

86 
43 

91 
51 

90 
57 

93 
61 

97 
62 

90 
70 

99 
66 

87 
69 

93 
68 

•  4 

91 
62 

67 

64 

65 

59 

88 
51 

50 

69 

53 

90.  3 
61.6 

OES  ARC 

MAX 
MIN 

71 

70 

66 

70 

70 

71 

72 

71 

90 
70 

72 
63 

80 
60 

55 

8  <' 
50 

55 

84 

56 

87 
64 

91 
62 

90 
66 

66 

68 

66 

68 

67 

85 
71 

66 

65 

63 

80 
65 

55 

84 
55 

87.8 
64.6 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

72 

72 

7? 

73 

73 

9 1 

75 

72 

72 

65 

58 

55 

58 

53 

63 

76 
58 

78 
62 

85 
66 

70 

67 

82 
70 

68 

64 

6  1 

62 

56 

6C 

76 
58 

82.2 
65.0 

DIERKS 

MAX 
MIN 

100 
67 

98 
66 

1 C  0 
64 

100 
64 

102 
63 

101 
64 

98 
66 

99 
65 

92 

6  6 

83 
63 

87 
53 

88 

50 

9] 
42 

92 
48 

92 
53 

95 
58 

95 
62 

89 
65 

97 
64 

97 
69 

93 
66 

91 
64 

94 
61 

85 
69 

77 
65 

76 
65 

69 
62 

8  ": 
52 

85 
50 

88 

52 

91.2 
60.7 

DUMAS    1  ESE 

MAX 
MIN 

69 

69 

68 

68 

68 

70 

68 

69 

9 1 

64 

59 

6  6 

52 

52 

88 

52 

86 
62 

90 
59 

9  1 
61 

63 

69 

93 
65 

6  1 

62 

66 

64 

63 

60 

S9 

56 

88 

50 

89.2 
62.4 

EL   DORADO   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

95 
65 

94 
62 

95 
61 

97 
65 

98 
63 

97 
62 

95 
68 

96 
65 

86 

62 

79 
59 

84 

49 

79 
53 

87 
42 

90 
52 

90 
62 

88 
57 

9 1 
61 

92 
61 

91 
63 

9  3 
57 

82 
60 

91 
63 

62 

83 

65 

72 
60 

80 
62 

80 
57 

4E 

85 
45 

78 
56 

87.9 
58.9 

FAYETTEVILLE 

MAX 
M  IN 

95 
66 

95 
64 

93 
63 

95 
65 

95 
65 

96 
64 

94 
68 

93 
67 

88 
67 

82 
61 

85 
49 

78 
55 

87 
44 

90 
51 

92 
66 

90 
61 

89 
64 

90 
62 

92 
70 

91 
63 

8  1 
65 

68 
64 

87 
66 

77 
65 

73 
63 

79 
65 

73 
60 

79 
51 

83 
46 

76 
57 

86.9 
61.2 

FAYETTEVILLE    FAA  AP 

MAX 
MIN 

64 

61 

93 
59 

63 

96 
63 

96 
63 

65 

93 
65 

88 
65 

80 
54 

84 
47 

76 
47 

6  6 
41 

88 
51 

69 
64 

89 
59 

0  0 
... 

9  1 
58 

91 
64 

90 
61 

8 1 
64 

89 
64 

63 

66 

65 

64 

53 

8  i 
50 

83 
45 

77 
53 

86.  5 
58.7 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

MAX 
M  IN 

65 

63 

62 

64 

95 
63 

63 

93 
67 

92 
65 

88 
66 

8  2 
61 

47 

6.7 

85 
41 

86 
51 

90 
65 

88 

60 

69 
62 

9  1 

60 

9  1 
68 

90 
60 

81 
64 

87 
64 

B6 
63 

80 
66 

7  j 

63 

64 

73 
61 

5C 

8  3 
46 

78 
56 

86.7 
60.1 

FLIPPIN   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 

64 

64 

64 

64 

65 

67 

6  6 

68 

58 

49 

6? 

45 

52 

85 

60 

8  7 
63 

6  3 

89 
62 

9  ' 
59 

86 
54 

82 
67 

89 
65 

89 
61 

79 
65 

79 
65 

6  0 
65 

68 
58 

7f 
55 

83 
48 

78 
53 

87.6 
60.2 

FORD YC  E   6  W 

MAX 
MIN 

7  0 

71 

6  6 

70 

70 

7  1 

72 

7  2 
71 

90 
69 

85 
67 

65 

6  6 

83 
54 

57 

86 
55 

87 
54 

69 
65 

90 
66 

92 
69 

87 
69 

90 
70 

91 
65 

89 
65 

87 
69 

81 

61 

77 
66 

67 
61 

79 
69 

82 
56 

85 
56 

87.  7 
64.6 

FORT    SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
M  ]  N 

71 

7: 

67 

97 
69 

98 
69 

98 
68 

72 

95 
70 

70 

8 1 
65 

87 
57 

81 
55 

89 
4  6 

91 
55 

91 
62 

91 
62 

65 

9  1 
66 

94 
69 

93 
66 

93 
68 

0  !: 
68 

91 
65 

82 
70 

77 
68 

79 
68 

73 
59 

83 
55 

86 
49 

84 
58 

89.  1 
64.2 

FORT    SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

MIN 

64 

6  0 

62 

98 
62 

61 

95 
64 

96 
63 

92 
64 

80 
71 

86 
49 

84 
50 

86 
41 

48 

87 
57 

68 
61 

90 
66 

90 
56 

95 
60 

92 
66 

88 

60 

8  6 

59 

68 
62 

83 
64 

77 
61 

80 
61 

75 
59 

81 
46 

83 
41 

81 
48 

86.4 
58.3 

GILBERT 

MAX 
MIN 

64 

59 

101 
60 

102 
59 

101 
60 

99 
63 

-  1 

65 

63 

85 
55 

81 
49 

86 
40 

88 
47 

85 
53 

57 

92 
58 

89 

60 

9  1 
63 

91 

52 

83 
64 

92 
il 

0  c 
58 

8 1 
64 

7  9 
64 

6: 

75 
63 

82 

85 
49 

79 
50 

88.6 
58.0 

GRAVETTE 

MAX 

65 

95 
62 

61 

95 
65 

95 
61 

96 
61 

92 
66 

93 
65 

87 
65 

80 
65 

84 
43 

77 
50 

87 
37 

90 
51 

93 
62 

60 

59 

93 
59 

9  ^ 

6  4 

95 
60 

85 
62 

o.' 

on 

61 

78 
65 

> 

80 
63 

79 
59 

6  1 

4': 

87 
43 

77 

86.0 
58.5 

HARRISON 

MAX 
MIN 

63 

97 
60 

61 

98 
62 

99 
62 

99 
62 

98 
64 

98 
64 

91 

6  9 

83 
65 

87 
48 

80 
50 

89 
41 

89 
50 

87 
55 

89 
57 

94 
63 

90 
61 

8  0 
6( 

92 
52 

85 
65 

93 
62 

90 
59 

82 
66 

7  8 
6' 

7( 
66 

76 
62 

75 
52 

84 
46 

78 

55 

88.8 
59.1 

HELENA 

MAX 
MIN 

95 
75 

95 
72 

95 
73 

96 
73 

95 
73 

74 

75 

74 

72 

70 

61 

59 

56 

57 

87 
57 

85 
67 

86 
64 

67 

67 

72 

67 

70 

66 

87 
68 

8E 
6  8 

6.; 
67 

70 
64 

7j 
60 

83 
60 

85 
58 

87.8 
66.9 

HOPE    3  NE 

MAX 
MIN 

93 
71 

95 
69 

94 
68 

94 
68 

95 
68 

98 
68 

96 
69 

95 

6'. 

92 
68 

92 
69 

76 
60 

83 
54 

89 
51 

84 

52 

88 

55 

86 
58 

89 
64 

93 
66 

89 
66 

95 
68 

66 
69 

93 
61 

8' 
63 

91 
65 

6  6 

t : 

80 
67 

78 
61 

70 

81 
55 

84 
54 

88.6 
63.4 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

MAX 
MIN 

94 
71 

94 
73 

95 
70 

97 
71 

97 
72 

98 
71 

98 

72 

97 
72 

94 
71 

79 
68 

90 
57 

91 
59 

89 
54 

89 
52 

90 
60 

93 
65 

92 
66 

90 
70 

98 
72 

87 
69 

92 
68 

8  6 

63 

88 
64 

85 
68 

a; 

6  6 

76 
64 

75 
60 

80 

83 
57 

85 
52 

89.5 
65.1 

See  reference  Dotes  r  ..  :  Station  Indes. 
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JONESBORO 


LEAD  MILL 


95  93  95 
72     72  72 


9*  9*  95 
69     68  68 


94  94  95 
69     70  68 


DAILY  TEMPERATURES 


97  98  97 
75      73  73 


96  97  98 
73      73  73 


96  96  96 
69      66  69 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1960 


D»YOI  Monlh 


8      9     10     11     12     13     14     15    16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28    29     30  31 


98  95  92 
72      74  72 


70      70  70 

96  96  90 
70      70  69 


72  78  82 
61     56  57 


85  77  80 
60     56  52 


73  78  83 
64     57  55 


82     85  84 


49     54  53 


87  90  90 
66      64  66 


86  87 
59  62 


63      62  64 


92  88  89 
69     60  61 


86      84  88 

61     60  62 


90  86  87 
66     67  67 


68     66  66 


85  86  85 
62     65  65 


88 
65  69 


66     6  7  64 


65     61  58 


84  76  68 
66     63  61 


76  83  79 
57     52  54 


58      55  55 


LITTLE   ROCK   W8  AIRPORT 


MAGNOLIA    3  N 


MAMMOTH  SPRING 


MAR  1  ANNA   2  S 


MARKED  TREE 


96  99  98 
71     73  70 


97     96  97 


97  95  98 
65     66  65 


91  93  94 
69     70  68 


97  100  98 
70      69  69 


95  96  95 
66     63  66 


98  100  97 
66     64  65 


99  99  99 
65      65  65 


96  96  95 
66     66  68 


96  98  99 
69      66  67 


97  99  96 
62      64  67 


98      98  94 

72      71  70 


95  95  90 
67      66  66 


96  96  93 
66      66  67 


97  98  97 
65      66  69 


96  94  89 
68      68  68 


99  97  94 
68      69  68 


73  82  86 

64  58  54 

64  80  90 

67  58  51 


86  90 
56  51 


75  87  80 
60     50  50 


82  78  84 
63     55  51 


81  80  82 
60     56  51 


86  85 
54  54 


88  82 
50  53 


83  85 
56  57 


85     83  85 


64     64  65 


86  90  91 
61     62  64 


89  91  90 
62     61  62 


61     58  62 


62     65  65 


9  5  94 
65  66 


93  87  92 
60     66  69 


90  90 
67  51 


90  91  89 
62     68  67 


89  84 
65  68 


90  88 
60  65 


90  86 
61  65 


87  86 

62  65 


89  90 
68  67 


61      65  63 


85  74 
67  64 


85  78 
64  65 


83  80 
65  64 


83  85 
64  64 


87  81 
66  62 


89  80 
63  65 


80  81  82 

58  54  56 

80  S3  87 

54  50  51 

82  84  85 

57  53  51 

79  83  76 

54  45  50 

78  80  83 

57  52  50 


69     68  65 


66      66  67 


69     68  68 


78  83  80 
67     56  58 


61     63  68 


94  89  90 
70     69  68 


90  82 
68  67 


73  73 
65  65 


80  86  87 
53     51  57 


MONT  I  CELLO  3  S 


MOUNT  IDA 


92  93  92 
66     64  66 


97  98  98 
71      70  68 


96  96  97 
67     67  63 


95  95  94 
65     65  65 


99  100  100 
70     68  68 


97  99  97 
62      63  64 


94      91  86 


100  100  93 
69      69  68 


97  94  92 
65     65  65 


80     79  87 


72  84  83 
67      57  58 


80  85  88 
66     52  52 


80  84 
52  53 


83  90  89 
53  54 


88  90  90 
43     45  46 


89  91  91 
61      63  64 


96  95  95 
60      64  65 


91  88  86 

66  69  67 

95  91  90 

67  65 

99  91 

62  66  67 


87  87 
64     6  7 


91  85 
64  70 


82  78 
67  66 


83  80 
64  64 


80  74 
64  65 


MOUNT  MAGAZINE 


64     65  65 


89  90  85 
68     70  70 


89     88  82 


79  75  74 
60      55  54 


75  80 
54  58 


81  82  81 
64     65  66 


79  79  78 
62      63  61 


75  70 
60  60 


68  73 

59  60 


58     59  60 


MOUNTAIN   HOME    1  NNW 


96  95  96 
70     69  67 


98  97  99 
67      66  68 


98  97  93 
71      70  70 


80  85  84 
63      54  53 


63     64  67 


92  89  85 
64     55  66 


88  80 
62  65 


61  80 
64  63 


80  81  78 
55     49  59 


MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 


NARROWS  DAM 


NASHVILLE    PEACH  SU8STA 


MAX 
MIN 


NIMROD  DAM 


PARAGOULO   RADIO  KORS 


PERRYV ILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF    F«A  AIRPORT 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLV ILLE 
SAINT  CHARLES 
SEARCV 

SHERIDAN  TOWER 
SILOAM  SPRINGS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


94  94  93 
65      64  64 


96     97  97 


95  96 
67  69 


97  95 
69  67 


96  96 
67  68 


95  97  98 
70     70  69 


97  98  98 
69      69  67 


95  94  96 
68      67  63 


99      99  99 


96  98  98 
67      66  64 


93     93  95 


93  95  97 
71     73  70 


97  95  97 
68     69  71 


90  90  91 
71     71  72 


96      95  95 


96  95  96 
67      64  65 


93      93  92 


MAX 
MIN 


96  98 
69  68 


94  96  97 
63      64  64 


97  97 
62  62 


95  97  101 
69     66  67 


97  98 
-  -  tl 


99  100  101 
66      66  66 


95  97  97 
68     67  68 


100  100  99 
66     68  68 


96  96  96 
69      69  68 


100  100  101 
65      66  64 


101  101  100 
64     65  65 


71     70  71 


99  98  96 
70      69  71 


99  99  99 
68      67  68 


92  93  91 
71      71  72 


98  101  98 
73     74  69 


94  97  97 
67      65  65 


69      71  71 


100  101 
65  66 


92  95  95 
72     70  65 


95  96  97 
71      70  71 


95  96  97 
70      73  70 


68      65  65 


95  97  98 
70      69  71 


99  100 
69  68 


97  96  97 
66  66 


98      95  96 


96  95  95 
68  68 


97  98  92 
69     70  68 


101  100  100 
67     66  65 


99  96  95 
69     68  68 


71      69  69 


97  93  93 
68      69  70 


101 
68 


101 
67 


37     94  91 


98  95  89 
71      71  69 


93  90  85 
72     72  70 


98  95  92 
72      70  70 


95  94  90 
68     68  66 


95  92  89 
68     69  71 


69     68  68 


99  99  98 
72      71  74 


98  101  100 
71  71 


65     64  64 


99  95  91 
73      70  66 


68     66  68 


91  76  83 
63      52  51 


95  81  87 

67  58  53 

71  79  82 

60  53  53 


65  55  54 

82  87  92 

69  59  53 

94  86  68 

67  56  55 

73  78  78 

61  54  53 

82  90  89 

68  54  56 

73  84  86 

66  54  53 

85  80  88 

65  60  5  7 

71  80  90 

64  59  55 

73  81  82 

59  54  51 

80  77  87 


78      76  85 


67  56  55 

96  68  80 

66  56  54 

72  83  86 

65  55  54 

87  83  84 

61  57  55 

80  83  75 

60  46  53 


84  87 

50  55 


90  92  90 
44     4  7  51 


90  89  90 
45  53 


82  84  86 
49  55 


92  66  90 
49     50  54 


47     52  56 


46      54  59 


78  82 
50  51 


95  92 
50  55 


86  90 
46     50  54 


80  85 

55  55 


61  61  60 

90  93  94 

50  59  6  1 

88  91  94 

60  63  66 

87  91 

60  61  65 


91  95  97 
61     64  67 


90  91 
65  65 


61      61  63 


93  95  95 
59     61  61 


88  92  94 
45     53  62 


81     82  85 


90  86 
52  56 


85  84 
53  54 


89  87 
51  53 


88  86 
55  56 


90  94 
55  61 


86  86  91 
66  66 


60  61 

85  80 

55  55  63 

91  91  92 

66  67  70 

91  91  93 

62  65  61 

82  84  67 

59  61  59 

89  92  91 

61  63  64 


58     64  64 


65     63  63 


88  89  91 
57  64 


90  91 
65  51 


60      64  65 


88  98  86 
64     69  67 


93  91 
67  55 


94  98 
65  65 


98  96 
65  68 


89  87  86 
65  55  56 

98  97 

65  66 

97  90  8 

64  63 

93  89 

66  65 

95  92  92 

66  70  69 

92  88  86 

66  53 

87  90 

65  65  66 

98  92  93 
70  67  66 

93  88  85 

67  62 

90  92 
61  66  66 

9  7  90  90 

67  65 

88  92 
65  64  65 

92  93  89 


96  90  94 
65     67  70 


90  92 
54  62 


92     94  83 
63      62      611    61      64  63 


91  88 

60  65 


87  90 
59  67 


91  91 
64  67 


91  85 
61  65 


90  92 
61  66 


92  85 
64  69 


90  82 
66  69 


83  85 
62  65 


93  86 

62  70 


89  84 
63  68 


90  86 
68  68 


91  86 
68  69 


92  86 
60  64 


89  89 
67  66 


91  90 
64  68 


90  82 
63  66 


88  86 

65  67 


89  86| 
64  67 


88  89 
64  65 


86  87 
69  66 


84  87 
65  67 


90  81 

64  601 


78  79 
65  64 


87  80 
63  59 


84  76 
63  65 


87  79 
62  63 


64     63  61 


77  78 
66  64 


78  82 
67  69 


86  81 
63  65 


78  81 
66  66 


80  76 
65  65 


80  80 

65  63 


85  72 
68  62 


87  83 
63  65 


85  83 
67  67 


80  75 
64  65 


72  78 
62  64 


64  84 

65  65 


82  80 
66     6  7 


90  87 
65  64 


87  82 
66  66 


86  82 

69  65 


72  79 
62  65 


77  81 
48  51 


51      48  49 

68     82  85 


69     81  85 

56     51  53 


85     86  84 

59     51  57 


76  82  79 
58     53  53 


85     89  85 


77  82  81 
56     49  48 


67  80 

60  60 


81  85  86 
58     51  51 


75  77 
62  60 


74  80 
66  64 


76  81 
61  52 


58     55  55 


72  83 
62  55 


74  70  78  82 
60     58     57  53 


73  81 
63  59 


72  81 
59  60 


81i  82 
611  49 


88.0 
63.4 


89.2 
64.2 


87.8 
60.4 


S*«  roforonc*  aotvo  following  Station  Inoai. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  01  Month 

'age 

10 

u 

12 

1 3 

14 

15 

© 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

< 

STUTTGART 

MAX 

94 

95 

97 

98 

98 

99 

100 

92 

90 

60 

80 

85 

82 

85 

85 

87 

89 

90 

92 

90 

91 

87 

90 

87 

66 

82 

67 

79 

83 

84 

88 

1 

M  IN 

74 

73 

73 

73 

74 

75 

75 

75 

12 

65 

59 

57 

54 

56 

56 

66 

65 

66 

69 

72 

67 

66 

69 

70 

6  8 

65 

60 

60 

57 

56 

66 

* 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

91 

92 

95 

95 

95 

97 

97 

96 

94 

92 

69 

78 

85 

80 

83 

85 

86 

87 

89 

91 

89 

90 

87 

89 

85 

86 

76 

66 

79 

82 

86 

9 

M  IN 

72 

70 

71 

70 

69 

71 

71 

73 

70 

67 

56 

55 

51 

55 

55 

58 

61 

63 

66 

69 

65 

65 

67 

68 

66 

65 

60 

59 

55 

54 

64 

0 

SUBIACO 

MAX 

97 

100 

99 

99 

101 

102 

100 

99 

93 

78 

68 

84 

90 

93 

90 

91 

94 

92 

97 

95 

90 

90 

92 

79 

75 

79 

69 

62 

85 

83 

90 

2 

M  IN 

69 

69 

66 

68 

70 

6  8 

70 

70 

69 

65 

55 

55 

50 

53 

60 

61 

63 

64 

67 

67 

68 

64 

65 

69 

65 

67 

60 

55 

51 

50 

63 

1 

T  EXARKANA  KB  AIRPORT 

MAX 

92 

93 

94 

95 

96 

95 

95 

95 

93 

80 

85 

89 

87 

89 

86 

90 

93 

90 

95 

92 

93 

92 

90 

85 

76 

75 

69 

81 

84 

87 

88 

6 

M  IN 

73 

72 

71 

12 

72 

72 

72 

72 

7  1 

67 

61 

59 

53 

57 

60 

64 

68 

69 

68 

72 

70 

67 

66 

68 

67 

63 

61 

58 

57 

61 

66 

1 

TURNPIKE 

MAX 

MIN 

WALDRON 

MAX 

96 

98 

97 

98 

99 

99 

96 

96 

92 

78 

85 

80 

89 

91 

90 

91 

95 

91 

97 

94 

93 

9  1 

92 

86 

75 

76 

73 

82 

87 

86 

89 

8 

MIN 

64 

64 

59 

61 

61 

61 

63 

62 

62 

63 

54 

48 

39 

47 

51 

62 

58 

60 

62 

65 

64 

62 

67 

65 

62 

63 

59 

47 

45 

49 

58 

3 

WALNUT   RIDGE   FAA  AP 

MAX 

97 

95 

98 

98 

96 

97 

97 

98 

89 

68 

81 

81 

80 

85 

84 

85 

90 

89 

91 

89 

83 

86 

89 

86 

86 

80 

72 

80 

84 

77 

87 

1 

MIN 

70 

70 

7  0 

72 

72 

71 

71 

72 

66 

60 

53 

54 

49 

57 

57 

61 

63 

65 

61 

55 

58 

66 

63 

68 

63 

66 

62 

58 

53 

53 

62 

7 

WARREN 

MAX 

95 

95 

95 

98 

99 

96 

96 

95 

90 

83 

6  - 

86 

85 

85 

85 

87 

89 

90 

92 

93 

93 

90 

90 

88 

86 

78 

65 

79 

86 

88 

86 

6 

MIN 

69 

70 

70 

68 

t.n 

70 

69 

69 

69 

65 

54 

54 

54 

53 

54 

54 

64 

63 

67 

69 

69 

66 

65 

70 

67 

65 

63 

59 

56 

52 

63 

5 

WHITE  ROCK 

MAX 

92 

91 

92 

93 

94 

94 

95 

93 

91 

84 

81 

84 

84 

66 

85 

85 

86 

9  7 

92 

87 

86 

80 

86 

85 

78 

80 

72 

80 

84 

84 

86 

MIN 

70 

71 

71 

69 

72 

72 

72 

70 

66 

59 

56 

59 

55 

63 

64 

62 

68 

67 

69 

62 

63 

64 

64 

64 

61 

64 

58 

56 

58 

58 

64 

2 

WYNNE 

MAX 

93 

92 

93 

92 

92 

95 

96 

95 

91 

86 

76 

80 

79 

84 

83 

89 

89 

90 

90 

88 

66 

87 

6 

MIN 

69 

68 

69 

69 

68 

65 

65 

70 

68 

59 

54 

53 

49 

54 

55 

55 

6  0 

62 

61 

61 

61 

60 

61 

6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  ol  month 


oianoo 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total  [ 

°i 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.10 

.  17 

.20 

30 

.25 

.08 

SI 

.23 

.  18 

.  15 

.  1  3 

.  13 

.  1 1 

.17 

.19 

.  26 

.12 

.  16 

.  14 

.17 

.07 

.17 

UK 

.  l  .:> 

.  17 

.01 

.02 

.  14 

.  14 

B 

4.61 

WIND 

21 

19 

22 

24 

21 

21 

»> 

21 

22 

50 

43 

35 

4.. 

21 

27 

28 

20 

19 

7 

38 

12 

20 

11 

17 

34 

18 

41 

53 

27 

20 

778 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.19 

20 

.21 

.20 

.22 

.19 

.  17 

.16 

.11 

.19 

.09 

.  19 

.23 

.14 

.  17 

.  li' 

.14 

.  16 

.10 

.21 

.05 

.16 

.14 

.16 

.16 

.07 

.06 

.02 

.15 

.13 

4.53 

WIND 

11 

6 

8 

9 

6 

8 

5 

5 

7 

25 

26 

19 

27 

7 

10 

8 

8 

9 

5 

17 

6 

11 

11 

11 

27 

11 

35 

36 

25 

7 

406 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.23 

.  25 

.26 

.22 

.24 

.22 

.27 

.24 

.26 

.24 

.15 

.21 

.24 

.21 

.27 

.25 

.  17 

.18 

.22 

.26 

.20 

.11 

.22 

.21 

.  18 

.10 

.05 

.12 

.14 

B 

6.12 

WIND 

17 

21 

24 

18 

16 

15 

20 

18 

18 

40 

25 

21 

29 

20 

36 

35 

21 

20 

34 

25 

21 

17 

25 

48 

24 

34 

24 

14 

15 

15 

710 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.18 

.43 

.22 

.22 

.22 

.23 

.22 

.18 

.22 

.09 

:  2 

.25 

.25 

.22 

.26 

.25 

.  13 

.16 

.11 

.22 

.03 

.  18 

.  11 

.20 

.09 

.07 

.08 

.03 

.16 

.14 

5.27 

WIND 

16 

19 

27 

20 

19 

15 

20 

7 

26 

41 

■2  1 

23 

37 

17 

33 

26 

16 

15 

13 

26 

13 

22 

25 

25 

25 

40 

38 

10 

19 

14 

676 

NIMROD  DAM 

EVAP 

• 

.17 

.21 

.16 

.  19 

.21 

.14 

.18 

.14 

.11 

<r< 

.14 

.18 

.  15 

.18 

.  16 

.14 

.15 

,09 

.  17 

.08 

.15 

.10 

.  13 

.00 

.02 

.03 

.05 

B 

3  .77 

WIND 

6 

3 

9 

6 

8 

8 

5 

7 

6 

8 

5 

8 

13 

5 

10 

10 

8 

6 

7 

9 

6 

5 

3 

8 

6 

3 

8 

2 

6 

5 

199 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.25 

.22 

.23 

.51 

.25 

.  19 

.20 

.27 

.12 

.  18 

.20 

* 

.41 

.25 

.  18 

.16 

.17 

.18 

.15 

.15 

.17 

.08 

.13 

.04 

.09 

.05 

.08 

.  15 

.14 

5.20 

WIND 

17 

20 

17 

14 

12 

14 

» 

35 

18 

29 

17 

17 

* 

29 

31 

19 

15 

15 

13 

13 

18 

16 

16 

15 

14 

22 

13 

16 

10 

13 

498 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.18 

.12 

.21 

.19 

.23 

.22 

.19 

.21 

.20 

.08 

.14 

.16 

.14 

.21 

.13 

.15 

.16 

.  14 

.  17 

.17 

.21 

.  12 

.13 

.15 

.  15 

.00 

.03 

.10 

.15 

B 

4.59 

WIND 

19 

1  2 

10 

:  9 

9 

6 

9 

16 

9 

35 

IS 

17 

.  1 

4 

33 

1  1 

1  7 

7 

7 

28 

12 

15 

1 

27 

36 

24 

48 

2  1 

12 

2. 

22  7 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 


ABBOTT 
ALIO* 
ALUM  FORK 
ALT 

AX  I  TV   )  HE 

ANlOl NE 
A  PL  IN  1  « 
APPLE TON 
ARKAOELPmIA 
ARKANSAS  CIO 


BATESV ILLE  L 
8EEBE 

BEECH  GROVE 
SEEDEV ILLE 
BENTON 

6ENT0NV ILLE 


BLUE  MOUNTAIN  OAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
l 8LTTMEV ILLE 
BOONEV ILLE  6  NW 
BOOnEvILLE  7  NE 


NNE 


I  BOONEV ILLE  ( 
| BOONEV ILLE 

BOTKINBURG  2  S 

BOUGH  TON 

BRANCH  A  NW 

i BRANCH  3  SH 
!  ftRlNKLEY 

i  buffalo  tower 
' Bull  shoals  Dam 
i burdette 

1  cabot  a  sw 
calico  rock 

CAMDEN  1 
CAMDEN  2 

.CARLISLE    1  SW 

CARPENTER  DAM 
! CLARENDON 
. CLARKSVILLE 


CORNING 
COVE 

j  CROSSETT   7  S 

CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

; DAMASCUS 

j  DANVILLE 

I  DANVULE  SCS 

j  DARDANELLE 

OE  QUEEN 
OERMOTT 
I OES  ARC 

OEvlLS  KNOB 
I0IERKS 
DUMAS  1  ESE 
DUMAS 

I  EL  DORADO  FAA  a 


SCOTT 
LAWRENCE 
SALINE 
YELL 

CLARK 

PIKE 
PERR1 
POPE 
CLARK 
OESHA 

LITTLE  RIVER 
HOWARD 
WOODRUFF 
WHITE 

INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE 

WHITE 

GREENE 

JACKSON 

SALINE 

BENTON 


MISSISSIPPI 

LOGAN 

LOGAN 


0B2T  LOGAN 
LOGAN 
08*2  VAN  BUR EN 
08*8  NEVADA 

088Tj  FRANK L IN 

oeae! frank l in 
0936' MONROE 
1010  NEWTON 
1020 | BAXTER 
1052  MISSISSIPPI 

1102  PULASKI 
11)21  I2ARD 

U52  0UACHITA 

USA  OUACHITA 
122*  LONOKE 


1  EUREKA  SPRINGS 
I EVENING  SHADE   1  NE 
PAYET  T£v ILLE 
i FAYETTEVILLE  FAA  AP 
| FAYETTEVILLE  EXP  ST A 

FLJPPIN  FAA  AIRPORT 


I FORT  S*ITH  WATER  PLANT 
FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOO 

I  GRAVELLY 
GRAVE TTE 

I  GREEN  FOREST  *  ESE 
GREENBRIER 
| GREENWOOD 

GURDON  3  E 
HAMBURG 

1 HEBER  SPRINGS  3  NE 

[hEBER  SPRINGS  3  SW 

HECTOR 
' HELENA 

HOPE  3  NE 

HOPPER 

I HORAT 10 

I  HOT  SPRINGS   1  NNt 

hunt sv ill £ 

HUTTIG  DAM 

moEi 


JESSIE. ILLE 
JONES BORO 
IkEISER 
KEO 

I K INGoL AND  3  SSE 
LAKE  CITY 
] LAKE  MAUMELLE 
1  LAMAR  2  SW 
' LANGLEY 

LEAD  HILL 

I  LEE  CREEK  GUARD  STATION 

1 LEOLA 
LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  FlLT  PLANT 


MAD I  SON 
MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  9  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
| MAR  I  ANNA  Z  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MAUMEE 


1**2 i MONROE 
1*3* I  JOHNSON 
1*92   VAN  BUREN 
1ST*  1 


1382 , NEWTON 
1396, FAULKNER 
1632  CLAY 
1666  POLK 
1730  ASHLEY 

WSOjPULASKI 
1748  LINCOLN 
1 81*  P  IKE 
18291  FAULKNER 
163*  YELL 

1833 | YELL 

19*e| SEVIER 
1960  CHICOT 
]968| PRAIRIE 

1 982  I  JOHNSON 
2013  HOWARD 
21*8 | DESHA 
2  ISO ' DESHA 
2300  UNION 

2396' CARROLL 
2366  SHARP 
2**2  WASHINGTON 
2**3lwASHlNGTON 
2*** | WASHINGTON 

2528'maRION 
29*0  DALLAS 
29**'lITTLE  RIVEI 
296*  ST  FRANCIS 
257*  SEBA5T1AN 


CRAWFORD 

HEMPSTEAD 

WHITE 

SEARCY 

PIKE 


2922  YELL 
2930 , BENTON 
29*6 1  CARROLL 

FAULKNER 
2976  SEBASTIAN 


CLARK 
ASHLEY 
SHARP 
BOONE 
CLEBURNE 

CLEBURNE 
POPE 

PHILLIPS 
HEMPSTEAD 
MONTGOMERY 


3*«2  SEVIER 
3*66  GARLAND 
35*0  MADISON 
3596  UNION 
398*  LITTLE  RIVER 


3600' NEWTON 
370*  GARLANO 
373*  CRAIGHEAD 
3*21  MISSISSIPPI 
3662  LONOKE 


CLEVELAND 

CRAIGHEAD 

PULASKI 

JOHNSON 

PIKE 

BOONE 
CRAWFORD 
GRANT 
PUL ASK  I 
PULASKI 

NEWTON 

ST  FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 

HOT  SPRING 

FULTON 
LEE 

POINSETT 

SEARCY 

SEARCY 


33  0* 
33  SA 
3*  *6 
3*  *7 

3*  IT 

3*  02 
3*  38 

35  25 
3*  07 
33  37 

33  *0 
3*  19 
35  18 
35  18 


33  *9 
39  0* 
36  09 


3*  36 

33  06 
33  *1 
35  56 
35  12 
35  13 


13 


3  3*  27 
7  3*  *1 

1  35  28 


1  3*  03 

3  3*  1* 

1  39  22 

1  35  0) 


3  33  5* 

3  33  1* 

7  36  19 

7  36  1* 


39  *9 
3*  31 

33  26 


36  2* 
35  *2 
3*  10 


33  19 
33  20 
3*  23 


92  32 

93  29 
93  23 

9)  25 
93  DO 

92  53 

93  03 
91  12 

9*  08 


91  38 
91  53 

90  38 

91  06 

92  37 

9*  13 


93  5* 
93  55 

92  28 

93  20 


33   16       93  39 


3*  57      92  i 


36   18  92  36 

33  *9  92  31 

33  *3  9*  2* 

35  01  90  *7 

35  20  9*  22 


1  39  39 
»i33  37 
7  33  07 
7  33  59 


9*  2  8 

93  22 

92  23 

9*  13 


91  29 
93  07 

92  01 


35  28       92  03 


*|33  36 
3  3*  31 
7  36  05 


36  01 

3*  *2 

35  SO 

33  *1 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


316    5P  9P 


175     5Pl  5P 


176     6P  6P 


91  33 
93  ** 

92  25 


93  2*       2350  SP 


252  M|D  MID 


1370  TP  7P 
1253  MIO  MID 
1270     3P  5P 


*38  MID  MID 

793     5P.  7A 


90  33 
93  33 
93  *1 


92  00 

92  16 
90  26 

92  28 

93  25 

93  51 

92  5* 

94  19 
92  35 
92  1* 

92  19 

93  03 
90  »3 
93  1* 


OBSERVER 


JAMES  V.  WILLIAMS 
RUBY  8.  OWENS 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
REBA  Y.  SWAIM 
ALTA  F.  GARNER 

OWEN  B.  HENORIX 
HOB AR T  WATTS 

1  A.  JONES 
T  1LLMAN  E.  LAWRENCE 
JOHN  W.  TRAMMELL 

Sw  GAS  AND  ELECTRIC  CO 
ARRA  0.  PARKER 
CECIL  WILLIS 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CATHERINE  WHITE 

IVY  W.  CRAWFORD 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
CLEO  £.  YANOELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  INGERSOLL 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICHARD  K.  WEIS 
WILLIAM  R.  WVATT 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
G.  A.  HALE 

8.    M.   UAL t HER 
AUSTIN  D.  HARRIS 
MliON  M.  8AILET 
EDITH   /.  LEHMAN 
JOHN  L.  TAIT 

ARK  POWER  AND  L IGHT  CO 

B.  F.  NORTHERN 

OR.    IRVING  T.  BEACH 
EARL  6.  RI0D1CK 
MAUDE  C.  BRASHEARS 

JONAH  LEE  SIMS 

CLARENCE  S.  WILLIAMS 

LAURA  POLK 

JOE  C.  ALL EN 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALTER   C .    T 1 MM  I N & 
CUMMINS  PRISON  FARM 
F£ftNA  JONES  TEDDER 
WILLIAM  A.  BROWN 
J.  A*  MOUOY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
JACK  E.  BURKS 
I     0.    TUCKER  VASSER 
L.  W.  WILSON 

C.  J.  RISTER 

l     CHRISTINA  B.  OICKEv 

thomas  f.  hinsley 
i   travis  c.  keahey 

ark  power  »nd  light  co 
i  u  s  fed  aviation  agenc 1 

i   mabel  f.  spray 

opha  wolfe 

Charles  f.  ford 
i   u  s  fed  aviation  agenc* 

university  of  arkansas 

i   u  s  fed  aviation  agency 
arkansas  forestry  comm 
leslie  p.  callens 
thomas  a.  moore 

(jus  weather  bureau 


JAMES  I 


200    6P  "?* 


710;   5P.  5P. 


L.  CRIST  EE 
INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 
H    C.  ELI  JORDAN 

WILLIAM  F.  SEVIER 

W  ILL  IE  PEN0ER6RASS 
H     GLENN  S,  JUST  ICE 
RALPH   L*  BANTA 
MARVIN  C.  CANTRELL 

DOROTHY  M.  BEEN 

ROY  S.  ROBBS 

A.    JAMES  LiNOER 

theresa  donaldson 
bea  gray  8eene 
lester  b.  logan 

wayne  stark 
mrs.  bobby  a.  bryan 
Charley  m.  friddell 
university  of  arkansas 
| avaoelle  whlsenmunt 

elizabeth  m.  friday 
m   u  s  natl  park  service 
may  pearl  markley 
u  s  corps  of  engineers 
w.  e.  mcdowell 

1  james  s«  vauohan 
| lura  b •  sykes 
h   benedict ine  sisters 
[university  of  arkansas 
r.  a.  waller 

arkansas  forestry  comm 
tress*  st.  clair 
little  rock  waterworks 
university  of  arkansas 
mabel  l.  forrester 

clay  a.  clary 
mary  a.  cochran 
pierce  a.  reeder 

C  hj  u  s  weather  Bureau 

LITTLE  ROCK  KATERWORKS 

LOLA  1.  DOLLAR 
JAMES  C.  HODGES 
EARL  E.  GRAHAM 
SOUTHWESTERN  G  AND  E  CO 
RADIO  STATION  KBOK 


JOHN  H.  MCKEE 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
HORACE  Jt  LOVELL 
MINNIE  MORTON 
HELEN  E.  ADAMS 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

< 

U 

Ul 

ITION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a 

LATT 

LONG 

elev; 

TEMP. 

pi 

g  $ 

SPECIAL 

MfUVXifihE 

HARD 

36  0* 

TA 

IVAN  L.  SHRADER 

MEN* 

POLK 

3*  35 

60 

RICHARD  W ■   ST.  JOHN 

MONT 1CELLO  }  S 

•900 

33  33 

91  48 

263 

90 

3P 

C  H 

Radio  station  khbm 

*906 

33  19 

91  29 

129 

c 

ARK    POWER   AND   LIGHI  CO 

33  19 

U   j  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORS  1  L  T ON 

CONWAY 

35  06 

DANIEL  PERRY  MALLETT 

MOUNT  IDA 

MONTGOMERY 

7* 

WILLIAM  E.  BLACK 

MOUNT  MAGAZINE 

3010 

1   35  10 

93  *1 

2800 

6P 

6P 

ARKANSAS    FORESTRY  COMM 

3036 

7  36  20 

92  2) 

800 

6P 

RAOIO    STATION  KILO 

7  36  10 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN   VIEW    1  E 

STONE 

NELL  A.  TAPLtY 

MULBERRY  6  NNE 

FRANKL IN 

1   33  3* 

7A 

MtNRY  G.  ARvIN 

5110 

3  3*  09 

93  *3 

*25 

■A 

6A  BA 

< 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE    PEACH  SUBST* 

HOWARD 

*  3*  00 

93  36 

550 

TA 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

511* 

»  33  57 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

NATHAN   *  WNW 

HOWARD 

3  3*  07 

EOHA  J.  WESTF ALL 

NEWHOPE   3  E 

PIKE 

7A 

Elsie  f.  hard 

NEWPORT 

S186 

1  35  36 

91  IT 

225 

ss 

H 

LEVI    W.  TIMS 

5200 

1   3*  37 

93  10 

8A 

( 

u  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

*29 

u  s  corps  or  engineers 

ODELL   3  N 

WASHINGTON 

MRS.   REN20  HURST 

ODEN  2  W 

MONTGOMERY 

3  11  *e 

BILLY    E.  PAGE 

5376 

«    33  *6 

93  53 

300 

SP 

2*5 

OWENSV ILLE 

3*91 

3  3*  37 

92  *9 

MRS.    GUY  E  *  COOK 

02ARK 

FRANKL IN 

1   93  29 

UURNS  WAKEF IElO 

OZONE 

JOHNSON 

VIRGIL    D.    Mf  L  SON 

5562 

5  36  03 

90  28 

2  76 

*P 

4P 

radio  «.t*t  ion  kdrs 

9576 

1   33  18 

410 

6P 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKIN  2  W 

CROSS 

3  95  16 

CORtNE  0.  GARDNER 

PARKS 

SCOT  T 

ft  OH  AR   K.  MANSARD 

5602 

1    15  57 

93  19 

925 

£ 

ARTHUR   ft a   CARL  TON 

569* 

1    35  00 

325 

SP 

ALVA  H •  GREFN 

■ 

' PINE  BLUFF  F AA  AIRPORT 

JEFFERSON 

1    3*  10 

■ 

PINE  RIDGE 

MONTGOMERY 

TA 

Jt  R.  HUDDLESION 

5820 

1  36  16 

90  39 

}P 

TA 

BENEDIC  T INC   S  1  STEPS 

5666 

3  33  1* 

91  30 

122 

6P 

PE*RL  NEWTON 

3  33  *6 

iPRESCOIT  SCS 

NEVADA 

3  3)  «8 

j  PYATT    1  NNW 

6009 

"oGAfT 

1   33  17 

93  93 

*50 

6D06 

1  35  21 

93  *9 

*20 

1  39  22 

■ 

RATCL IFF 

LOGAN 

1  95  18 

LUL A  M.  WEEKS 

R A V ANA    1  NE 

MILLER 

*  33  05 

SONNY   L.  ALLEN 

6103 

)  3*  26 

92  5* 

319 

AH*    POWER    AND   L IGHt  CO 

62*1 

9*  07 

1381 

M 

HOWARD  FOWLER 

UNIVERSITY  OF  ARKAN'.AS 

RUSSELL V ILLE 

POPE 

1  35  18 

3  60 

SF 

HM.  m.  sp*ulding 

SAINT  CHARLES 

ARKANSAS 

7  )*  23 

2O0 

BA 

U  S  F ISM  AND  WlLDL ire 

638C 

5  36  2  7 

90  08 

300 

WILLIAM  S.  BUCKLEY 

6*03 

91  50 

666 

Al&CR  B.  PO»E«0» 

■ 

SP 

ADAM  C.  MELTON 

SHERIDAN  TOWER 

GRANT 

3  3*  27 

29( 

6P 

AffK*NS*S  FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

VAN  BURFN 

662* 

I   36  11 

9*  3  3 

JOHN  BRCWN  UMIvERSIIV 

'.  '61 

J   33  55 

MARGARET    r.  GORDON 

*  3)  22 

93  30 

HUBERT  BAKER 

■ ST*R  CI'Y  2  S 

LINCOLN 

3  3)  56 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

STEVE 

683  < 

SS9C 

MONT  GOMER  Y 

3    3*  61 

NORA  La  "AYBERRY 

691  B 

ARKANSAS 

1   3*  29 

6P 

6920 

91  25 

191 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

' SUBIACO 

i  LOGAN 

I   15  16 

93  39 

5O0 

T* 

NEW   SUBIACO  ABBEY 

TAYLOR 

COLUMB 1A 

*    33  06 

93  2T 

■ 

I0ELLA  0.  NORWOOD 

'tEXARkANA   wB  AIRPORT 

*  33  27 

9*  00 

36) 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

1  39  *0 

208) 

6f 

6P 

1   3*  3* 

IP 

WILLIAM  D.  OIvENS 

WALNUT   GROVE  2  NNE 

752* 

INDEPENDENCE 

91  21 

WALNUT   RIDGE  FAA  AP 

75  JO 

LAWRENCE 

7  36  08 

MIO 

j  758: 

BRADLEY 

3  3)  36 

92  04 

6P 

■  ■ 

■ARREN  COTTON  OIL  CO 

WEST  FORK 

WASHINGTON 

7  33  35 

94  11 

1340 

WHEEL ING 

FULTON 

91  52 

680 

( 

Thomas  w.  CONE 

WHITE  ROCK 

FRANKL IN 

1   39  *1 

■ 

5P      7  A 

■ 

WH1TECL1FFS 

7»i; 

SEVIER 

*   33  *6 

■  - 

WING 

7950 

YELL 

1   3*  57 

93  28 

- 

WYNNE 

CROSS 

5  )»  1* 

90  *7 

■ 

NEW  'jIAT  IONS 
BOONtV  ILLE  6  NW 
BOONEV Il^F  6  NNE 

BRANCH  -■  NW 

■ 

| PAR  IS  4  WSW 
RATCL IFF    S  NNW 


■ 
■ 

■ 

6007  f RANKL IN 


t  DRA1NAGI  CODI 


a.  msaisaippt   a.  ooacbita  «. 


am   i   lAUrT  ruxcis  •.  saukx  t.  mrr 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cliraatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,   Arkansas,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance   in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,   as  used  in  "CI imatological   Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of   the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65* F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at   the  present   location.     Long-term  means  for  all  stations  except   full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result   in  apparent   inconsistencies   in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "C 1 imatologica 1  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground   include  snow,   sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when 
published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some 
observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C      Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H       "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data   in  any  month   indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in   that  month. 
J       "Supplemental  Data"  Table. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


No  record  in  the  "CI ima to  log ic a  1  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table   is   indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*       .Amount   included   in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

P      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//      Gage   is  equipped  with  a  windshield. 

AR       This  entry   in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain. 
B       Adjusted  to  a   full  month. 

D       Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of   1   inch  water  equivalent   to  every  10   inches  of  new  snowfall. 
M       One  or  more  days  of   record  missing;    if  average  value   is  entered,    less  than  10  days  record   is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for   this  station,   have  been  adjusted  to  represent   the  value  for  a  full  month. 
R       Amounts   from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts   to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T       Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  C L I MATOLOG IC AL  DATA- NATIONAL  SUMMARY ,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found   in  the  latest  annual   issues  of  Local  CI imatological  Data,   obtained  as   indicated  above,  price 

15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government   Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

a 

Station 

Prevailing 

Percent  ol 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

Midnight 
CST 

6:00A  CST 

H 

<n 

5 

o 
o 
z 

6: OOP  CST 

Trace 

60-10 

10-.49 

.50-99 

1  00-1.99 

2.00 

and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

ENE 

17 

6.1 

31 

NW 

30 

91 

95 

69 

73 

3 

4 

3 

1 

0 

0 

11 

57 

5.7 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

WSW 

12 

6.1 

34 

SE 

30 

95 

96 

67 

82 

2 

2 

6 

0 

1 

0 

11 

54 

5.8 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

NE 

LO 

5.1 

90 

95 

68 

77 

1 

5 

2 

3 

0  ~~ 

0 

11 

- 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

1  Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

o 
a 

g 

Degree  Days 

No  of  Days 

— 

1  Departure 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

5 

Q 

Snow,  Sleel 

No 

oi  Days 

Max 

Min 

- 

o 
H 

Max  Depth 
on  Ground 

£ 

0 
a 

£ 
2 

a 

1  00 

or  More 

5  % 
%  < 

0  * 

;-,  J 

*  £ 

NORTHWEST  DIVISION 

6ENT0NV I  LLE 

74.2 

48.8 

61.5 

91 

4 

23 

20 

150 

1 

0 

2 

0 

2.72 

1.00 

19 

.0 

0 

7 

1 

1 

EUREKA  SPRINGS 

49.6 

62.1 

0.2 

87 

?+ 

23 

20 

135 

1.96 

1  .93 

.95 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

FAVETTEV I LLE 

73.1 

52.3 

62.7 

86 

1 

28 

20 

124 

0 

0 

2 

0 

2.43 

1.00 

18 

.0 

0 

5 

2 

1 

FAYETTEV I LLE  FAA  AP 

73.5 

49.0 

61.3 

87 

1 

27 

20 

152 

3.21 

.95 

18 

.0 

0 

6 

3 

0 

FAVETTEV I LLE   EXP  STA 

74.0 

51.7 

62.9 

1.6 

86 

1 

28 

20 

125 

0 

0 

2 

0 

2.03 

- 

1.77 

.97 

18 

•  0 

0 

4 

1 

0 

GRAVETTE 

75.0 

48.8 

61.9 

1.0 

90 

23 

20 

142 

1 

2 

3.00 

.96 

.78 

1 8 

.0 

0 

6 

3 

0 

HARRISON 

74.9 

50.1 

62.5 

2.2 

88 

3 

28 

20 

127 

0 

0 

2 

0 

2.42 

.68 

19 

.0 

0 

6 

2 

0 

LEAD  HILL 

M 

M 

M 

0 

0 

1.78 

- 

1.36 

.48 

26 

•  0 

0 

7 

0 

0 

ROGERS 

75.4 

51.5 

63.5 

2.3 

88 

2  + 

26 

20 

111 

0 

0 

1 

0 

2.86 

- 

1.14 

.87 

18 

.0 

0 

7 

3 

0 

S I  LOAM  SPRINGS 

76.6 

50.4 

63.5 

91 

1 

111 

2 

0 

2 

0 

3.00 

1.28 

19 

.0 

0 

6 

2 

1 

0 IV I S ION 

62.4 

1.4 

2.54 

- 

1.11 

.0 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FLIPPIN   FAA  AIRPORT 

73.4 

49.8 

61.6 

88 

2 

30 

21 

149 

0 

0 

2 

0 

2.67 

.54 

14 

.0 

0 

9 

2 

0 

GILBERT 

75.5 

49.0 

62.3 

88 

3  + 

28 

20 

127 

0 

0 

2 

0 

2.84 

.60 

15 

.0 

0 

7 

2 

0 

MAMMOTH  SPRING 

7  3.6 

2 

28 

21  + 

0 

0 

2 

0 

2.33 

.  86 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

MARSHALL 

73.3 

51.1 

62.2 

85 

3  + 

28 

21  + 

136 

0 

0 

2 

0 

2.22 

1.37 

15 

.0 

0 

4 

1 

1 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

73.5 

51.5 

62.5 

2 

26 

20 

0 

0 

2 

0 

3.51 

.61 

.94 

8 

.0 

0 

6 

2 

0 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

72.9 

48.8 

60.9 

87 

3 

27 

20 

164 

0 

0 

3 

0 

2.65 

.58 

8 

.0 

0 

7 

3 

0 

D I V  I  S  I  ON 

61.8 

1.3 

2.69 

_ 

.46 

.0 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

74.8 

51.4 

63.  1 

90 

3 

30 

21 

110 

! 

0 

1 

0 

3.41 

1.11 

7 

.0 

0 

5 

3 

1 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

75.0 

49.7 

62.4 

91 

130 

1 

0 

i 

0 

1.38 

14 

.0 

0 

6 

2 

1 

8ATESV I LLE  L  AND  D  NO  1 

74.9 

50.4 

62.7 

88 

2 

29 

21 

126 

0 

2 

0 

3.56 

.21 

.98 

15 

•  0 

0 

9 

2 

0 

BLYTHEV I LLE 

73.4 

52.9 

63.2 

- 

0.2 

89 

2 

32 

112 

0 

1 

0 

2.13 

- 

.72 

.60 

15 

.0 

0 

6 

1 

0 

CORNING 

73.3 

50.4 

61.9 

0.2 

90 

2 

30 

21 

139 

1 

0 

2 

0 

2.75 

- 

.83 

.70 

31 

.0 

0 

6 

3 

0 

JONE  SBORO 

75.3 

53.6 

64.5 

1.4 

91 

2 

2 1 

92 

1 

0 

0 

0 

3.77 

.30 

1.61 

15 

.0 

0 

8 

2 

1 

KEISER 

73.7 

51.1 

62.4 

87 

3 

30 

21 

123 

0 

2 

0 

3.10 

.89 

26 

.0 

0 

8 

3 

0 

MARKED  TREE 

2 

29 

20 

119 

1 

0 

2 

0 

3.31 

.28 

1.02 

5 

.0 

0 

4 

3 

2 

NEWPORT 

75.7 

50.6 

63.2 

0.  1 

91 

2 

31 

21 

112 

1 

0 

2 

0 

4.39 

.83 

2.59 

15 

.0 

0 

8 

2 

1 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

74.2 

49.7 

62.0 

87 

3 

29 

21 

141 

0 

0 

2 

0 

2.51 

.69 

14 

.0 

o 

7 

2 

o 

POCAHONTAS  1 

74.9 

50.4 

62.7 

0.4 

91 

2 

29 

21 

127 

1 

0 

2 

0 

3.68 

.19 

1.51 

15 

.0 

0 

7 

3 

1 

SEARCY 

75.7 

53.1 

64.4 

0.8 

92 

2 

32 

21 

94 

3.25 

.33 

1.04 

8 

.0 

0 

9 

2 

1 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

73.8 

51.1 

62.5 

89 

2 

23 

20 

131 

0 

0 

2 

0 

3.74 

1.36 

14 

.0 

0 

7 

2 

1 

D IV  I S I  ON 

62.9 

0.5 

3.31 

.12 

.0 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEV I  LLE 

78.6 

53.2 

65.9 

1.5 

92 

2 

30 

21  + 

75 

3 

0 

2 

0 

4.32 

1.18 

1.75 

5 

.0 

0 

6 

2 

2 

CLARKSV I LLE 

76.5 

52.1 

64.3 

91 

3  + 

30 

20 

99 

3 

0 

2 

0 

2.12 

.77 

6 

.0 

0 

7 

1 

0 

DARDANELLE 

76.5 

52.1 

64.3 

0.2 

88 

3  + 

32 

21  + 

101 

0 

0 

2 

0 

2.40 

.82 

.80 

7 

.0 

0 

7 

1 

0 

DEVILS  KNOB 

70. 4M 

54. 2M 

62. 3M 

83 

27 

36 

31 

102 

0 

0 

0 

0 

2.44 

1.03 

30 

.0 

0 

5 

1 

1 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT  //R 

76.6 

53.2 

64.9 

1.0 

91 

1 

32 

20 

102 

2 

0 

1 

0 

1.76 

1.87 

.60 

30 

.0 

0 

4 

1 

0 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

76.4 

50.2 

63.3 

88 

1 

28 

20 

102 

" 

0 

2 

0 

1  .79 

.62 

30 

.0 

0 

5 

1 

0 

MENA 

75.7 

54.2 

65.0 

0.8 

88 

2 

34 

21  + 

84 

0 

0 

0 

0 

3.44 

.40 

1.97 

5 

.0 

0 

6 

1 

1 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

77.2 

54.5 

65.9 

2.4 

91 

2 

33 

21  + 

83 

3 

0 

0 

0 

2.06 

1.26 

.72 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

PARIS 

78.5M 

52.7 

65. 6M 

91 

3+ 

30 

20 

83 

3 

0 

2 

0 

3.04 

1.20 

4 

.0 

0 

8 

1 

1 

RUSSELLV I LLE 

77.3 

52.7 

65.0 

90 

2  + 

31 

21  + 

87 

2 

0 

2 

0 

2.12 

.60 

7 

.0 

0 

9 

1 

0 

SUBIACO 

76.7 

52.7 

64.7 

0.1 

90 

2  + 

32 

21  + 

98 

2 

0 

?. 

0 

2.59 

.99 

.98 

5 

.0 

0 

7 

2 

0 

TURNPIKE 

WALDRON 

77. » 

48.5 

63.2 

90 

2 

26 

20 

112 

1 

0 

3 

0 

2.85 

1.52 

5 

.0 

0 

7 

1 

1 

WHITE  ROCK 

77. 6M 

54. 4M 

66. OM 

86 

10 

35 

31 

59 

0 

0 

0 

0 

2.95 

.85 

30 

.0 

0 

5 

4 

0 

DIVISION 

64.6 

1.2 

2.61 

.98 

.0 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

75.7 

54.2 

65.0 

87 

2 

34 

21 

78 

0 

0 

0 

0 

3.09 

.76 

4 

.0 

0 

8 

3 

0 

BENTON 

76.8 

53.4 

65.1 

88 

3 

31 

21 

74 

0 

'1 

1 

0 

2.45 

.73 

5 

.0 

0 

5 

3 

0 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

77.5 

52.7 

65.1 

88 

12  + 

33 

21 

79 

0 

0 

0 

0 

2.97 

.93 

5 

.0 

0 

5 

3 

0 

CONWAY 

75.9 

52.5 

64.2 

0.5 

88 

3  + 

30 

21 

92 

0 

0 

2 

0 

2.23 

1.15 

.42 

7 

.0 

0 

8 

0 

0 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

76.1 

56.5 

66.3 

0.0 

86 

3  + 

36 

20 

60 

0 

0 

0 

0 

2.81 

.75 

.84 

5 

.0 

0 

6 

2 

0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT           / /R 

74.3 

52.6 

63.5 

0.6 

86 

3  + 

33 

21 

103 

0 

0 

0 

0 

2.96 

.15 

1.05 

7 

.0 

0 

7 

1 

1 

MALVERN 

77.3 

53.0 

65.2 

87 

3  + 

33 

21 

72 

0 

0 

0 

0 

2.82 

.73 

29 

.0 

0 

6 

3 

0 

MORRILTON 

76.4 

52.9 

64.7 

1.0 

89 

3 

31 

21 

85 

0 

0 

l 

0 

2.56 

.45 

.80 

29 

.0 

0 

7 

,  1 

0 

NIMROD  DAM 

77.2 

51.7 

64.5 

90 

3 

30 

21 

85 

1 

0 

2 

0 

3.27 

1.03 

5 

.0 

0 

7 

2 

1 

PERRYV I LLE 

75.2 

51.5 

63.4 

0.5 

88 

5  + 

29 

21 

104 

0 

0 

1 

0 

2.17 

.93 

.68 

29 

.0 

0 

8 

1 

0 

SHERIDAN  TOWER 

75.8 

53.7 

64.8 

87 

2 

32 

21 

80 

0 

0 

1 

0 

2.87 

.0 

0 

0 

DIVISION 

64.7 

0.7 

2.75 

.53 

.0 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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ARKANSAS 

OCTOBER  1960 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Z  1 

Average 

1 

Highest 

>- 
5 

a 

No  ol  Day 

Total 

From  Long 

& 

Snow.  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Min 

Max  Depth 
on  Ground 

a 

- 

S3 

2 

100 

or  More 

-  ' 

'■  s 

8  i 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BR  I NKLEY 

75.2 

53.3 

64.3 

0.8 

89 

3  + 

31 

21 

88 

0 

0 

1 

0 

5.10 

2.14 

2.35 

7 

.0 

0 

i 

4 

1 

DES  ARC 

76.0 

55.3 

65.7 

89 

3 

34 

21 

68 

0 

0 

0 

0 

6.71 

2.26 

8 

.0 

0 

3 

2 

HELENA 

76.5 

56.0 

66.3 

1.3 

89 

3 

37 

21 

64 

0 

0 

0 

0 

5.94 

3.24 

1.84 

.0 

0 

8 

4 

2 

KEO 

74.0 

53.7 

63.9 

85 

4+ 

33 

21 

87 

0 

0 

0 

0 

2.94 

.0 

0 

1 

0 

MAR  I  ANNA   2  S 

75.9 

51.9 

63.9 

0.3 

88 

3 

31 

21 

90 

0 

0 

1 

0 

5.95 

3.00 

2.81 

7 

.0 

0 

7 

3 

1 

caimt    r u  A  D 1  FC 
OAIIN!  LMAKLtO 

76.5 

|>  *9 

64.  8 

88 

7+ 

32 

21 

89 

0 

0 

1 

0 

1.08 

5 

.0 

0 

8 

3 

1 

76.4 

66.5 

1.5 

89 

3 

37 

21 

55 

0 

0 

0 

0 

3.76 

.81 

.77 

31 

.0 

0 

7 

3 

0 

Jl Ul  1  OAK  1      V  tot 

75.7 

65.2 

88 

7 

35 

21 

80 

0 

0 

0 

0 

1.47 

15 

.0 

0 

8 

4 

1 

WYNNE 

76.  1M 

M 

89 

3 

29 

2 1 

'  0 

0 

2 

0 

4.18 

1.30 

14 

.0 

0 

5 

3 

3 

ntKK  inn 
D  1 V I o 1  UP( 

65.1 

1.2 

4.80 

1.87 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

77. B 

54.9 

66.4 

88 

2  + 

34 

21 

53 

0 

0 

0 

0 

2.47 

.72 

7 

.0 

0 

i 

i 

0 

DE  QUEEN 

78.2 

52.7 

65.5 

89 

2  + 

31 

20 

67 

0 

0 

2 

0 

4.45 

1.67 

26 

.0 

0 

3 

2 

DIERKS 

77.9 

52.4 

65.2 

89 

1  1 

31 

21 

73 

0 

0 

1 

0 

5.27 

1.95 

5 

.0 

0 

» 

* 

3 

HOPE   3  NE 

78. 5M 

54. 2M 

66.4M 

1.3 

87 

14  + 

33 

21 

58 

0 

0 

0 

0 

3.14 

6 

.0 

0 

2 

MOUNT  IDA 

77.2 

52.2 

64.7 

2.6 

87 

2 

30 

21 

68 

0 

0 

2 

0 

2.93 

- 

.65 

1.03 

5 

.0 

0 

7 

? 

1 

NARROWS  DAM 

78.8 

50.4 

64.6 

89 

1 

30 

21 

74 

0 

0 

1 

0 

2.62 

5 

.0 

0 

b 

2 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

77.3 

5  3.2 

65.3 

86 

4  + 

32 

21 

75 

0 

0 

1 

0 

4.36 

1.77 

5 

.0 

0 

7 

3 

1 

OKAY 

79  .4 

5  5.5 

67.5 

1.4 

88 

3  + 

35 

21 

47 

n 

n 

Q 

g 

2.22 

5 

.0 

6 

3 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

77.3 

57.3 

67.3 

0.3 

87 

2  + 

38 

2  1 

53 

0 

0 

0 

0 

3.05 

_ 

.33 

.94 

5 

.0 

0 

5 

1 

0 

D I V I S I  ON 

65.9 

1.4 

3.97 

.50 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

76.8 

55.9 

66.4 

87 

2  + 

35 

21 

54 

0 

0 

0 

0 

3.79 

.35 

2.28 

5 

.0 

0 

1 

1 

CAMDEN  1 

77.6 

55.6 

66.6 

1.6 

88 

3  + 

35 

21 

56 

0 

0 

0 

0 

5.03 

2.07 

1.38 

5 

.0 

0 

7 

3 

2 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

78.  1 

54.4 

66.3 

0.3 

90 

2 

35 

21 

58 

1 

0 

0 

c 

2.49 

•  38 

1.25 

7 

.0 

•. 

1 

FORDYCE   6  W 

76. 3M 

5 5  .6M 

66. 0M 

87 

2+ 

35 

21 

6 1 

n 

0 

0 

0 

5.35 

2.40 

7 

.0 

0 

6 

- 

MAGNOLIA   3  N 

78.1 

52.7 

65.4 

1.8 

88 

3+ 

30 

2 1 

64 

0 

0 

1 

0 

•  73 

8 

.0 

0 

7 

4 

0 

PRESCOT  T 

78.0 

5*  '1 

67.0 

0.6 

90 

2 

35 

2 1 

55 

1 

0 

0 

0 

3.79 

.51 

1.  35 

5 

.0 

0 

s 

3 

1 

WARREN 

77.9 

55.2 

66.6 

0.3 

90 

3 

33 

2  1 

58 

I 

o 

o 

0 

4.83 

2.16 

7 

.0 

0 

8 

3 

1 

D I V  I S I  ON 

66.3 

0.4 

4.07 

1.11 

SOUTHEAST  DtVISION 

CROSSETT   7  S 

78.3 

55.7 

67.0 

1.3 

89 

3  + 

32 

21 

51 

0 

0 

1 

0 

3.01 

.35 

1  .29 

5 

.0 

0 

6 

2 

1 

CUMMINS  FARM 

77.3 

53.3 

65.3 

90 

3 

31 

21 

66 

1 

0 

I 

0 

4.34 

1.51 

7 

.0 

0 

» 

3 

2 

DUMAS   1  ESE 

78.6 

53.7 

66.2 

0.8 

92 

3 

31 

21 

73 

0 

1 

0 

4.15 

1  .57 

1.74 

7 

.0 

0 

7 

3 

1 

MONT ICELLO  3  S 

77. 7M 

56. 0M 

66. 9M 

90 

2 

31 

21 

59 

1 

0 

2 

c 

4.17 

1.96 

7 

.0 

0 

b 

2 

2 

PINE  BLUFF 

77.  1 

56.0 

66.6 

0.0 

89 

3 

34 

21 

57 

0 

0 

0 

c 

4.44 

1.29 

1.58 

15 

.0 

0 

8 

3 

1 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

76.8 

54.2 

65.5 

90 

3  + 

32 

21 

76 

2 

0 

1 

0 

2.92 

1.07 

7 

.0 

0 

6 

1 

1 

PORTLAND 

76.9 

55.4 

66.2 

0.9 

88 

4+ 

34 

21 

54 

0 

0 

J 

0 

4.90 

2.20 

2.25 

7 

.0 

0 

3 

2 

ROHWER  2  NNE 

77.  1M 

53. 0M 

65.  1M 

88 

3  + 

31 

21 

69 

0 

0 

I 

c 

4.84 

2.00 

7 

.0 

0 

7 

? 

2 

DIVISION 

66.1 

0.7 

4.10 

1  .39 

.0 

Precipitation 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:     92°  on  the  3+  at  Three  Stations 
Lowest  Temperature:     23°  on  the  20th  at  Four  Stations 
Greatest  Total  Precipitation:     7.09  inches  at  Calico  Rock 
Least  Total  Precipitation:     1.27  inches  at  Abbott 

Greatest  one-day  Precipitation:     4.00  inches  on  the  15th  at  Calico  Rock 


See  reference  notes  following-  Ststlon  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 

ARKANSAS 

 OCTOBER  I960 


Day  of  Month 


oiauon 

To 

1     |  2 

3 

4 

5 

g 

7 

8  T 

9 

10  11 

12 

13  | 

14  | 

15 

16  |  17  | 

18 

19  | 

20  |  21 

22  |  23  |  24 

25  | 

26 

27 

28  |  29  | 

30 

31 

ABBOTT 

1.27 

.29 

.50 

.48 

ALICIA 

2.69 

.14 

•  13 

.35 

1.07 

.24 

.37 

.04 

•2* 

•  ii 

ALUM  FORK 

3.09 

.76 

.53 

.40 

.10 

.08 

.  10 

.37 

.65 

•  10 

ALY 

3.91 

1.38 

.93 

.39 

.31 

.26 

T 

•  17 

T 

•  13 

T  .17 

.15 

Am  I  TV   3  NE 

.02 

ANTOINE 

4.77 

3.25 

.03 

.25 

.11 

.05 

.16 

.48 

•  44 

APLIN   1  W 

2.20 

.32 

.43 

.23 

.25 

•  19 

.16 

.62 

ARKADELPH1 A 

3.79 

2.26 

.20 

■  10 

.17 

T 

•  10 

.38 

.06 

• 

■  50 

ARKANSAS   CI TY 

4.50 

.27 

.72 

1.84 

.08 

.44 

T 

.12 

.15 

.05 

•  15 

.68 

2.47 

•  26 

T 

T 

.43 

ATHENS 

3.02 

.55 

.47 

.10 

T 

.28 

.93 

.50 

.19 

AUGUSTA 

3.36 

.  16 

.09 

•  04 

1.61 

1.04 

.03 

.41 

BALD  KNOB 

3.41 

.40 

1.11 

.98 

.07 

.17 

.68 

T 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

3.39 

.56 

.08 

1.38 

.07 

.06 

.19 

.41 

•  23 

T 

8ATESVILLE  1    AND  0  NO  1 

3.56 

*49 

7 

.  36 

BEECH  GROVE 

2.29 

.22 

.85 

.27 

•  15 

.80 

BEEDEVI LLE 

4.37 

.14 

.39 

.91 

1.85 

•  30 

.18 

•  06 

.54 

BENTON 

2.45 

.73 

•  04 

.01 

.56 

T 

.39 

.13 

•  59 

8ENTONV I LLE 

2.72 

.41 

.22 

.08 

1  .00 

.21 

.16 

-  ■'•  6 

.18 

8ERRYVILLE  NW 

2.11 

.04 

05 

BIG  FORK 

2.29 

.77 

.21 

.23 

.20 

T 

.26 

.38 

.24 

BLACK  ROCK 

2.03 

.17 

T 

T 

.10 

T 

1.03 

T 

.42 

.16 

.15 

T 

3LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

2.97 

.93 

.46 

T 

.01 

.  16 

T 

.67 

T 

.04 

.70 

BLUFF  CITY  3  SW 

3.59 

1.13 

.24 

.62 

.12 

.02 

.71 

.04 

.02 

.56 

BL YTHE V I LLE 

2.13 

.  1  | 

T 

•  19 

BOONEV I LLE 

4.32 

1.75 

1.21 

.10 

.07 

T 

T 

•  33 

.47 

T 

T 

.36 

.03 

BOUGHTON 

2.25 

.49 

.06 

.03 

.59 

T 

T 

.62 

T 

.13 

.33 

BRINKLEY 

5.10 

•  03 

.02 

2.35 

.08 

.65 

.06 

.36 

.65 

.02 

.01 

.87 

BUFFALO  TOWER 

3.11 

.15 

T 

.41 

T 

.30 

.60 

.62 

l  ,03 

BURDE  T  T  E 

3.44 

09 

.51 

38 

CABOT  4  SW 

2.87 

.11 

.18 

1.30 

.08 

.12 

.06 

.25 

.41 

.  3-. 

CALICO  ROCK 

7.09 

.61 

.06 

.91 

T 

4.00 

T 

.80 

T 

.04 

.23 

.42 

CAMDEN  1 

5.03 

1.36 

•  *2 

.23 

.97 

•  03 

.07 

.31 

1.03 

.03 

.09 

.47 

T 

CARLISLE    1  SW 

4.36 

.25 

.35 

1.60 

.41 

.19 

.60 

.96 

CLARENDON 

5.43 

•  50 

.23 

05 

CLARKSVI LLE 

2.12 

.77 

.02 

.12 

.30 

T 

.27 

.30 

.24 

.10 

CLINTON 

2.02 

T 

.35 

.76 

.48 

.43 

CONWAY 

2.23 

.07 

.25 

.42 

.21 

.31 

T 

.17 

.24 

.28 

.28 

CORNING 

2.75 

.30 

.65 

.36 

.56 

.1* 

.70 

4.47 

2.00 

50 

33 

CROSSETT   7  S 

3.01 

.08 

1.29 

.10 

.69 

.05 

T 

.23 

•  05 

.26 

.  18 

.08 

CRYSTAL  VALLEY 

2.94 

1.10 

.03 

.82 

.07 

.08 

.30 

.02 

.52 

T 

CUMMINS  FARM 

4.34 

.48 

1.11 

1.51 

.07 

.09 

.69 

T 

.04 

.35 

DAISY 

2.61 

.71 

T 

.08 

.05 

T 

.22 

T 

i.U 

.45 

.19 

DAMASCUS 

2.46 

T 

05 

OANV I LLE 

3*14 

2.11 

.05 

.15 

.01 

.07 

.10 

•  05 

.30 

T 

.15 

.15 

OARDANELLE 

2.40 

.30 

■  04 

.80 

.16 

T 

T 

•  18 

T 

.21 

T 

.21 

.01 

.44 

•  03 

DE  OUEEN 

4.45 

1.50 

.33 

.23 

.10 

1.67 

.57 

.05 

DERMOTT 

4.60 

1.18 

.08 

6.71 

l:S 

30 

66 

18 

24 

DEVILS  KNOB 

2.44 

.07 

.21 

.06 

.39 

.48 

.20 

1.03 

DIERKS 

5.27 

1.95 

•  02 

1.22 

.09 

T 

T 

.  18 

1.14 

.02 

.56 

.09 

DUMAS    1  ESE 

4.15 

.46 

•  58 

1.74 

.08 

T 

.54 

.22 

•  12 

.08 

.33 

EL  DORAOO  FAA  AIRPORT 

2.49 

.07 

.46 

•  05 

1.25 

T 

.05 

.06 

T 

.24 

.29 

EUREKA  SPRINGS 

1.96 

08 

40 

05 

EVENING  SHADE    1  NE 

2.53 

.21 

.?6 

.34 

1.25 

T 

.38 

.09 

F AYET  TEV I LLE 

2.43 

.09 

T 

T 

T 

.09 

1.00 

.  19 

.25 

.  16 

T 

•6C 

.05 

FAYETTEV 1 LLE    FAA  AP 

3.21 

.71 

.09 

.15 

.95 

•  05 

.40 

.  13 

T 

■  73 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

2.03 

.05 

.05 

T 

T 

T 

.05 

T 

•  91 

.22 

.19 

.05 

T 

.-^ 

FLIPPIN  FAA  AI RPORT 

2.67 

.1 

.50 

.06 

.54 

FORDYCE  6  W 

5.35 

.64 

.69 

2.40 

T 

T 

T 

.49 

.57 

.33 

•  03 

FORT   SMITH  Wp  AIRPORT  //R 

1.76 

.20 

•  05 

.09 

T 

.02 

.37 

T 

.45 

.02 

T 

.60 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

1.79 

.20 

.11 

T 

.02 

.37 

.62 

.03 

FULTON 

5.09 

2.88 

.05 

.25 

.43 

T 

.11 

T 

.92 

T 

.45 

T 

4*47 

.10 

•  30 

1.17 

T 

1.35 

.04 

*2 

.25 

*2 

.30 

GILBERT 

2.64 

.05 

•  33 

•  31 

.46 

,o; 

T 

.60 

.02 

.33 

.02 

.16 

.52 

GLENWOOD 

2.42 

.93 

T 

.03 

.09 

.61 

.11 

.03 

•  09 

.51 

.02 

GRAVELLY 

2.30 

1.11 

.25 

.26 

.17 

T 

.07 

.10 

.06 

T 

.15 

.13 

GRAVE  T  T  E 

3.00 

.71 

.02 

.08 

T 

T 

.76 

.30 

.09 

.04 

.21 

•  6C 

.17 

GREEN  FOREST  4  ESE 

2.48 

GREENBRIER 

2.15 

.20 

.10 

.70 

.25 

.30 

.40 

.20 

GREENWOOD 

3.50 

.52 

•  59 

.40 

.59 

1.40 

GREERS  FERRY  DAM 

5  .22 

1.10 

.02 

.73 

1.35 

.31 

1.01 

.31 

.39 

GURDON   3  E 

3.66 

.73 

•  26 

.09 

1.04 

T 

.03 

.26 

.54 

.07 

.07 

.57 

HAMBURG 

HARRISON 

2.42 

.12 

.32 

.58 

.68 

.27 

.37 

.08 

HECTOR 

2.26 

•  48 

.18 

.26 

.60 

•  31 

.43 

HELENA 

T 

•  85 

1.15 

1  .84 

.39 

T 

.09 

.90 

.10 

.05 

.28 

.29 

HOPE  3  NE 

4,70 

.07 

3*14 

.14 

.44 

.06 

.53 

* 

.32 

HOPPER 

3.00 

HORATIO 

2.97 

1.14 

.18 

.16 

.21 

.79 

.43 

.06 

HOT  SPRINGS    1  NNE 

2.61 

.22 

.84 

.40 

.02 

.01 

•  33 

.50 

.49 

HUTTIG  DAM 

2.27 

.04 

.22 

.56 

.69 

•  20 

.05 

.16 

.03 

.30 

INDEX 

2.97 

.93 

.56 

.36 

T 

.06 

.86 

.  15 

.01 

JASPER 

2.  18 

.30 

.53 

JESSIEVILLE 

3.35 

1.65 

.20 

T 

.15 

.45 

.65 

.05 

JONESBORO 

3.77 

.50 

.06 

.20 

1.61 

.02 

•  24 

.13 

•  24 

.44 

.33 

KEISER 

.  10 

.57 

.40 

.10 

.06 

.55 

.07 

.15 

.89 

•  21 

KEO 

2.94 

.42 

.31 

.78 

.21 

.13 

•  13 

.17 

.35 

.15 

.2- 

LAKE  CITY 

3.07 

LAKE  MAUMELLE 

2.28 

.  36 

.72 

.17 

•  07 

.31 

.53 

.10 

LANGLEY 

2.63 

.43 

T 

.06 

.07 

T 

.15 

1.07 

.53 

.30 

LEAD  HILL 

T 

T 

.20 

.20 

.40 

.28 

.46 

.10 

.12 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

2.57 

.12 

.06 

T 

.12 

.58 

.01 

.51 

l.i; 

•  05 

LEOLA 

2.46 

07 

10 

04 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  //R 

2.96 

.26 

.43 

1.05 

.03 

.12 

T 

T 

.02 

.28 

.44 

■  33 

LITTLE  ROCK  FlLT  PLANT 

3.26 

.83 

1.00 

.18 

.06 

.01 

.20 

.27 

.45 

.26 

LURTON 

•  09 

.18 

•  09 

.12 

.63 

.03 

.42 

.36 

.57 

.06 

MADISON 

5.45 

.08 

.14 

.54 

.59 

.07 

2.25 

.09 

.13 

.54 

.15 

.13 

•  04 

.65 

MAGNOLIA  3  N 

3.22 

.35 

* 

•  61 

"l 

MALVERN 

2.82 

.58 

.43 

.14 

.04 

.02 

T 

.04 

.72 

.73 

■  12 

MAMMOTH  SPRING 

2.33 

.08 

.03 

•  06 

.36 

.30 

.86 

.06 

T 

.30 

.26 

MAR  I  ANNA    2  S 

.39 

2*81 

T 

.81 

.80 

.47 

T 

.28 

.39 

MARKED  TREE 

3.31 

1.02 

.01 

•  09 

.05 

.90 

T 

.20 

•04 

1.00 

MARSHALL 

2.22 

.39 

1.37 

•  34 

.12 

MELBOURNE 

3.16 

.53 

.98 

.99 

.62 

.04 

MENA 

3.44 

1.97 

.16 

.12 

.02 

.35 

T 

.43 

.36 

.03 

MONT  I  CELLO  3  S 

4.17 

.30 

1.23 

1*96 

T 

T 

.18 

.09 

.11 

.30 

MOROBAY  LOCK  ANO  OAM  8 

3.34 

•  31 

1.06 

1.26 

T 

.06 

.36 

.27 

MORRI LTON 

2.56 

.45 

•  02 

.34 

.33 

.24 

•  12 

T 

.26 

.  60 

T 

MOUNT    I  OA 

2.93 

1.03 

.05 

.30 

.01 

.53 

.21 

.02 

.38 

.24 

.16 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

3.51 

.42 

T 

.94 

.47 

.06 

.49 

.33 

.80 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

2.55 

.06 

•  04 

•  10 

.58 

.30 

.51 

.04 

.50 

.16 

.26 

MOUNTAIN  VIEW   1  E 

2.71 

.28 

.63 

1.33 

•  25 

T 

■  22 

DAILY  PRECIPITATION 


MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  OAM 

NASHVILLE  PEACH  SUpSTA 
NATHAN  *  WNW 
NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 
NIMROD  OAM 
OOELL    3  N 
00 EN  2  M 
OKAY 

OSCEOLA 
OWENSVtLLE 
OZARK 
OZONE 

PARAGOULD  RADIO  K0R5 
PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 

PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 

RATCLIFT 
ROGERS 

ROHWER  2  NNE 

RUSSELLVRLE 
SAINT  CHARLES 

SAINT  FRANCIS 

SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  4  E 
j TAMPS 

STAR  CITY   2  S 
STEVE 

STORY 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUB! ACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

TURHPIKE 

WALDROH 

WALNUT  GROVE  2  NNE 
WALNUT   RIDGE  FAA  AP 

WARftEN 
WHITE  ROCK 
WHITECLIfTS 
WYNNE 


Day  of  Month 


e2 

1   |   2   |  3 

4 

g  | 

7 

8  1 

I  I 

13  | 

14  | 

15 

16     17  1 

18 

19  | 

20  '  21 

22      23  24 

1 

26 

27 

28  29 

30 

31 

2.26 

.06 

.06 

.25 

.40 

.45 

T 

. 

.60 

• 

4.33 

2.62 

.08 

.26 

T 

•  74 

1 

.  SI 

.32 

4.36 

1.77 

.29 

•  19 

.15 

.76 

•02 

.63 

.33 

2*95 

.35 

•  07 

.22 

.86 

.43 

.40 

. 

.  0 

.40 

' 

.25 

1.01 

.29 

.50 

4.39 

T 

.13 

.10 

.74 

.06 

2.59 

.02 

.  17 

.14 

•  13 

.31 

1*03 

•02 

•  42 

T 

.05 

.22 

.05 

.15 

.25 

•  2) 

•  12 

.95 

.01 

•  33 

1.22 

.10 

2.63 

•  58 

•  19 

•  34 

.46 

.16 

T 

.30 

•  46 

* 

.05 

2.22 

•  IS 

.51 

•  19 

.54 

.02 

.42 

2.52 

■  92 

.  1  3 

.08 

.32 

■  92 

.04 

.14 

.  1 

•  06 

•  50 

T 

.04 

T 

•  03 

.44 

•01 

T 

•  73 

•  03 

•  18 

•  04 

.30 

■  03 

F 

.72 

.32 

.42 

3  .49 

T 

1.10 

T 

.22 

.57 

.51 

1.09 

2.51 

.41 

■  01 

.01 

•  16 

•69 

.08 

.25 

.10 

.07 

•  20 

.33 

3.04 

1.20 

•  12 

.16 

.36 

.37 

•20 

.25 

.  13 

.05 

b  .  64 

•  96 

■  14 

.46 

•  99 

.01 

1.07 

.01 

.12 

.39 

•  20 

.72 

•  90 

•  25 

•  30 

.12 

.  16 

•  48 

2.17 

.16 

•  29 

•  24 

•  24 

.29 

T 

.  12 

.15 

.66 

4.4* 

.88 

.39 

.39 

.01 

1.58 

T 

.66 

•  02 

.16 

.  I  ' 

2.92 

.45 

•  07 

T 

1.07 

T 

.03 

•  23 

.14 

.49 

.06 

.36 

•  55 

•  20 

•  43 

.  ■ 

•  It 

3.68 

•  84 

•  25 

1*51 

.54 

.  14 

T 

•  1! 

•  23 

4.90 

L  •  18 

2.25 

•  65 

T 

T  T 

T 

■  10 

•  3C 

•  12 

.30 

3.  9 

1.35 

.45 

.05 

•  85 

•  05 

■  03 

.05 

■  55 

■  03 

T          .  38 

1.60 

•  14 

.11 

.31 

T 

.22 

.17 

.27 

.16 

.22 

• 

2  ■  86 

•  36 

•  10 

T 

.54 

■  04 

•  03 

•  87 

.  12 

•  20 

•  31 

•  03 

.  10 

2  .00 

T 

.  30 

.  10 

•*■ 

2*12 

1  '  12 

•  0  1 

.60 

.16 

•  23 

.0* 

•  30 

■  ^ 

3.87 

1.08 

.10 

•  68 

.40 

.30 

.28 

.27 

•  04 

.32 

2.60 

.10 

.60 

.64 

.12 

.30 

.06 

.57 

•  05 

■  14 

2  .64 

•  15 

,04 

•  13 

1.03 

.03 

.48 

.  12 

•  61 

3.  25 

•  11 

•  42 

.03 

•  04 

.  58 

.27 

•  10 

.14 

•0* 

•  22 

2.87 

•  43 

* 

.71 

.61 

I 

•  12 

■  60 

* 

•  40 

3.61 

■  26 

•  02 

1.49 

.08 

.  33 

.02 

.13 

3.00 

.44 

.04 

.01  .15 

T 

1.28 

T 

.12 

•  79 

4.22 

•  80 

•  75 

1*60 

■  42 

•  10 

.20 

.15 

•  20 

3.74 

1.96 

.09 

•  12 

T 

.31 

.05 

.30 

T 

.71 

5.27 

T 

T 

1.  14 

•  17 

1.50 

•  30 

.30 

•  08 

.50 

T 

T 

.)0 

.61 

•02 

T 

•09 

1.70 

1.28 

* 

• 

• 

• 

.42 

3.76 

.03 

.04 

.02 

•  33 

•  76 

T 

•  42 

.67 

.)8 

.21 

•  03 

.06 

.77 

*.73 

•  44 

.02 

•  40 

•  52 

•  10 

1.47 

.01 

.70 

•  14 

•  04 

.07|  .82 

2.59 

•  98 

•  52 

•  14 

•  02 

.05 

.18 

.25 

■  19 

•  23 

.05 

4.94 

1.70 

•  30 

.90 

•  48 

•  30 

•  30 

.90 

•06 

3.05 

T 

.94 

•  25 

■  23 

.04 

.05 

.06 

.08 

.  72 

.05  .63 

2.85 

•  21 

1.52 

.05 

•  05 

.07 

.12 

.17 

.13 

.06 

.26 

.06 

2.54 

.27 

.32 

.84 

.15 

•  25 

.41 

3.74 

.93 

.04 

.07 

1.36 

.34 

.03 

.40 

.24 

•  11 

4.83 

.52 

.43 

.02 

2*16 

•  22 

T 

T 

.26 

.07 

.61 

T 

.40 

2.95 

•  40 

T 

.04 

.62 

.54 

.89 

•  30 

3.57 

T 

2*10 

.10 

.10 

•  10 

.45 

•  10 

4.18 

.40 

T 

1*15 

1.30 

.13 

1.20 
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DAILY  TEMPERATURES 


OCTOBER  1960 


Station 

Day  Of  Month 

•ago 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

29 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ALUM  FORK 

MAX 

85 

87 

86 

84 

-82 

B2 

80 

67 

76 

78 

80 

78 

83 

77 

73 

72 

76 

75 

67 

55 

66 

72 

80 

81 

79 

75 

74 

7S 

72 

72 

60 

75.7 

MIN 

56 

66 

62 

62 

62 

62 

50 

° 

** 

54.2 

ARKADELPHIA 

MAX 

87 

87 

B5 

83 

78 

R4 

76 

65 

77 

79 

81 

79 

8? 

80 

77 

77 

76 

74 

76 

65 

67 

75 

78 

60 

82 

76 

74 

72 

70 

70 

69 

76.8 

MIN 

55 

56 

58 

42 

55.9 

ASHDOWN 

MAX 

SB 

88 

86 

83 

77 

85 

71 

66 

8  0 

82 

81 

82 

85 

82 

ao 

80 

80 

'  5 

75 

60 

67 

75 

60 

82 

79 

78 

76 

77 

71 

75 

65 

77.8 

MIN 

60 

56 

* 

* 

54.9 

BALD  KNOB 

MAX 

86 

85 

90 

85 

79 

so 

73 

70 

73 

78 

81 

80 

p.- 

76 

75 

75 

77 

74 

65 

57 

64 

64 

81 

80 

79 

70 

74 

73 

66 

66 

61 

74.8 

MIN 

50 

40 

54 

51.4 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

86 

91 

97 

85 

78 

84 

76 

65 

75 

80 

82 

82 

60 

72 

71 

73 

76 

71 

60 

57 

65 

72 

81 

91 

74 

76 

76 

73 

67 

66 

61 

75.0 

MIN 

40 

° 

42 

51 

49.7 

BATESVILLE   L   AND  D  NO  1 

MAX 

85 

88 

84 

85 

80' 

BO 

74 

67 

76 

79 

82 

82 

61 

72 

74 

73 

77 

73 

64 

56 

65 

72 

80 

79 

74 

77 

76 

72 

67 

67 

62 

74.9 

MIN 

40 

*5 

50.4 

BENTON 

MAX 

86 

87 

68 

87 

87 

82 

77 

66 

78 

77 

82 

80 

64 

77 

77 

74 

77 

73 

70 

57 

67 

72 

81 

81 

81 

73 

76 

76 

69 

74 

64 

76.8 

MIN 

62 

59 

61 

65 

60 

57 

61 

53.4 

BENTONVILLE 

MAX 

88 

67 

86 

91 

81 

80 

75 

69 

7  7 

82 

83 

82 

77 

72 

75 

70 

75 

62 

55 

54 

66 

75 

8  0 

82 

70 

72 

74 

77 

63 

62 

58 

74.2 

MIN 

63 

57 

58 

50 

60 

BLAKELY   MOUNTAIN  DAM 

MAX 

86 

87 

98 

88 

83 

8  7 

84 

69 

67 

80 

88 

88 

80 

84 

7  8 

77 

76 

79 

72 

63 

60 

68 

73 

82 

SI 

78 

76 

"6 

75 

61 

76 

77.5 

MIN 

58 

50 

5 1 

55 

38 

33 

36 

41 

51 

50 

BLYTHEVILLE 

MAX 

81 

89 

87 

82 

73 

73 

67 

76 

73 

76 

79 

80 

82 

77 

ao 

74 

75 

74 

66 

53 

61 

70 

77 

75 

79 

67 

69 

67 

67 

68 

60 

73.4 

MIN 

61 

50 

48 

53 

34 

32 

39 

52 

59 

BOONEV I LLE 

MAX 

91 

9  a 

91 

86 

85 

se 

70 

68 

82 

65 

87 

84 

65 

79 

79 

79 

79 

68 

62 

62 

71 

79 

8  8 

65 

74 

76 

79 

79 

70 

72 

63 

78.6 

MIN 

8  8 

56 

55 

5 1 

55 

50 

30 

30 

38 

'< 

5  5 

61 

BRINKLEY 

MAX 

88 

8  9 

Pi 

87 

7  7 

PO 

72 

66 

71 

75 

82 

81 

84 

74 

77 

74 

76 

•o 

69 

56 

63 

71 

76 

6  1 

81 

71 

71 

73 

64 

73 

62 

75.2 

MIN 

CAMDEN  1 

MAX 

86 

88 

B8 

63 

78 

83 

78 

64 

BO 

80 

82 

81 

85 

62 

78 

78 

78 

76 

79 

61 

62 

75 

81 

62 

85 

72 

74 

72 

69 

79 

64 

77.6 

MIN 

60 

1 

60 

1 

55.6 

CL ARK  SV I LLE 

MAX 

90 

91 

91 

85 

86 

RO 

74 

66 

79 

83 

83 

62 

82 

77 

75 

77 

77 

88 

61 

59 

67 

78 

82 

Bl 

73 

79 

77 

75 

68 

63 

6  3 

76.5 

MIN 

57 

37 

CONWAY 

MAX 

86 

88 

88 

84 

76 

84 

78 

65 

75 

80 

81 

60 

81 

78 

74 

74 

77 

71 

66 

58 

6  5 

72 

81 

80 

77 

77 

75 

74 

70 

75 

62 

75.9 

MIN 

61 

61 

61 

CORNING 

MAX 

83 

90 

81 

63 

75 

73 

68 

75 

74 

76 

80 

s: 

SO 

73 

■5 

72 

75 

73 

65 

56 

52 

71 

78 

70 

73 

74 

72 

,8 

64 

66 

64 

73.3 

MIN 

50.4 

CR05SETT   7  S 

MAX 

88 

89 

89 

65 

76 

60 

73 

72 

82 

80 

60 

81 

84 

79 

78 

78 

80 

80 

67 

65 

73 

81 

62 

82 

78 

74 

75 

70 

74 

72 

78.3 

MIN 

64 

56 

55 

43 

32 

45 

CUMMINS  FARM 

MAX 

87 

66 

90 

65 

77 

80 

76 

71 

77 

76 

62 

82 

P.  8 

80 

79 

78 

79 

'8 

72 

61 

62 

73 

79 

TB 

64 

77 

75 

76 

67 

76 

69 

77.3 

MIN 

40 

53.3 

DARDANELLE 

MAX 

88 

68 

6  S 

63 

80 

87 

66 

66 

8( 

64 

83 

B  . 

g; 

78 

78 

78 

79 

70 

62 

60 

63 

74 

9  I 

93 

75 

79 

77 

78 

61 

71 

63 

76.5 

MIN 

55 

59 

59 

84 

50 

52.1 

DE  QUEEN 

MAX 

89 

69 

R7 

84 

82 

8  3 

71 

68 

JO 

85 

83 

81 

a  6 

65 

82 

60 

SO 

70 

66 

64 

70 

78 

80 

83 

75 

78 

79 

77 

67 

72 

88 

78.2 

MIN 

56 

52.7 

DES  ARC 

MAX 

84 

84 

B9 

86 

87 

61 

72 

69 

72 

77 

82 

80 

82 

75 

n7 

74 

77 

74 

68 

57 

b4 

71 

7Q 

80 

81 

72 

75 

74 

68 

72 

72 

76.0 

MIN 

58 

*5 

° 

45 

55.3 

DEVILS  KNOB 

MAX 

81 

81 

"5 

72 

76 

70 

64 

66 

75 

74 

n 

74 

69 

70 

6- 

54 

68 

76 

72 

67 

71 

83 

72 

61 

54 

70.4 

MIN 

55 

DIERKS 

MAX 

88 

87 

88 

85 

79 

85 

69 

i» 

8  1 

82 

89 

83 

66 

63 

79 

79 

80 

72 

73 

63 

67 

76 

80 

8  3 

77 

76 

79 

76 

66 

74 

6  5 

77.9 

MIN 

52 

50 

53 

54 

3  I 

35 

45 

54 

DUMAS   1  ESE 

MAX 

90 

91 

92 

85 

78 

84 

60 

78 

79 

78 

63 

83 

66 

87 

64 

81 

61 

81 

71 

59 

66 

72 

80 

R3 

83 

70 

76 

71 

62 

76 

84 

76.6 

MIN 

55 

57 

38 

3  j 

4  7 

59 

59 

39 

EL   DORADO   FAA  AIRPORT 

MAX 

88 

90 

B7 

86 

77 

82 

67 

64 

60 

77 

61 

8  8 

RO 

83 

78 

78 

80 

79 

61 

61 

70 

75 

83 

85 

84 

72 

74 

78 

64 

82 

66 

78.1 

MIN 

58 

6 1 

56 

55 

5  5 

38 

35 

39 

R  9 

50 

5  j 

57 

55 

5  7 

58 

54.4 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

87 

66 

3  7 

76 

83 

76 

74 

66 

75 

83 

84 

82 

61 

71 

'3 

70 

76 

77 

53 

56 

c7 

75 

79 

83 

75 

72 

76 

78 

71 

6  5 

57 

74.6 

MIN 

FAYETTEVILLE 

MAX 

86 

84 

3  1 

77 

81 

77 

73 

70 

7  7 

81 

83 

RO 

77 

72 

75 

70 

75 

65 

58 

53 

64 

73 

78 

79 

68 

72 

75 

76 

64 

63 

57 

73.  1 

MIN 

56 

FAYETTEV I LL  E   FAA  AP 

MAX 

87 

85 

85 

78 

B  ! 

76 

73 

71 

79 

83 

84 

79 

79 

72 

74 

69 

77 

60 

58 

55 

65 

73 

8  0 

60 

68 

72 

76 

75 

62 

64 

57 

73.5 

MIN 

49.0 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

86 

85 

Hi 

79 

82 

78 

74 

69 

79 

82 

85 

79 

79 

76 

-8 

70 

71 

70 

56 

53 

63 

73 

79 

79 

74 

72 

75 

75 

69 

0  3 

59 

74.0 

MIN 

55 

6  7 

56 

59 

28 

39 

FLIPPIN   FAA  AIRPORT 

MAX 

87 

88 

83 

80 

78 

83 

66 

63 

74 

79 

83 

81 

81 

67 

71 

71 

78 

62 

57 

54 

70 

76 

80 

85 

72 

73 

73 

r5 

56 

6  8 

60 

73.4 

MIN 

c,  9 

59 

59 

FORDYCE   6  W 

MAX 

87 

87 

86 

BO 

75 

81 

70 

65 

7R 

79 

81 

79 

83 

80 

76 

77 

77 

75 

77 

60 

66 

72 

77 

61 

82 

75 

75 

69 

76 

64 

76.3 

MIN 

56 

56 

61 

56 

63 

FORT   SMITH   WB  AIRPORT 

MAX 

91 

90 

P.R 

82 

83 

83 

71 

74 

81 

86 

86 

82 

85 

80 

60 

78 

78 

64 

60 

59 

69 

79 

84 

84 

63 

77 

77 

75 

62 

61 

63 

76.6 

MIN 

62 

5  0 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

88 

87 

85 

81 

63 

81 

74 

75 

80 

83 

84 

60 

82 

79 

79 

75 

78 

69 

60 

61 

65 

76 

83 

81 

78 

77 

76 

74 

70 

62 

61 

76.4 

MIN 

49 

57 

54 

54 

58 

60 

56 

57 

50 

52 

54 

58 

63 

53 

4  7 

5  j 

59 

39 

56 

45 

4  1 

50,2 

GILBERT 

MAX 

85 

88 

88 

85 

80 

65 

69 

66 

78 

82 

83 

62 

83 

76 

71 

71 

77 

67 

60 

58 

68 

75 

81 

83 

72 

76 

76 

77 

70 

69 

62 

75.5 

MIN 

46 

65 

55 

55 

62 

56 

56 

55 

56 

50 

GRAVETT  E 

MAX 

90 

88 

68 

77 

83 

82 

77 

68 

80 

85 

86 

8  2 

77 

76 

71 

71 

77 

67 

55 

55 

67 

76 

61 

62 

71 

7* 

78 

78 

64 

59 

59 

75.0 

MIN 

52 

54 

60 

60 

54 

5  2 

49 

3  2 

53 

55 

52 

HARRISON 

MAX 

87 

80 

PR 

83 

81 

84 

75 

67 

74 

82 

80 

8? 

80 

79 

75 

77 

75 

76 

74.  9 

MIN 

49 

68 

58 

62 

54 

58 

52 

59 

50 

54 

58 

52 

52 

86 

60 

44 

53 

45 

28 

29 

40 

50 

40 

47 

60 

36 

'  1 

52 

45 

41 

50.1 

HELENA 

MAX 

87 

88 

av 

87 

80 

76 

72 

76 

73 

77 

80 

80 

82 

79 

82 

78 

77 

78 

73 

66 

61 

66 

79 

81 

80 

70 

74 

72 

67 

73 

68 

76.5 

MIN 

59 

64 

6  6 

66 

67 

6  5 

61 

62 

6  0 

59 

58 

56 

58 

61 

63 

65 

54 

51 

59 

40 

37 

42 

46 

53 

51 

59 

60 

46 

48 

58 

41 

56.0 

HOPE   3  NE 

MAX 

86 

87 

8  1 

87 

83 

78 

86 

67 

65 

81 

81 

62 

82 

87 

83 

80 

78 

77 

78 

59 

68 

7* 

81 

83 

82 

75 

76 

78 

69 

75 

78.5 

MIN 

56 

60 

60 

62 

63 

se 

60 

58 

54 

57 

54 

54 

56 

59 

61 

55 

55 

57 

40 

33 

38 

50 

51 

53 

59 

55 

57 

54 

57 

40 

54.2 

HOT    SPRINGS    1  NNE 

MAX 

85 

86 

nfc 

81 

80 

84 

73 

65 

7  0 

79 

79 

79 

82 

77 

78 

75 

77 

72 

73 

70 

66 

73 

79 

81 

77 

73 

74 

75 

65 

7S 

63 

76.  1 

MIN 

61 

69 

6  7 

66 

64 

60 

58 

56 

59 

58 

58 

60 

63 

65 

60 

61 

54 

55 

54 

36 

38 

45 

55 

56 

59 

63 

51 

55 

53 

51 

42 

56.5 

S«e  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

  OCTOBER 

Day  01  Month 

1960 
• 
« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  J  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

:g 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

85 

52 

91 
66 

83 

ft  2 

85 

76 

78 
65 

71 

74 

59 

78 
59 

76 

83 

82 
55 

83 

ft  4 

73 
60 

78 
63 

74 
64 

76 

52 

'ft 

51 

68 

53 

58 
34 

64 

33 

72 
41 

80 
52 

79 
46 

81 
46 

69 

59 

74 

56 

70 
40 

63 
40 

67 

53 

67 
43 

75.3 
53.6 

REISER 

MAX 
MIN 

82 
49 

84 

61 

87 
64 

83 
58 

78 
63 

78 

62 

73 
58 

74 
58 

74 

!  j 

77 
6  1 

78 

•a 

82 

74 

79 

75 

75 

74 

66 

55 
32 

- 

30 

65 
36 

•8 

42 

74 

42 

77 
44 

.  a 

56 

72 
54 

67 
40 

ft  8 

53 

68 

52 

60 
4C 

73.7 
51.  1 

KEO 

MAX 
MIN 

84 

55 

85 
60 

85 
61 

88 
61 

76 
64 

79 
61 

73 
56 

66 
57 

71 
60 

77 

77 

78 

81 

72 

77 
64 

75 

73 
52 

75 
5 1 

69 

ft  6 

58 

l  4 

61 

33 

71 
39 

76 
46 

re 

50 

79 
50 

rc 

63 

72 
'  ' 

73 
46 

62 
52 

73 
54 

63  74.0 
42  53.7 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

54 

78 

82 

5a 

80 
c.  6 

76 
54 

78 

56 

76 
54 

72 

52 

75 
53 

66 

78 

a  1 
40 

36 

76 

70 

70 

59 
43 

LITTLE  ROCK  WB 

AIRPORT 

MAX 
M  I  N 

85 
55 

86 

62 

86 
63 

84 

62 

75 
62 

82 
61 

67 

67 

57 

73 
57 

79 

79 

79 

82 

73 

75 
63 

74 

75 

73 

67 

56 
36 

65 
33 

71 
36 

78 

50 

8  0 

52 

61 

4  8 

72 
62 

73 
50 

74 
45 

57 
50 

73 
44 

62 
41 

74.3 
52.6 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 
MIN 

88 

55 

87 
58 

68 
58 

86 
60 

82 
60 

82 
55 

76 
61 

65 
55 

8  2 
50 

85 

85 

62 

85 

77 

75 

76 

77 

76 

60 

68 

74 

81 

82 

81 

72 

6  0 

73 
53 

75 
54 

74 

52 

78 
57 

37 

78.  1 
52.7 

MALVERN 

MAX 
MIN 

86 

'? 

87 
57 

87 
5  ft 

61 
60 

80 
64 

96 
fto 

78 
60 

67 
57 

79 
60 

81 

82 

81 

62 

80 

73 

"ft 

78 

75 

77 

61 

65 

74 

81 

ai 

82 
48 

74 
6  J 

76 
55 

75 
48 

68 

52 

77 
54 

65 
40 

77.3 
53.0 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

81 
45 

88 
64 

82 
59 

84 
57 

75 
62 

84 

56 

73 
54 

67 

56 

71 
60 

80 

85 

83 

80 

72 

67 

72 

77 

ft'. 

61 

55 

63 

73 

79 

78 

72 
41 

75 
55 

74 

35 

72 
46 

62 
40 

64 

53 

64 
45 

73.6 
49.  1 

MAR  I  ANNA   2  S 

MAX 
MIN 

86 

53 

87 

59 

88 

59 

87 
6 1 

77 

76 

50 

75 

75 
56 

72 
5  7 

77 

8  0 

8  2 

8  1 

77 

79 

77 

76 

76 

70 

59 
33 

ft? 
31 

71 
37 

75 
46 

81 

50 

81 

50 

73 

56 

73 
57 

73 
42 

65 
46 

73 

53 

'a 

38 

75.9 
51.9 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

87 
49 

90 
6  1 

87 
63 

a: 

74 

76 

57 

75 

76 
54 

79 
56 

77 

81 

80 

84 

74 

79 

80 

77 

77 

66 

54 

2  9 

ft-j 
31 

63 
35 

90 
45 

-9 
4 

80 
46 

76 
4 

75 
45 

79 
40 

48 

66 
49 

45 

75.4 
49.6 

MARSHALL 

MAX 
M  I N 

83 

52 

85 
69 

g; 
57 

82 

77 

62 
ft  2 

72 

62 
52 

56 

79 

80 

81 

80 

70 
60 

71 

61 

70 

79 

ftft' 

56 

55 

65 

2a 

72 

79 
50 

80 

4ft 

70 
47 

75 
57 

75 
36 

74 

36 

65 

50 

67 

50 

6  0 
4  1 

73.3 
51.1 

MENA 

MAX 
MIN 

87 

88 

65 

87 
62 

80 

80 

84 

67 

64 

S  5 

79 
6  7 

81 

82 
56 

Bf' 
88 

81 
58 

77 
61 

-a 

57 

78 

78 

ft  I 

65 

60 

67 

75 
43 

83 

54 

83 
51 

71 
55 

73 
61 

79 
46 

74 
56 

66 

53 

71 
47 

61 
a  ; 

75.  7 
54.2 

MONT ICELLO  3  S 

MAX 

88 

90 

88 

82 
67 

81 

65 

78 

72 
63 

74 
60 

79 
60 

78 
55 

80 
53 

82 
6  7 

78 
66 

79 

64 

74 

62 

60 

55 

78 
56 

75 
61 

61 
41 

6  6 

31 

73 
32 

8  0 
43 

83 
50 

81 

57 

ft! 
63 

a  7 
ftl 

75 
52 

70 

53 

80 
58 

65 

77.  7 

MORR I L  TON 

MAX 

87 

ne 

89 

84 

79 

64 

79 

65 
ft  ft 

76 
ft  ft 

81 

62 

8  7 

83 

77 

•ft 

74 

77 

73 

64 

58 

6ft 

74 

81 

81 

73 

76 

76 

76 

72 
51 

73 
51 

61 

76.4 

MOUNT  IDA 

MAX 
M  I  N 

84 

55 

87 

57 

66 

57 

85 

81 

84 

J  6 

70 

67 
56 

79 
ft'. 

80 

81 

BO 

84 

62 

78 

74 

77 

73 

71 

66 

6  4 

74 

81 

a? 

50 

77 

78 

75 

75 

71 
58 

75 

72 
40 

77.2 
52.2 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

MOUNTAIN  HOME  1 

NNW 

MAX 
M  I  N 

85 

53 

88 

67 

84 

61 

83 

78 

84 

5  8 

71 

62 
53 

73 
54 

80 

81 

a  ! 

81 

71 

72 

74 

76 

65 

57 

ft. 

ftft 

75 

79 

7  9 

70 

7  6 

74 
40 

74 

62 
48 

66 

52 

59 

73.5 

MOUNTAIN   HOME  C 

OF  ENG 

MAX 
MIN 

77 
49 

85 

57 

8" 
58 

82 

81 

7* 

5  8 

83 

66 

53 

62 
54 

72 

78 

81 

79 

79 

ftr 

71 

73 

75 

64 

55 

54 

65 

75 

78 

70 

74 

74 

73 

58 

67 

72.9 

NARROWS  DAM 

MAX 

89 
54 

87 
a 

88 

88 

83 

82 

87 

67 
56 

6  6 

53 

80 

82 

81 

81 

85 

32 

80 

81 

79 

74 

77 

62 

67 

75 

79 

81 

79 

77 

79 

76 

75 

75 

78.8 

NASHVILLE  PEACH 

SUBSTA 

MAX 

86 

86 

86 

86 

82 

?  1 

64 

ft  9 
56 

64 

52 

80 

60 

BO 

80 
55 

84 

60 

81 

ft  7 

78 

79 

76 

74 

75 

61 

67 

74 

7$ 

81 

78 

77 

76 

75 

67 

74 

77.3 

NEWPORT 

MAX 

85 

91 

84 

86 

77 

77 

71 

68 
54 

•a 

56 

80 

84 

83 

84 

75 

'8 

75 

76 

77 

65 

60 

64 

72 

83 

82 

75 

70 

•6 

74 

65 

68 

ft? 

75.7 

NIMROD  DAM 

MAX 

85 
54 

89 

90 

88 

84 

80 

66 

67 

=■8 

68 

55 

79 

81 

a  > 

63 

84 

lb 

76 

73 

77 

70 

63 

89 

69 

75 

82 

82 

74 

77 

78 

75 

64 

75 

77.2 

OKAY 

MAX 

88 

88 

88 

85 

78 

86 

70 

67 

:  a 

82 
55 

84 

64 

83 

86 

83 

8  7 

80 

79 

76 

79 

62 

69 

75 

82 

85 

60 

80 

78 

80 

75 

60 

67 

79.4 

OZARK 

MAX 

90 

91 

90 

80 

82 

Be 

71 

68 

57 

81 

55 

85 

64 

83 

83 

80 

a. 

80 

78 

ft  8 

62 

57 

6<> 

78 

82 

84 

69 

79 

77 

77 

6a 

64 

64 

77.2 

PARAGOULD  RADIO 

KORS 

MAX 

82 

86 

87 

83 

77 

79 

74 

77 
88 

75 
56 

77 

82 

81 

80 

76 

60 

75 

75 

76 

68 

54 

67 

72 

74 

81 

70 

71 

69 

63 

63 

67 

65 

74.2 

PARIS 

MAX 

90 

91 

91 

84 

84 

89 

72 

76 

86 

81 

57 

85 

86 

64 

64 

79 

79 

79 

80 

'1 

65 

6  0 

70 

78 

85 

73 

60 

79 

79 

66 

70 

63 

78.5 

PERRYVILLE 

MAX 

82 

87 

88 

85 
59 

88 

83 

62 
57 

65 

55 

76 
ftft 

60 

81 

78 

62 

71 
60 

77. 

71 

75 

77 

64 

57 

67 

72 

ai 

61 

75 

76 

74 

65 

73 

67 

75.2 

PINE  BLUFF 

MAX 

87 

88 

8" 

83 
58 

79 
65 

80 

75 
59 

67 

5  6 

76 
6  1 

78 
56 

81 

81 
56 

65 
62 

78 
65 

77 
6  6 

77 

77 

77 

73 

60 

ht 

73 

ao 

62 

83 

8  - 

76 

77 

69 

70 

66 
*' 

77.  1 

PINE   BLUFF  FAA 

URPORT 

MAX 

89 

60 

90 

90 

85 
64 

81 

81 

68 

68 

59 

77 
60 

77 

62 

si 

86 

60 

79 

78 

77 

78 

78 

72 

57 

66 

74 

82 

82 

84 

68 

76 

57 

75 

60 

77 

66 
39 

76.6 
54.2 

POCAHONTAS  ! 

MAX 

83 

91 

86 

85 

80 

8? 

74 

ft  8 

ft  ft 

75 
'ft 

80 

62 

82 

82 

75 

78 

73 

75 

7  7 

66 

55 

61 

71 

79 

'4 

75 

72 

72 

69 

72 

67 

67 
43 

74.9 
50.4 

PORTLAND 

MAX 

83 

88 

8' 

88 

85 

8  1 

76 

73 
62 

72 
ftft 

78 

75 

76 

78 

82 

77 

79 

72 

74 

77 

ft  4 

61 

72 
35 

81 
48 

76 

78 

52 

82 
54 

73 
89 

69 

78 
52 

73 
52 

75 

76.9 
5  5.4 

PRESCOTT 

MAX 

89 

90 

89 

84 

65 

79 
66 

83 

78 
64 

66 

57 

8  7 
ft  9 

80 

63 

80 

65 

80 

77 

76 

75 

73 

77 

ft: 

6B 

75 

80 

62 

80 
54 

78 
62 

78 
86 

76 

72 

',  6 

76 

70 
40 

78.0 
55.9 

ROGERS 

MAX 
M  I N 

88 

88 

80 

80 

83 

'9 

79 

68 

53 

•8 
58 

85 

67 

■,4 

78 

72 

76 

ft  6 

72 

77 

70 

55 
43 

ftft 

66 

1  3 

75 

81 
51 

6! 
4  " 

75 
54 

73 
58 

79 
4  ' 

80 
46 

70 
56 

60 
35 

58 
18 

75.4 
51.6 

ROHWER  2  NNE 

MAX 

87 

88 

8  8 

85 
58 

78 

62 

77 

70 

77 
61 

-4 

ft  9 

73 

79 

ao 

84 

77 

81 

79 

80 

'8 

5  1 

72 
59 

59 
i. 

63 
3 1 

78 

37 

61 
40 

82 

50 

74 
ft  * 

76 
60 

75 
45 

7S 
4  • 

77 
44 

6? 
41 

77.1 
53.0 

RUSSELLVILLE 

MAX 
*  !  N 

90 
57 

90 
63 

89 
ft  1 

85 
61 

81 
64 

37 

70 
63 

69 

57 

'8 

'7 

83 
84 

63 

55 

8  7 

83 
60 

78 

7" 

76 

78 

70 

63 

60 

68 

77 

83 

61 

77 

79 

re 

75 

71 

69 

63 
44 

77.3 
52.7 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

82 
53 

86 

57 

88 
ft? 

68 

62 

85 
64 

76 
64 

88 

64 

67 
58 

73 

69 

72 
55 

73 
55 

SO 
52 

80 
57 

64 

60 

82 
59 

80 
62 

78 
53 

7e 

50 

80 
54 

70 
38 

87 

32 

65 

37 

ft' 
43 

78 

8? 

62 

53 

82 

50 

65 

64 

75 
43 

75 
46 

64 

50 

72 
45 

76.5 
53.0 

SEARCY 

MAX 
MIN 

88 

53 

92 
63 

91 
64 

87 
63 

74 

65 

8  0 
ft  1 

76 

57 

71 

57 

"6 
'8 

79 

ftO 

82 

53 

12 

8  4 

82 
54 

76 
59 

77 
62 

74 
64 

77 
52 

76 

57 

66 
55 

57 
34 

62 
32 

73 
37 

60 
46 

e; 
47 

76 
46 

72 
60 

■8 
81 

73 
43 

66 
46 

66 

52 

61 
41 

75.7 
33.1 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

85 
56 

87 

65 

86 
62 

84 

61 

84 

62 

82 

6  7 

75 
60 

ft  ft 

55 

72 
65 

78 
54 

78 

53 

60 

55 

83 
59 

75 
63 

76 

65 

73 
61 

75 
57 

74 

73 
50 

57 
40 

61 

12 

66 
39 

77 
51 

79 
50 

83 
48 

74 

63 

76 

88 

77 
47 

72 
50 

75 
44 

62 
4  1 

75.8 
53.7 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

91 
56 

89 
63 

90 
'8 

77 
62 

85 

55 

82 
54 

77 
50 

71 

52 

82 
57 

85 

55 

88 

55 

a,  ft 

sa 

80 
56 

76 
61 

79 
53 

73 
57 

ao 

44 

66 

55 

57 
43 

25 

69 
31 

77 
44 

63 
46 

84 

46 

70 
56 

74 
58 

80 
li 

80 

50 

'  5 

51 

59 
39 

98 

19 

76.6 
50.4 

Sett  r*f«r«ncr  notot  follovlnf  Station  Iotf*s. 
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DAILY  TEMPERATURES  ARKANSAS 


Continued  OCTOBER  1960 


Station 

Day  Oi  Month 

age 

1    |  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

STUTTGART 

MAX 
M  I N 

87 
60 

88 

63 

89 
65 

85 
65 

80 
66 

80 
65 

73 

60 

66 

59 

71 

60 

75 
57 

80 
58 

79 
57 

84 
61 

80 
64 

77 
65 

75 
63 

76 
56 

77 
54 

72 
59 

60 
38 

64 

37 

72 
43 

79 

52 

80 

53 

82 

55 

75 
55 

73 
61 

74 
49 

66 

52 

76 
56 

73 
42 

76.4 
56.5 

STUTTGART   9  E5E 

M  I N 

56 

6  l 

86 
63 

88 
64 

85 

65 

78 
63 

80 
64 

66 

59 

68 
58 

71 
54 

75 
54 

84 

52 

80 
58 

84 

63 

75 
64 

79 
63 

77 
53 

77 
51 

78 
58 

68 

37 

56 
35 

63 
41 

71 
47 

78 
50 

81 

52 

82 
58 

64 

59 

74 
45 

75 

50 

62 

53 

75 
45 

75.7 
54.7 

SUB  I ACO 

M  I  N 

57 

64 

88 
63 

83 
62 

82 

63 

96 

60 

"69 
61 

68 

52 

79 
58 

82 
56 

83 
56 

82 
62 

83 
60 

77 
64 

75 
55 

76 
60 

78 
49 

71 
55 

61 

52 

59 
32 

68 

32 

77 
39 

82 
49 

83 

50 

77 

53 

75 
53 

76 

40 

77 
43 

71 

53 

67 
44 

62 
36 

76.7 
52.7 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

MIN 

64 

64 

86 
67 

85 
68 

77 
65 

84 
61 

68 

59 

67 
58 

80 
55 

83 
61 

81 

59 

80 
58 

85 
64 

82 
62 

79 
62 

79 
61 

77 
58 

75 
60 

75 
53 

59 
42 

67 
38 

75 
46 

80 
55 

83 

53 

79 
62 

76 

60 

78 
54 

77 
62 

67 
56 

73 
46 

64 
44 

77.3 
57.3 

TURNPIKE 

MIN 

WALORON 

MIN 

89 
55 

58 

89 
54 

87 
55 

83 
59 

86 

55 

68 

57 

71 

53 

81 
48 

83 
51 

86 
51 

82 
55 

86 

53 

80 
59 

78 
52 

76 
51 

78 
48 

71 
51 

62 
47 

60 
26 

69 
27 

77 
31 

83 
42 

83 

40 

77 
45 

76 

58 

79 
40 

76 
48 

72 

50 

72 
45 

63 
39 

77.9 
48.5 

WALNUT    RIDGE   FAA  AP 

MAX 
MIN 

33 
47 

89 
65 

83 
61 

84 
59 

75 
65 

82 
63 

66 

59 

70 
57 

76 
57 

76 
58 

82 
53 

82 
57 

82 
55 

71 
58 

77 
64 

72 
55 

76 
49 

72 
51 

59 
43 

55 
23 

62 
32 

70 
40 

81 
49 

78 
45 

77 
43 

72 
57 

74 
45 

72 
42 

62 
42 

67 
48 

61 
43 

73.8 
51.1 

WARREN 

MAX 
MIN 

88 
56 

89 
61 

90 
63 

84 

63 

78 
64 

82 
61 

75 
62 

69 
59 

81 

S7 

79 
56 

81 

55 

81 
52 

84 

61 

80 
65 

78 
63 

78 

55 

79 
55 

77 
52 

79 

59 

59 
40 

67 

33 

73 
39 

82 
50 

82 

52 

82 
52 

74 
62 

78 
61 

75 

50 

68 

53 

76 

59 

66 
40 

77.9 
55.2 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

82 
57 

84 
64 

81 

63 

85 

65 

79 
58 

78 
61 

78 

57 

75 
50 

86 
56 

85 
59 

77 
60 

84 

59 

84 

58 

78 
55 

80 
57 

80 
59 

79 
57 

71 
49 

62 
36 

65 
45 

72 
55 

81 

52 

84 

58 

71 
58 

71 
58 

78 
51 

80 
54 

78 
49 

73 
38 

68 
35 

77.6 
54.4 

WYNNE 

MAX 
MIN 

87 
61 

84 

60 

89 

57 

73 

75 
64 

78 
53 

72 
51 

73 

76 
50 

79 
49 

82 

55 

83 
58 

80 
56 

78 

78 

78 
48 

75 
49 

68 

58 
34 

63 
29 

70 
32 

81 

45 

75 

72 
42 

76.  1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oiaoon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18- 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

BLAKE LY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.13 

.13 

.14 

.12 

.09 

.10 

.11 

.  10 

.03 

.09 

.  10 

.07 

.09 

.06 

.05 

.09 

.07 

.07 

.06 

.13 

.  J  0 

.04 

08 

.08 

.09 

.05 

.05 

08 

.01 

.04 

.08 

2.53 

WIND 

20 

20 

18 

14 

18 

16 

47 

53 

12 

15 

10 

11 

13 

17 

17 

33 

20 

13 

20 

83 

28 

18 

23 

14 

14 

13 

8 

10 

19 

22 

52 

691 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.  17 

.16 

.  14 

.14 

.10 

.04 

.01 

.08 

.10 

.11 

.10 

.12 

.11 

.19 

.10 

.01 

.19 

.10 

.08 

.11 

.08 

.09 

.06 

.02 

.05 

.09 

.14 

B  2.88 

WIND 

14 

14 

14 

14 

13 

9 

31 

43 

7 

5 

6 

5 

7 

15 

18 

45 

8 

8 

77 

16 

11 

35 

12 

7 

16 

4 

3 

10 

11 

57 

535 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENO 

EVAP 

.18 

.17 

.  18 

.14 

.09 

.07 

.16 

.08 

.02 

.05 

.09 

.09 

.10 

.10 

.03 

.05 

.09 

.11 

.02 

• 

.14 

.08 

12 

.11 

.  14 

.04 

.11 

.09 

.10 

.00 

.14 

2.89 

WIND 

18 

46 

26 

23 

23 

7 

14 

47 

4 

7 

9 

12 

18 

22 

16 

32 

21 

11 

26 

48 

18 

15 

40 

14 

15 

7 

11 

6 

15 

31 

76 

678 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.14 

.16 

.16 

.12 

.05 

.01 

.14 

.02 

.12 

.00 

.06 

.14 

.12 

.04 

.13 

.12 

.10 

.00 

.13 

.12 

.13 

.04 

.07 

.21 

.08 

.09 

.00 

.11 

B  2.70 

WIND 

14 

16 

30 

13 

23 

8 

3  2 

28 

6 

11 

8 

8 

16 

19 

20 

27 

19 

13 

16 

49 

16 

15 

28 

12 

8 

16 

12 

15 

15 

12 

69 

594 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.11 

.  12 

.04 

.08 

.08 

.08 

.02 

.05 

.06 

.08 

.04 

.02 

.07 

.04 

.04 

.05 

.02 

.03 

.05 

.03 

.06 

.02 

.05 

.03 

.04 

.04 

.04 

.00 

.03 

B  1.52 

WIND 

7 

8 

5 

4 

7 

4 

7 

8 

2 

4 

4 

4 

6 

6 

9 

4 

3 

4 

10 

13 

6 

4 

10 

3 

10 

4 

3 

8 

12 

13 

36 

228 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.15 

.18 

.15 

.11 

.05 

.12 

.07 

.03 

.07 

.10 

.08 

.  13 

.09 

.08 

.07 

.05 

.10 

.09 

.05 

.10 

.07 

r11 

.07 

.12 

.07 

.06 

.11 

.10 

* 

.03 

.12 

2.73 

WIND 

20 

10 

11 

6 

12 

9 

14 

17 

4 

12 

7 

14 

13 

18 

13 

13 

10 

16 

18 

19 

11 

f  8 

19 

14 

3 

9 

5 

6 

69 

78 

478 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.14 

.14 

.15 

.13 

.08 

.07 

.10 

.06 

.04 

.02 

.07 

.08 

.07 

.10 

.07 

.07 

.09 

.  10 

.06 

.08 

.08 

.11 

.08 

.07 

.08 

.03 

.09 

.09 

.00 

.16 

B  2.59 

WIND 

14 

34 

29 

5 

22 

8 

39 

9 

3 

2 

1 

4 

12 

1  7 

20 

22 

2 

20 

3  2 

13 

5 

50 

16 

4 

27 

3H 

4 

8 

19 

[06 

615 

See  reference  notes  following  Station  Index. 

-  128  - 


TOTAL  PRECIPITATION 
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STATION  INDEX 


GRAVELL  > 
GRAVE T  TE 
GREEN  FOREST 
GREENBR  I  ER 
GREENWOOD 


GUROON  J  i 

HAMBURG 

HARDY 


HE6ER  SPRINGS   1  SW 
HECTOR 
HELENA 
| HOPE  3  NE 
HOPPER 

HORAT 10 


HUNT SV  ILL E 
HUTTIG  OAM 
INDEX 

JASPER 
JESS1EVILLE 
JONESBORO 
REISER 
KEO 

K  INGSLANO  3  SSE 
LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LAMAR  2  SM 
LANGLEY 

LEAD  HILL 
LEE  CREEK  GUARD 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  wB  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA    3  N 
MAGNOLIA  5  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA    ■  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 


CLEBURNE 
CLARK 
ASHLEY 
SHARP 
BOONE 

CLEBURNE 
POPE 

PHILLIPS 
HEMPSTEAD 
MONTGOMERY 

(SEVIER 
j GARLAND 
I MAOISON 

UNION 
! LITTLE  RIVER 

NEW  ON 

GARLAND 

CRAIGHEAD 

MISSISSIPPI 

LONOKE 

CLEVELAND 

CRAIGHEAD 

PULASKI 

JOHNSON 

PIKE 

BOONE 
CRAWFORD 

SB  ANT 
PULASK I 
PULASK I 

NEWTON 

ST  FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 

HOT  SPRING 


36  24 

16  18 

3*  14 

35  13 


35  31 

.    33  54 

lill  1* 

7  36  19 

?[  36  1* 

7  35  28 

1  35  78 

2  3*  12 

3  33  A3 
J  3*  22 


3  i*  : 

7|  36  I 
3  33  I 


FULTON 
LEE 

POINSETT 

SEARCY 

SEARCY 


36  24 
35  42 
3*  10 


33  19 
33  20 
3*.  23 


35  32 

35  5* 

36  03 


QTfiTTfiN 
jlHl  t < —  J n 

u 

I 

rntiNTY  ■ 

LATITUDE  | 

LONGITUDE 

j  ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDSLn  V  f_.n 

INDEX  NO. 

UJ 

O 
< 

Q 

P 

U 

o 
2 

0 
P 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

PRECIP. 

SPECIAL 

tcmp 

i 

SPECIAL 

0006 

1   35  0* 

94  12 

624 

7A 

JAMES  V  WILLIAMS 

MELBOURNE 

*7*4 

'A 

ALICIA 

006A 

L AWRFNCE 

7  15  5* 

91  05 

256 

7* 

C 

RUBY  B.  OWENS 

MENA 

*7S* 

POLK 

3*  15 

«4  19 

1707 

6» 

C  M  1 

ALUM  FORK 

SALINE 

SP 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

MONT  If FLLO  1  S 

DREW 

13  13 

91  46 

785 

SP 

01  16 

YELL 

3   3*  47 

93  29 

854 

7A 

c 

REBA  Y.  SWAIM 

MONTROSE 

*to* 

ASHLEY 

13  19 

91  29 

125 

C 

AMITY  3  NE 

0190 

CLARK 

3  3*  17 

93  25 

475 

7A 

ALTA  F.  GARNER 

MOROBAY   LOCK    AND  DAM  B 

»9>* 

CALHOUN 

S3  19 

92  27 

69 

• 

c 

0178 

PIKE 

3  1*  02 

91  25 

285 

8* 

c 

OWEN  B.  HENORII 

CONWAY 

36  06 

92  *« 

760 

SP 

7A 

APLIN   ]  w 

0186 

PERRY 

1    34  56 

93  00 

400 

7A 

MOB AH T  WATTS 

MOUNT  IDA 

MONTGOMERY 

1*  11 

93  18 

441 

'  P 

C  H 

APPLETON 

POPE 

JOHN  A.  JONES 

MOUNT  MAGA2INF 

LOGAN 

15  10 

91  *1 

2800 

(  p 

0220 

Clark 

3  14  07 

93  03 

200 

4P 

7A 

c 

I  ILLMAN   E.  LAWRENCE 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

i  a  i  <, 

BAITER 

16  20 

*P 

*P 

ARKANSAS  CITY 

0234 

DESHA 

2   11  17 

91  12 

145 

BA 

JOHN  W.  TBAMMELL 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

BAITER 

16  20 

92  23 

600 

0A 

•A 

•A 

c 

ASHOOWN 

LITTLE  RIVER 

4  33  40 

94  08 

329 

7P 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

MOUNTAIN  VIEW    )  £ 

50** 

STONE 

19  92 

97  06 

7*6 

ATHENS 

0300 

HOWARD 

4  14  19 

93  58 

960 

ARRA  0.  PARKER 

MULBERRY   6  NNE 

5072 

FRANKL  IN 

15  14 

94  01 

900 

TA 

AUGUSTA 

WOOORUFF 

CECIL  WILLIS 

NARROWS  DAM 

5110 

PIKE 

14  09 

91  4} 

425 

6A 

e* 

BALD  KNOB 

0350 

WHITE 

7    35    1  tl 

91  34 

230 

6P 

UN  1  VERS  1 T  Y  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

6112 

HOWARD 

14  00 

91  96 

690 

7A 

TA 

BATESV ILL  E  LIVESTOCK 

0*56 

independence 

91  47 

571 

SP 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

511* 

HOWARD 

1!  97 

93  91 

371 

( 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  I 

)*£ 

INDEPENDENCE 

7  15  45 

91  36 

277 

C  H 

HELEN  GARRISON 

NATHAN   4  WNW 

3158 

HOWARD 

14  07 

91  57 

930 

II 

BEE8E 

0530 

WHITE 

7  35  0* 

91  53 

2  50 

c 

MARVIN  MORRISON 

NEWHOPE  3  E 

5174 

PIKE 

)4  14 

93  50 

830 

BEECH  GROVE 

I".  -,   \  H 

GREENE 

7  36  09 

B.    B.  HAMMOND 

NEWPORT 

5186 

JACKSON 

91  IT 

225 

7A 

BEEOEV ILL  E 

■-,  «,  W 

JACKSON 

7  35  26 

91  06 

221 

rtA 

P.  M  •  BRECKENRIDGf 

NIMROD  DAM 

5200 

93  10 

480 

8A 

18 

BA 

c 

BENTON 

0563 

SALINE 

6  34  33 

92  37 

285 

SP 

ETTA  C.  BURKS 

NOB FORK  DAM 

5228 

BAXTER 

7  36  15 

92  15 

425 

c 

0566 

BENTON 

1   36  22 

9a  13 

1295 

M> 

7A 

EARLE  Li  BROWNS 

5354 

WASHINGTON 

1  35  46 

1500 

TA 

BERRVV I LLE  4  NW 

0*16 

CARROLL 

7  36  26 

91  17 

•6 

c 

DAVID  L.  STIDHAM 

ODEN  2  W 

5356 

MONTGOMERY 

91  48 

800 

BIG  FORK 

1664 

POLK 

1100 

ANNA  Mi  LlLES 

OKAY 

HOWARD 

9!  53 

300 

W 

9P 

BLACK  ROCK 

0746 

LAWRENCE 

7  36  07 

91  06 

259 

7A 

LEE  W.  MCKENNEY 

OSCEOLA 

MISSISSIPPI 

2   35  43 

89  39 

245 

*A 

BLAKELY  mountain  dam 

076* 

3  3*  36 

91  11 

476 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENSV ILLE 

5*96 

SALINE 

3  1*  17 

92  49 

500 

6A 

0798 

YELL 

1    15  06 

93  39 

455 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

550  fl 

FRANKL IN 

1  j  15  29 

„. 

*P 

6A 

BLUFF  CITY  3  SW 

0800 

NEVADA 

1  33  41 

93  09 

360 

7A 

CATHERINE  WHITE 

020NE 

5514 

JOHNSON 

1 1 15  18 

91  27 

1900 

BLYTHEVJLLE 

0801 

MISSISSIPPI 

252 

*' 

7A 

IVY  W.  CRAWFORD 

PABAGOULD  RADIO  KDRS 

55*2 

GREENE 

5' 36  01 

276 

4P 

BOONEV 1 LLE  6  NW 

0625  LOGAN 

1  35  12 

91  59 

600 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARIS 

5576 ' LOGAN 

1   15  16 

9!  41 

'  410 

ftp 

ftr 

BOONEVlLLE  7  NE 

0626 

1   35  13 

93  50 

730 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARIS  4  WSW 

5577 

LOGAN 

1    '  5   1  ft 

91  48 

779 

0827 

LOGAN 

1  35  13 

93  5* 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

558* 

CROSS 

9, 15  16 

90  15 

TA 

BOONEV 1 LLE 

0830 

LOGAN 

I   35  09 

93  55 

5U 

c 

CLEO  E.  YANOELL 

parks'*  2  * 

555  : 

SCOTT 

1    34  46 

9!  67 

666 

BOTKlNBURG  2  S 

0842 

VAN  BUREN 

1200 

c 

MARY  C.  PEARSON 

PARTHENON 

NEWTON 

I !  15  57 

91  15 

929 

c 

BOUGHT  ON 

0848 

NEVADA 

3  33  52 

91  20 

235 

EUNICE    I NGEBSOLL 

PERBYVILI  F 

5694 

PERRY 

it  15  00 

92  49 

125 

SP 

S  18  ' 

FRANKL IN 

1   35  21 

94  00 

470 

C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PINE  BLUFF 

575* 

JEFFERSON 

1    14  11 

92  01 

219 

7P 

7A 

c 

0888 

FRANK  L IN 

1,  35  16 

91  59 

500 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

P  NF  BLUFF  FAA  AIRPORT 

57S< 

JFFFERSON 

1   34  10 

91  56 

205 

MID 

MIO 

BRlNKLEY 

0936 

MONROE 

7    14  53 

91  12 

205  7P 

C  H 

RICHARD  K.  WEIS 

PlNE  RIDGE 

5760 

MONTGOMERY 

1  34  36 

93  54 

840 

BUFFALO  TOWER 

toio 

NEWTON 

2576 

WILLIAM   R.  WYATT 

POCAHONTAS  1 

5870 

7  16  16 

90  69 

110 

TA 

BULL   SHOALS  DAM 

1020 

BAXTER 

1  16  22 

92  14 

460 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PORTLAND 

'  -. 

ASHLEY 

3   11  14 

91  10 

122 

6P 

BURDETTE 

1052 

MISSISSIPPI 

2  15  49 

89  57 

240 

6P 

PRESCOTT 

5908 

NEVADA 

3  13  46 

93  23 

318 

5P 

1  34  57 

289 

5P 

B*  W.  WALTHER 

NEVADA 

1  33  48 

93  23 

318 

c 

CALICO  ROCK 

1112 

12ARD 

7    36  07 

92  08 

400: 

7A 

AUSTIN  0.  HARRIS 

pyatt^i'nnw5" 

5970 

7    16  16 

97  31 

800 

ic 

CAMDEN  I 

1152 

OUACHI T A 

TAl 

MUON  M.  BAILEY 

RATCL1FF  2  S 

5009 

LOGAN 

1    15  17 

91  53 

450 

c 

CAMOEN  2 

11*4  OUACHITA 

1  33  35 

92  51 

155 

c 

MARY  BEIDEB 

RATCLlFF  5  « 

400  « 

FRANKL IN 

1    19  21 

93  49 

420 

c 

CARLISLE  1  SW 

LONOKE 

1  34  47 

91  45 

235 

JOHN   L.  TA1T 

RATCL IFF  5  NNW 

FRANKLIN 

1    '*>  !? 

93  35 

4  60 

c 

1238 

GARLAND 

3  34  27 

91  01 

405 

c 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

500 1 

LOGAN 

1  15  18 

93  33 

T* 

CLARENDON 

1442 

MONROE 

7   34  41 

1\  it 

172. 

7A 

H.   F.  NORTHERN 

B  AV ANA    1  NE 

50  1  6 

MILLER 

4  13  05 

94  01 

250 

CL ARKSVlLLE 

1455 

JOHNSON 

1    35  28 

93  26 

4  36 

6P 

6P 

DR.    IRVING  T.  BEACH 

REMMEL  DAM 

HOT  SPRING 

1  14  26 

92  5* 

319 

c 

CL I NT ON 

]  1 9  2 

VAN  BtlBcN 

7  35  35 

510 

TA 

EARL   B .  RIDDICK 

ROGERS 

42*6 

BENTON 

94  07 

1187 

$S 

S3 

COMBS  3  SE 

7  35  48 

93  48 

1400 

C 

MAUDE  C.  8RASHEARS 

ROHWER  2  NNE 

6253  DESHA 

1    13  46 

190 

5P 

5P 

is  a; 

NEWTON 

7  36  05 

93  18 

7166 

c 

JONAH  LEE  SIN$ 

RUSSELLVILLE 

6552 

POPE 

1  36  18 

91  06 

160 

9P 

5P 

9P 

CONWAY 

1596 

FAULKNER 

1   15  05 

92  28 

316 

5P 

CLARENCE  S.  WILLIAMS 

SAINT  CHARLES 

6378 

ARK  ANSA  e; 

7  34  23 

91  06 

200 

6A 

CORNING 

1632 

CLAY 

793 

i 

1  H 

LAUBA  POLK 

SAINT  FRANCIS 

5   36  2  7 

90  06 

300 

Tl 

COVE 

1*66 

POLK 

4    34  26 

94  25 

1050 

JOE  C.  ALLEN 

SALFM 

FULTON 

7  3*  21 

91  50 

9P 

CROSSETT   7  S 

1730 

ASHLEY 

3  33  02 

91  56 

175 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

SEARCY 

WHITE 

7, 15  15 

91  *4 

CRYSTAL  VALLEY 

1750 

PULASK I 

1   34  *{ 

350 

WALTER  C*  TIMMtNG 

|  ,.MFRlnAN  Tf>WCB 

6566 

GRANT 

1  14  27 

290 

-  p 

4P 

CUMMINS  FARM 

1766 

L INCOLN 

1    34  05 

91  35 

176 

6P 

CUMMINS  PRISON  FARM 

SHIRLEY 

6566 

VAN  BUREN 

7  15  59 

92  19 

611 

rp 

*  A 

DAISY 

161* 

PIKE 

3  34  14 

629 

FERNA  JONES  IEOOER 

SILOAM  SPRINGS 

:  fi  I  - 

16  11 

94  31 

1150 

TA 

DAMASCUS 

;  829 

FAULKNER 

92  25 

705 

7A 

WILLIAM   A*  BROWN 

SPARKM AN  «  E 

6768 

DALLAS 

1!  99 

92  46 

260 

TA 

OANVILLE 

163* 

YELL 

1    35  03 

93  24 

,70 

t* 

STAMPS 

6604 

LAFAYETTE 

13  22 

93  30 

270 

TA 

1835 

YELL 

lj 35  04 

93  24 

3  70 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

5TAR  CITY  2  S 

ft  a.-: 

L INCOLN 

31  94 

91  31 

192 

DARDANELL  E 

1838  YFLL 

135  11 

6P 

JACK  E.  BURKS 

STEVE 

YELL 

34  31 

91  19 

682 

DE  QUEEN 

:  948 

SEVIER 

4  34  02 

94  21 

42C 

5P 

0.   TUCKER  VASSER 

STORY 

MONTGOMERY 

14  42 

1    9}  11 

690 

61 

7i 

OERMOTT 

19*0 

CHICOT 

2  33  31 

91  26 

140 

L.  W.  WILSON 

STUTTGART 

6911 

ARKANSAS 

14  29 

91  32 

714 

TA 

DES  ARC 

19*6 

PRAIRIE 

7  34  58 

91  30 

204 

s  = 

C.   J.  R 1ST  ER 

STUTTGART   9  ESE 

6920 

ABK ANSAS 

14  28 

C  H 

, DEV 1 LS  KNOB 

1982 

1   35  41 

93  2* 

2350 

5P 

CHRIST INA  B.  DICKEY 

UBIA  0 

4928 

LOGAN 

1  15  18 

91  19 

600 

2015 

HOWARD 

«  34  0  7 

94  02 

422 

*P 

7A' 

Thomas  f.  hinsley 

TAYLOR 

COLUMBIA 

4   13  06 

91  2T 

2*7 

Mil 

PUMAS   1  E5E 

2146 

DESHA 

2  33  53 

91  29 

16? 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

T  £ (ARK  ANA   WB  AIRPORT 

70*  ( 

MILLEB 

4  33  77 

94  00 

HID 

C  HJ 

DUMAS 

2150 

DESHA 

2  33  51 

91  10 

165 

ABK    POWEB    AND  LIGHT    CO  | 

TUBNPIKE 

7262 

POPE 

1   33  40 

*71 

6P 

4P 

EL  DORADO  F  A  A  AIRPORT 

2300 

UN  ION 

3  13  13 

92  48 

252 

MID 

U    S   FED  AVIATION  AGENCY 

WALORON 

7488 

SCOTT 

1    34  34 

5P  3P 

C  H 

EUREKA  SPRINGS 

CARROLL 

7  36  2* 

1465 

5P 

C  H 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

7524 

'  INDEPENDENCE 

7  15  51 

250 

MIC 

6P 

EVENING  SHADE   1  NE 

716< 

SHARP 

7  16  05 

91  17 

490 

OPHA  WOLFE 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

7510 

j LAWRENCE 

7  36  06 

272 

MID 

FAYETTEVILLC 

WASHINGTON 

1   16  05 

9A  10 

1370 

Charles  f.  ford 

WARREN 

1  BRADLEY 

3  31  36 

204 

»F 

6P 

FAYETTEVILLE  faa  ap 

2**3 

WASHINGTON 

7  36  00 

1253 

MIC 

MID  i 

H 

U   S   FED  AVIATION  AGENCY, 

WEST  FORK 

7694 

i WASHINGTON 

7  35  55 

1 1*0 

FAVETT EV IllE  E*p  STA 

2*44 

WASHINGTON 

1   16  06 

12  70 

5P 

5Pj 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

WHEEL ING 

7744 

FUL  T  ON 

7  36  19 

680 

c 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

!  5  !  8 

MARION 

7  36  18 

92  36 

700 

HID 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WHITE  ROCK 

7772 

FRANKL IN 

1    15  4  1 

93  57 

2283 

9P  7< 

FORDYCE  6  W 

?54-1 

DALLAS 

3  33  49 

92  31 

280 

5P 

5p| 

7812 

SEvlER 

4   11  48 

93  78 

290 

FOREMAN 

254* 

LITTLE  RIVER 

4  31  41 

400 

c 

LESLIE   P.  CALLENS 

WING 

7950 

.  YELL 

1   1*  57 

350 

FORREST  CITY 

256* 

\  ST  FRANC  IS 

5  15  01 

2*1 

mJ 

c 

THOMAS    A.  MOORE 

WYNNE 

8092 

CROSS 

5  15  I* 

7  60 

5S 

■ 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

2574 

SEB AST  I  AN 

1  15  20 

94  22 

456 

MIO 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CLOSED  ilAIIONS 

FORT    SMITH  WATER  PLANT 

2678 

1  CRAWFORD 

1   35  39 

94  09 

793 

JAMES  L.  CA1 ST EC 

FULTON 

2670 

1  HEMPSTEAD 

4  33  37 

91  48 

260 

51 1 

INA  J.  LOGAN 

HE6ER  SPRING  3  NE 

1226  CLEBURNE 

■ 

2760 

WHITE 

7  35  07 

91  26 

200 

BESSIE  E.  AKERS 

GILBERT 

}  T'<. 

SEARCY 

7  35  59 

92  41 

6P 

C.   EL  1  JORDAN 

NEW  STAT  IONS 

GLENWOOO 

2*42 

PIKE 

3  34  19 

91  31 

547 

BA 

WILLIAM  F.  SEVIER 

GREEKS  FERRY  DAM 

2978]  CLEBURNE 

9:  oo 

OBSERVER 


IVAN  L.    SHRADf B 
RICHARD  W.    ST.  JOHN 
RADIO  STATION  KHHM 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 

DANIEL  PERRY  MALLCTI 
WILLIAM  E.  BLACK 
ARKANSAS   FORESTRY  C OMM 
•  RADIO  STAT  I  ON  KILO 
'  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

| NELL  A.  TAPlET 
1  HENRY  G.   ARv IN 

i  s  corps  of  engineers 
university  of  arkansas 
i  s  soil  cons  service 

edna  j.  we  stfall 
Elsie  f.  ward 
LEVI  w.  TIMS 
i  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
i  S  CORPS  OF  ENGINE TRS 

IRS.  Rf NI 0  HURST 
BILLY  E.  PAGE 
HARGIS 

thomas  f .  mc (ini  on 
guv  c.  cook 

Burns  wakefielo 

VIRGIL  D.  Mf L  SON 
: RADIO  STAT  ION  KDR5 
FRANK  IAYLOR 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

CORlNE  0.  GARONfB 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,   Arkansas,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only   in  the  June  and  December   issues  of   this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65° F. 

Evaporation  is  measured   in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at   the  present   location.      Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result   in  apparent   inconsistencies   in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when 
published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some 
observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C       Recording  Rain  Gage  Station.      Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special   purposes,   and  are  published  later   in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H       "Snowfall  and  Snow  on  Ground*"  Table.     Omission  of  data   in  any  month   indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground   in  that  month. 
J       "Supplemental  Data"  Table. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed   in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
~B       Adjusted  to  a  full  month. 

D  tfater  equivalent  of  snowfaxi  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 
fa      One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T       Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 


General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW ,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government   Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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1.72 

.0 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

63.8 

40.5 

52.2 

75 

27 

22 

11 

385 

0 

0 

5 

0 

3.91 

2.88 

9 

.0 

0 

4 

1 

1 

BENTON 

64.6 

38.1 

51.4 

78 

27+ 

19 

11 

406 

0 

0 

10 

0 

1.70 

.94 

16 

.0 

0 

4 

1 

0 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

65.  8M 

37.0 

51  .4M 

76 

28+ 

20 

11 

400 

0 

0 

10 

0 

4.67 

3.09 

9 

.0 

0 

4 

3 

1 

CONWAY 

64.8 

38.5 

51.7 

0.2 

78 

27 

18 

11 

404 

0 

0 

11 

0 

3.10 

1.24 

2.20 

9 

.0 

0 

4 

2 

1 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

64.5 

42.5 

53.5 

0.7 

78 

14 

25 

11 

350 

0 

0 

5 

0 

2.88 

1.68 

1.93 

9 

.0 

0 

4 

2 

1 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  //R 

63.4 

37.9 

50.7 

-  0.8 

78 

14 

22 

11 

431 

0 

0 

7 

0 

1.77 

2.15 

.96 

9 

.0 

0 

3 

2 

0 

MALVERN 

66.7 

38.2 

52.5 

78 

27 

20 

1 1 

379 

0 

0 

8 

0 

3.80 

2.12 

16 

.0 

0 

2 

2 

2 

MORR ILTON 

65.0 

40.1 

52.6 

2  .  1 

77 

27+ 

19 

11 

380 

0 

0 

6 

0 

1.85 

1  .99 

1.45 

8 

.0 

0 

2 

1 

1 

NIMROD  DAM 

65.  5M 

35.9 

50.  7M 

77 

2 

18 

11 

420 

0 

0 

9 

0 

2.53 

1.75 

9 

.0 

0 

3 

1 

1 

PERRYV I LLE 

63.7 

37.2 

50.  5 

0.7 

77 

27+ 

18 

11 

442 

0 

0 

13 

0 

2.49 

1.59 

1.74 

9 

.0 

0 

3 

1 

1 

SHERIDAN  TOWER 

64.  OM 

39. 3M 

51  .  7M 

79 

14 

23 

10 

403 

0 

0 

5 

0 

2.69 

1.64 

9 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

51.7 

0.9 

2.85 

1.31 

.0 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 

Continued  NOVEMBER  1960 


Temperat 

ure 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Highest 

. 

g 

a 

Degree  Days 

No  ot  Days 

S 
H 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet 

No. 

of  Days 

Station 

Max 

Min. 

Max  Depth 
on  Ground 

• 

i 

10  or  More  | 

■ 

100 

or  More 

:  I 
'.■£ 

-■  i 

3 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BR  I NKL  EY 

64.  3 

39.4 

51.9 

0.9 

76 

2 1 

1 1 

390 

0 

0 

10 

0 

2.97 

_ 

1  .20 

1.31 

9 

.0 

0 

3 

DFS  ARC 

65.0 

40.4 

52.7 

■  77 

27+ 

22 

11 

373 

0 

0 

7 

3 

2.20 

1.10 

9 

.0 

0 

1 

64.2 

42.2 

53.2 

0.8 

75 

28+ 

2  7 

1 1 

353 

0 

0 

5 

0 

3.20 

_ 

1  .36 

1  .20 

10 

.0 

0 

3 

i 

KEO 

64.6 

39.8 

52.2 

80 

27 

22 

1 1 

387 

0 

0 

8 

0 

3.06 

1  .52 

16 

.0 

0 

2 

2 

MARIANNA   2  S 

52.3 

1.2 

75 

1 5+ 

23 

1 1 

380 

0 

0 

7 

0 

3.61 

•  29 

1.63 

15 

.0 

0 

2 

SAINT  CHARLES 

65.3 

38.5 

51.9 

79 

28+ 

23 

11 

393 

0 

0 

8 

0 

2.59 

.85 

9 

.0 

0 

2 

o 

STUTTGART 

65,9 

42.6 

54.3 

2.1 

79 

15 

26 

11 

32* 

0 

0 

A 

0 

3.26 

1.14 

1.55 

16 

.0 

0 

3 

STUTTGART   9  ESE 

64,4 

40.2 

52.3 

78 

16 

26 

30  + 

381 

0 

0 

6 

0 

4.33 

2.62 

16 

.0 

0 

2 

| 

WYNNE 

64  •  1 M 

3  7  •  8M 

5 1  .  OM 

77 

15 

21 

12 

404 

0 

0 

B 

0 

2.63 

l.*3 

9 

.0 

0 

2 

1 

DIVISION 

52.4 

1  .3 

3.09 

- 

1  .07 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

67.9 

41.1 

54.5 

78 

325 

0 

0 

i 

0 

1  .02 

.85 

9 

.0 

0 

2 

1 

0 

DE  QUEEN 

66.9 

39.5 

53.2 

80 

13 

21 

30+ 

364 

0 

'1 

10 

2.28 

.93 

15 

.0 

0 

4 

2 

0 

D I ERK  S 

65.8 

38.0 

51.9 

79 

1 4 

1 9 

30 

399 

1 

0 

1  1 

n 

3.02 

1.19 

16 

.0 

0 

6 

2 

2 

HOPE  3  NE 

67.1 

39.5 

53.3 

1.3 

78 

28 

22 

11 

354 

0 

0 

8 

0 

1.19 

- 

3.53 

.58 

9 

.0 

0 

2 

1 

0 

ij     hut  ini 

66.3 

37.7 

52.0 

2.7 

77 

386 

0 

0 

12 

0 

5.12 

•  83 

3.9* 

9 

.0 

0 

4 

2 

1 

NARROWS  DAM 

67. 5M 

35.6 

51.6M 

78 

14+ 

19 

11 

395 

0 

0 

l  ! 

- 

3.15 

1.5T 

9 

.0 

0 

5 

2 

1 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

65.0 

52.2 

77 

14 

22 

30+ 

383 

3 

0 

6 

0 

4.21 

1  .89 

9 

.0 

0 

5 

2 

2 

OKAY 

69.5 

42.6 

56.1 

2.5 

80 

2 

i-i 

30 

285 

0 

0 

5 

D 

1.63 

_ 

2.68 

1.60 

9 

.0 

0 

1 

1 

1 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  //R 

66.4 

44.5 

55.5 

0.7 

78 

2 

27 

1  1 

295 

0 

0 

4 

0 

.99 

_ 

3.34 

.49 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

53.4 

1.8 

2.51 

_ 

1.63 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ADrADPI  PUT  A 

66.3 

41.7 

54.0 

78 

14  + 

24 

1 1 

338 

0 

0 

5 

0 

2.89 

1  .48 

l.*7 

1  5 

.0 

0 

4 

2 

1 

CAMDEN  1 

68.5 

40.2 

54.4 

1.8 

81 

27 

23 

30+ 

?  2  C: 

0 

0 

e 

0 

2.70 

2.*9 

1  •  72 

9 

.0 

0 

4 

2 

69.7 

41.0 

55.4 

1.0 

83 

27 

303 

7 

0 

2.5* 

- 

2.16 

1.2* 

9 

.0 

0 

4 

1 

} 

FORDYCE  6  W 

66 .  3M 

4  1  •  9M 

54  ,  1  M 

25 

1 1 

324 

0 

0 

5 

0 

2.79 

2.11 

9 

.0 

0 

1 

MAGNOLIA   3  N 

68.9 

39.2 

54.1 

-  0.7 

80 

27 

19 

30+ 

335 

0 

0 

o 

0 

*.01 

.7* 

1.9* 

9 

.0 

0 

4 

1 

PRESCOTT 

68.6 

42.5 

55.6 

2.4 

79 

2 

24 

11 

297 

0 

0 

- 

.98 

3.*7 

•  *0 

10 

.0 

0 

5 

0 

0 

WARREN 

67.7 

41.0 

54.4 

0.4 

80 

2  7+ 

23 

11 

333 

0 

8 

0 

2.27 

l.*l 

9 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

54.6 

1.5 

2.60 

1.97 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

68.4 

41.7 

55.1 

1.5 

80 

14 

24 

30 

304 

0 

0 

6 

0 

4.  19 

.  1* 

1.70 

22 

.0 

0 

3 

3 

2 

CU  MM  INS  FARM 

66.9 

40.1 

53.5 

81 

346 

0 

0 

6 

0 

2.78 

1.65 

9 

.0 

0 

2 

1 

DUMAS   1  ESE 

66.9 

38.9 

52.9 

-  0.1 

85 

15 

23 

11 

362 

0 

0 

8 

0 

2.57 

1.86 

.81 

9 

.0 

0 

4 

3 

0 

MONT  I CELLO  3  S 

6  7,  7M 

42. 5M 

55.  1M 

80 

15 

21 

11 

310 

1 

0 

0 

3.10 

1  .98 

9 

.0 

0 

3 

2 

1 

PINE  BLUFF 

66.  7 

42.5 

54.6 

0.9 

79 

27 

25 

11 

316 

0 

4 

1.73 

2.77 

.85 

10 

.0 

0 

* 

1 

0 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

65.9 

40.0 

53.0 

80 

27+ 

24 

11 

367 

1 

0 

7 

0 

2.  16 

1.37 

9 

.0 

0 

4 

1 

1 

PORTLAND 

68.  3 

41  .5 

54.9 

1.2 

79 

28 

27 

11 

303 

0 

0 

4 

0 

4.30 

.1* 

1.70 

10 

.0 

0 

6 

3 

3 

ROHWER  2  NNE 

66.5 

40.  5M 

53. 5M 

78 

13+ 

24 

11 

338 

0 

0 

0 

2.94 

1.85 

9 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

54.1 

0.9 

2.97 

1  .26 

.0 

MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:     85°  on  the  15th  at  Dumas  1  ESE 
Lowest  Temperature:     13°  on  the  11th  at  Gilbert 
Greatest  Total  Precipitation:     5.68  Inches  at  Osceola 
Least  Total  Precipitation:     0.45  inch  at  Greenwood 

Greatest  one-day  Precipitation:     3.94  inches  on  the  9th  at  Mount  Ida 


See  reference  notee  following  Stntloo  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


.03 


2.05 
1.61 
2.97 


1.36) 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 
ALY 

AM  !  T 1    3  NE 

ANT  0 1 NE 
APLIN    1  W 

A  Rk  ADELPH 1  A  2.89 
ARKANSAS  CITY  3.74 
ASHDOWN  1 ,02 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATESVlLLE  L  IVESTOCK 
BATESVlLLE  L   AND  D  NO  1 

BEECH  GROVE 

BEE DEV ILLE  2<56 

BENTON  |.70 

BENTONVILLE  uei 

RERRYVILLE  4  NW                            J. 67 

BIG  FORK 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  OAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVILLE 

BOONE V  I LL  E 
ROMGHTON 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 

CABOT  4  SW 
CAL ICO  ROCK 
CAMDEN  ] 
CARL  ISLF   1  SW 
CLARENDON 

CLARK SV  J  LLE 
CL I  NT  ON 
CONWAY 
CORN ING 

COVE 

CROSSETT    7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 

DANVILLE 
DARDANELL  F 
DE  QUEEN 
DERMOTT 
DES  ARC 

DEVILS  KNOB 
DIERKS 
OUMAS   1  ESE 
EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE  1  NE 
FA  YET  T  EV I LL  E  2.69 
FAYETTEVILLE  FAA  AP  1.75 
EAYETTEVILLE  ExP  ST A 
FL IPPIN    FAA  AIRPORT 

FOROYCE  6  W 

FORT        I TH  WB  AIPPORT  //R 
FORT   SMITH  WATER  PLANT  2.32 
FULTON  1,] 7 

GEORGETOWN  [.7] 

GILBERT 

GLENWOOD  2.60 

GRAVELLY  2.44 

GRAVFT  T  E  2.53 

GREEN  FOREST  4  ESE  1.00 

GREENBRIER 
GREENWOOD 
GREERS  FERRY  DAM 
GURDON   3  E 
HAMBURG 


2.20 
2.88 
1.43 


1  .95 
1  .49 
T  2.25 
.03  1.39 


2*60 
1.75 
3.09 


.02 


.  19 

.02  1.31 
T  .25 
2.95 

1  .47 
T  .60 
U72 
.  97 
.38 


1.10 

T  1.50 
.  87 
1.65 
1.49 

.05  2.45 


1  .85 
2.51 


13     14     15     16     17  18 


1.97 
1.08 
1  .09 


22     23  24 


28     29  30 


.02  .18 
.43 

.22  .18 


HARRISON 
HECTOR 
HELFNA 
HOPE  3  NE 
HOPPER 


1.66 
3.35 
3.20 


.52  .05 
.18 

.18 


HORAT 10 

HOT  SPRINGS    1  NNE 
HUT T IG  DAM 
!  NOE* 
jfl^PFR 

JFSSTFVILL"7 
JONESBORO 
KE  1SER 
KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 
L  ANGL  FY  3.86 
LEAD  HILL  1.31 
LEE  CREEK  GUARD  STATION  1.40 
LEOLA 

LITTLE  POCK   WB  AIRPORT  //R 
LITTLE  ROCK    FlLT  PLANT 
LURTON 
MAD [ SON 
MAGNOL I A    3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING  2.83 

MAPI  ANNA  2   5  3,61 

MARKED  TREE  2.22 

MARSHALL  .83 

MELBOURNE 
MENA 

MONT ICELLO  3  S 
MOROBAY  LOCK   AND  DAM  8 
MORR I L  TON 

MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME   1  NNW 
MOUNTAIN  HOMF   C  OF  FNG 
MOUNTAIN  VIEW   1  E 


1.24 

2.08 
1.98 
1.72 


1.17 
1  .5? 


.03  1,02 
.39  T 

.10 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Monlh 


MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUB  ST A 
NATHAN   4  WNW 
NEWHOPE   3  E 

NEWPORT 
NIMROO  DAM 

00 ELL  3  N 
ODEN  2  W 
OK.  AY 

OSCEOLA 
OWENWILLE 
02  ARK 
OZONE 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 
PAR  I S 

PARKIN  2  H 
PARKS 

perryville 
pine  bluff 

pine  bluff  faa  airport 
pine  ridge 
pocahontas  i 
portland 

prescott 

ratcl iff 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RU5SELLV ILLE 
SAINT  CHARLES 

SAINT  FRANCIS 

SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN   4  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STEVE 

STORY 
STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 
SUB  I  AC 0 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

TURNP IKE 

WALORON 

WALNUT  GROVE  2  NNE 
WALNUT   RIDGE  FAA  AP 

WARREN 
WHITE  ROCK 
WHITECL (FFS 
WYNNE 


5.68 
2.60 
1.29 


2,59 

3.95 
2.53 
3.25 
2.69 
3.52 

1.36 


13  14 


15 


16  |  17  |  18  I  19  |  20  |  21  I  22  |  23  |  24  1  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  X 


*'  .85 
3  •?! 
0  1  .01 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
NOVEMBER  1960 


DIERKS 

DUMAS    1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEV I  LLE 

FAYETTEVILLE   FAA  AP 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

FLIPPIN   FAA  AIRPORT 

FORDYCE   6  W 

FORT    SMITH   WB  AIRPORT 

FORT   SMITH   WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVE  T  TE 

HARR I  SON 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS   1  NNE 


75  76 
32  39 


74  79 
36  46 


73  67 
38  53 


71  65 
36  50 


72  64 
33  39 


71  67 
36  51 


75  69 
39  44 


73  76 
40  46 


77  70 
35  46 


75  72 
32  40 


75  71 
28  37 


75  68 
34  53 


71  74 
43  52 


64  75 
42  45 


74  75 
35  57 


72  63  68 
36  45  28 

73  67  67 

33  45  30 

80  72  71 

36  39  35 

67  64  57 

42  41  35 


67  64  57 
48      33  31 


66      65  56 


73     60  57 


74  65  66 
38      51  33 


63  65 
41  37 


69  61 
49  29 


70  62 
47  25 


63  56 
43  27 


67      66  60 


70     67  63 


67  76  68 
38     42  32 


70  64  67 
43      53  31 


59  62 
36  44 


67  65 
34  40 


68  67 

43  45 


51  53 
37  27 


54  56 
40  27 


52  57  57 
24     41  25 


54  57 
41  30 


51  52 
43  27 


59     63  64 


54  55 
43  30 


53  56 
42  35 


52  55 
41  31 


54  54 
40  26 


55  51  54 
22     41  32 


55  63 
36  43 


55  61 
41  40 


48      58  63 


48      54  64 

28     23  28 


50      58  68 


44  60  67 
14      21  36 


43      57  63 


45  56  62 
16      20  40 


42  56  61 
19      24  41 


43  58  70 
20      17  29 


28      25  33 


23      23  36 


49  55  60 
20      20  30 


15      13  26 


45  57  63 
15      20  33 


18      16  33 


48  52  58 
31      27  32 


64      48  57 

28     22  27 


48     55  63 


51  56  68 

74  74  85 

47  52 

76  80 

48  60 

70  77  75 

51  60  60 

69  75  74 

54  59  63 

69  77  72 

56  62  55 

68  76  75 

55  57  62 

72  77  72 

43  60  58 


74  78  79 

56  58  56 

71  76 

58  62 

74  78 

44  58  68 

70  76  73 

54  59  60 


57     52  62 


68  73  75 
38     49  59 


36     47  66 


74  78  74 
52      61  65 


Station 

DayOi  Month 

rage 

© 

1 

2 

3 

4 

1 

3 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

> 
< 

ALUM  FORK 

MAX 

74 

72 

67 

69 

67 

62 

59 

53 

58 

43 

54 

65 

72 

74 

70 

70 

69 

63 

64 

58 

65 

63 

60 

61 

68 

64 

75 

73 

55 

47 

63.8 

37 

50 

45 

39 

50 

35 

33 

38 

39 

28 

22 

33 

40 

59 

64 

48 

34 

36 

32 

36 

36 

49 

45 

35 

39 

43 

58 

49 

31 

31 

40.5 

ARKADELPH I  A 

MAX 

78 

72 

68 

70 

65 

67 

63 

60 

62 

48 

55 

65 

76 

78 

76 

75 

67 

68 

65 

62 

62 

64 

61 

61 

66 

66 

77 

76 

65 

52 

66.3 

38 

43 

38 

37 

49 

33 

37 

39 

47 

27 

24 

30 

48 

62 

64 

52 

35 

35 

34 

41 

43 

48 

53 

39 

36 

42 

58 

61 

32 

27 

41.7 

ASHOOWN 

MAX 

75 

78 

68 

75 

72 

69 

61 

60 

64 

46 

55 

60 

77 

76 

77 

76 

72 

68 

72 

66 

66 

67 

64 

70 

72 

69 

77 

74 

55 

54 

67.9 

37 

41 

35 

39 

53 

30 

29 

38 

46 

26 

22 

30 

53 

64 

60 

52 

30 

38 

30 

41 

44 

53 

54 

40 

37 

45 

66 

51 

28 

21 

41.1 

BALO  KNOB 

M  A  t 

74 

74 

64 

70 

66 

67 

55 

58 

59 

44 

52 

64 

74 

74 

75 

74 

64 

66 

64 

57 

68 

62 

57 

63 

67 

66 

75 

71 

51 

47 

64.1 

31 

37 

34 

30 

41 

24 

25 

29 

39 

27 

20 

26 

43 

48 

62 

50 

32 

33 

31 

32 

40 

45 

45 

32 

34 

37 

55 

51 

28 

20 

36.0 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

73 

73 

69 

72 

67 

6  < 

55 

52 

56 

45 

53 

66 

71 

71 

69 

71 

66 

63 

63 

63 

69 

60 

58 

63 

69 

7* 

50 

45 

63.2 

35 

50 

45 

32 

43 

34 

25 

34 

37 

23 

18 

27 

43 

55 

62 

48 

32 

42 

29 

30 

36 

48 

38 

29 

32 

46 

28 

23 

36.6 

BATESVILLE    L   AND  D  NO  1 

MAX 

72 

72 

65 

71 

71 

61 

54 

56 

58 

44 

50 

63 

74 

72 

73 

74 

63 

62 

61 

58 

68 

64 

62 

62 

70 

66 

73 

71 

53 

45 

63.6 

30 

44 

32 

29 

47 

28 

24 

35 

39 

25 

17 

25 

44 

57 

64 

44 

29 

33 

26 

28 

34 

48 

40 

30 

34 

42 

61 

52 

32 

24 

36.6 

BENTON 

MAX 

74 

74 

6  5 

70 

62 

66 

58 

60 

61 

43 

53 

61 

71 

78 

74 

73 

67 

67 

65 

58 

65 

65 

61 

63 

67 

66 

78 

7* 

50 

50 

64.6 

33 

40 

34 

33 

45 

27 

29 

37 

41 

28 

19 

28 

42 

50 

64 

48 

31 

31 

29 

35 

38 

46 

48 

48 

43 

39 

56 

50 

30 

22 

38.1 

BENTONV I LL  E 

MAX 

71 

65 

63 

65 

63 

57 

53 

54 

54 

41 

58 

63 

69 

76 

75 

60 

64 

57 

67 

62 

66 

55 

54 

60 

71 

69 

75 

68 

41 

42 

61.3 

35 

47 

30 

41 

37 

34 

23 

41 

28 

15 

21 

31 

50 

52 

53 

38 

29 

30 

26 

32 

30 

43 

26 

30 

38 

42 

63 

33 

24 

17 

34.7 

BLAKELY   MOUNTAIN  DAM 

MAX 

65 

76 

73 

65 

71 

63 

66 

56 

62 

62 

50 

67 

76 

75 

75 

66 

67 

68 

67 

56 

64 

65 

63 

63 

70 

64 

76 

68 

48 

65.8 

35 

37 

37 

35 

41 

31 

28 

31 

46 

30 

20 

23 

35 

50 

63 

45 

33 

33 

30 

31 

40 

41 

49 

35 

35 

39 

48 

52 

32 

26 

37.0 

8LYTHEV I LLE 

MAX 

70 

70 

62 

68 

62 

60 

52 

57 

56 

40 

48 

57 

71 

73 

78 

71 

63 

61 

57 

58 

66 

60 

55 

59 

63 

68 

68 

72 

55 

41 

61.4 

M I  N 

42 

51 

40 

34 

46 

16 

29 

37 

37 

27 

22 

29 

44 

51 

61 

54 

32 

42 

34 

34 

38 

47 

40 

35 

39 

43 

56 

54 

31 

28 

39.8 

800NEV I LLE 

MAX 

78 

73 

69 

BO 

68 

65 

59 

« 

59 

48 

61 

68 

79 

79 

75 

68 

75 

68 

70 

60 

72 

63 

64 

69 

77 

74 

78 

73 

48 

52 

67.7 

M  I  N 

31 

33 

32 

42 

51 

29 

25 

43 

39 

20 

20 

38 

51 

60 

66 

42 

36 

30 

29 

38 

35 

55 

45 

37 

38 

38 

63 

42 

28 

20 

38.5 

BRINKLEY 

MAX 

76 

74 

62 

72 

57 

65 

55 

61 

60 

43 

52 

64 

72 

74 

76 

74 

66 

63 

66 

59 

65 

61 

59 

63 

67 

72 

76 

73 

57 

46 

64.3 

M  I  N 

36 

48 

48 

32 

46 

30 

31 

34 

39 

28 

21 

28 

49 

56 

53 

53 

35 

30 

32 

35 

37 

46 

45 

37 

39 

46 

59 

50 

31 

27 

39.4 

CAMDEN  1 

MAX 

76 

78 

72 

77 

70 

70 

65 

65 

64 

50 

57 

68 

78 

79 

79 

74 

70 

71 

70 

59 

62 

63 

61 

64 

73 

71 

61 

76 

60 

53 

68.5 

MIN 

41 

41 

38 

35 

34 

32 

30 

38 

49 

29 

23 

31 

146 

54 

64 

50 

33 

36 

11 

40 

45 

48 

52 

41 

34 

44 

62 

52 

30 

23 

40.2 

CLARKSV I LLE 

MAX 

75 

72 

65 

72 

66 

64 

55 

51 

56 

48 

55 

64 

71 

78 

73 

70 

66 

66 

66 

58 

68 

58 

63 

64 

70 

71 

76 

72 

48 

53 

64.5 

M  I  N 

32 

40 

34 

42 

52 

29 

26 

41 

39 

21 

21 

36 

55 

60 

67 

41 

32 

31 

7r 

35 

33 

54 

38 

35 

36 

44 

59 

43 

28 

19 

36.4 

CONWAY 

MAX 

75 

74 

67 

72 

68 

65 

60 

57 

59 

46 

53 

65 

75 

77 

75 

73 

65 

66 

65 

56 

67 

61 

60 

63 

67 

63 

78 

73 

49 

49 

64.8 

M I  N 

34 

41 

3* 

31 

50 

32 

25 

40 

42 

26 

18 

29 

45 

59 

65 

47 

32 

31 

27 

33 

38 

45 

33 

35 

46 

59 

49 

30 

26 

38.5 

CORNING 

MAX 

72 

72 

62 

64 

62 

59 

53 

55 

56 

42 

50 

60 

7? 

68 

72 

72 

63 

61 

66 

59 

68 

56 

56 

60 

66 

69 

72 

70 

48 

44 

61.6 

38 

46 

35 

31 

45 

34 

27 

34 

36 

23 

20 

22 

48 

50 

60 

47 

32 

37 

30 

30 

34 

4  7 

37 

30 

36 

46 

55 

46 

30 

25 

37.0 

CROSSETT   7  S 

MAX 

75 

79 

75 

75 

73 

66 

65 

67 

67 

64 

52 

67 

72 

80 

77 

74 

69 

71 

67 

60 

70 

63 

62 

60 

67 

73 

79 

78 

53 

52 

68.4 

M  I  N 

37 

46 

37 

36 

48 

34 

29 

35 

47 

31 

26 

29 

46 

57 

6  7 

58 

41 

42 

77 

38 

48 

51 

55 

43 

1« 

42 

53 

57 

32 

24 

41.7 

CUMMINS  FARM 

MAX 

74 

77 

69 

75 

69 

67 

60 

66 

64 

45 

53 

61 

74 

74 

81 

75 

67 

67 

66 

69 

64 

63 

60 

70 

69 

73 

79 

76 

54 

46 

66.9 

MIN 

36 

48 

39 

33 

46 

33 

30 

35 

43 

29 

24 

29 

42 

52 

60 

55 

36 

36 

78 

40 

40 

49 

49 

43 

37 

42 

55 

50 

30 

24 

40.1 

DARDANELLE 

MAX 

79 

74 

67 

73 

63 

67 

57 

54 

57 

50 

57 

67 

77 

74 

73 

1? 

66 

69 

6fl 

55 

69 

63 

64 

65 

72 

71 

75 

72 

5C 

53 

65.8 

MIN 

32 

38 

33 

34 

48 

29 

27 

36 

39 

23 

20 

30 

46 

53 

63 

47 

31 

31 

'7 

31 

35 

53 

45 

34 

33 

39 

60 

44 

3C 

21 

37.1 

DE  QUEEN 

MAX 

78 

78 

68 

76 

64 

70 

60 

60 

62 

52 

58 

61 

no 

79 

78 

70 

70 

73 

69 

58 

60 

6  3 

66 

65 

7C 

68 

78 

67 

55 

52 

66.9 

MIN 

33 

39 

33 

40 

48 

28 

27 

38 

42 

24 

21 

31 

52 

61 

66 

4  3 

30 

32 

31 

39 

41 

51 

52 

43 

35 

45 

60 

5C 

25 

21 

39.5 

DES  ARC 

MAX 

73 

75 

65 

7] 

62 

65 

58 

60 

62 

&4 

53 

65 

73 

75 

77 

74 

67 

67 

65 

60 

62 

6  1 

61 

62 

6f 

7C 

77 

74 

54 

49 

65.0 

MIN 

38 

49 

40 

33 

50 

35 

79 

38 

41 

26 

22 

30 

48 

57 

65 

5  i 

34 

34 

1 1 

35 

40 

49 

46 

38 

41 

42 

60 

52 

31 

24 

40.4 

DEVILS  KNOB 

MAX 

67 

64 

59 

64 

55 

46 

43 

53 

3  9 

50 

56 

63 

70 

65 

65 

62 

57 

6  8 

55 

62 

54 

67 

62 

68 

63 

4C 

43 

57.4 

MIN 

43 

50 

39 

41 

39 

28 

35 

28 

1  9 

27 

43 

49 

52 

61 

43 

45 

42 

4  1 

42 

47 

32 

44 

50 

56 

33 

21 

23 

39.7 

72      69  70 


74      70  70 


64  66  58 
38      34  36 


40      32  38 


63  63  60 

33  30  32 

75  63  58 

38  34  36 

67  68  58 

39  29  31 

73  68  65 
54  38  40 

66  68  66 

38  32  32 

74  64  64 

38  35  32 

73  67  64 

38  25  27 

63  65 

33  27 

71  65  59 

39  38  37 

75  66  65 
60  40  40 


71      66  69 


70  56 
30      37  39 


59  66 
36  40 


61  65 
43  50 


66  64  69 
33      40  35 


66  59  65 
30     34  32 


66  60  65 
27     30  30 


66     60  65 

30     35  32 


26     30  30 


65     58  60 


68     58  68 

34     39  35 


66     60  65 

28     32  33 


69     62  71 

22  25 


67  61 

31     35  29 


66      64  69 

26  29 


62  60 
35      39  40 


71     66  58 

32  40 


66  55  61 
39     33  44 


60  62  64 
50      46  39 


68  62  66 
50     45  41 


60      51  62 


57      56  61 

50      33  36 


59     55  60 


61      56  64 


69     60  60 


59  60  66 
51     39  40 


60     63  63 


46      31  25 


57     56  61 


63     54  63 


60  58  59 

46  49 

62  67 

47  53  43 

64  63  61 


66  76 
42  58 


74  80 
47  42 


79  83 
44  61 


71  75 
49  61 


68  74 
54  62 


68  74 
52  64 


68  73 
54  63 


72  77 
37  58 


73  78 
50  61 


73  78 
45  60 


71  75 
38  63 


70  77 
34  61 


64  74 

50  61 


72  75 
54  61 


74  75 
45  51 


72  71 
40  54 


63  76 
42  60 


49  55 
27  19 


77  55  50 
50     29  26 


75  55  56 
40     32  26 


68  42  45 
32     26  19 


68  41  43 
34     24  24 


31     23  19 


69  40  42 
36      24  21 


43  43 
26  25 


73  62  50 
60     28  26 


73  47  50 
36     29  24 


72     45  49 


68  43  43 

38  26  21 

75  56  45 

53  28  30 

78  68  50 

53  31  23 

71  50  53 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

DayOl  Month 

»9«  ! 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

JONE  S80R0 

MAX 
MIN 

72 
42 

73 
51 

62 
42 

70 
35 

61 
51 

62 
39 

54 
32 

58 
38 

59 
35 

42 
26 

51 

23 

61 
29 

74 
48 

67 

50 

75 
60 

71 
52 

65 
37 

62 
44 

60 
35 

59 
35 

69 
40 

58 
48 

67 
41 

6  1 

37 

66 
35 

70 
40 

73 
57 

72 
51 

51 
32 

44 

27 

62.6 
40.4 

MIN 

69 
35 

70 
42 

60 
34 

68 
30 

60 

50 

61 

32 

55 
27 

58 

33 

58 
43 

43 

25 

48 

22 

57 
27 

68 
40 

68 
49 

77 
57 

70 
41 

63 
34 

62 
36 

58 

31 

60 
33 

67 

35 

62 
45 

58 

39 

59 
34 

62 
35 

69 

39 

74 

53 

72 
55 

58 
28 

40 
28 

61.8 
37.1 

KEO 

MIN 

73 
37 

74 
49 

61 

39 

74 
33 

60 
49 

64 
31 

57 
30 

61 
39 

62 
41 

45 
26 

51 

22 

63 
29 

75 
45 

79 
55 

76 
64 

72 
50 

66 
34 

67 
37 

64 
31 

54 

36 

64 
38 

63 
47 

61 
47 

61 
38 

69 
38 

73 
44 

80 
58 

71 
49 

50 
31 

49 

28 

64.6 
39.6 

LEAD  HILL 

MIN 

75 
39 

71 

70 
30 

69 

67 

65 
28 

20 

56 
40 

52 
35 

42 
16 

58 

15 

70 

76 

8  0 
50 

77 

76 
37 

27 

60 
32 

67 

23 

64 

27 

70 
28 

65 
50 

56 
28 

6S 

26 

75 

74 

75 

28 

44 

17 

65.9 

LITTLE  ROCK  W8  AIRPORT 

MIN 

72 
38 

73 
48 

63 
35 

70 
34 

61 

36 

65 
34 

53 
31 

60 
37 

61 
34 

45 
25 

50 
22 

63 
29 

75 
44 

78 
56 

76 
62 

66 
45 

66 
34 

i  5 
35 

62 
31 

55 
36 

63 
39 

63 
49 

6  6 
40 

59 

(H 

67 
35 

68 

39 

77 
56 

72 
39 

46 
31 

48 

25 

63.4 
37.9 

MAGNOL I A   3  N 

MIN 

75 
35 

77 
45 

75 
36 

76 
38 

78 

38 

67 

29 

65 

25 

65 
36 

66 
46 

50 
26 

56 
19 

67 
29 

76 
44 

76 

5.4 

79 
64 

75 

53 

70 
32 

71 
34 

67 

30 

59 
40 

60 
65 

65 
46 

71 
52 

6  | 

43 

77 
34 

78 
54 

BO 
55 

76 
40 

54 

31 

50 
19 

66.9 
39.2 

MALVERN 

MIN 

74 

33 

76 
40 

69 
34 

70 
43 

69 
47 

70 

30 

62 
28 

60 

35 

6; 

45 

48 

26 

56 
20 

68 
27 

77 
43 

77 
55 

75 
67 

74 

46 

67 
36 

72 
33 

65 
28 

61 

33 

62 
38 

65 
45 

6  3 

49 

62 

33 

67 

33 

65 
38 

78 

55 

75 
54 

57 
29 

55 
23 

66.7 
38.2 

MAMMOTH  SPRING 

MIN 

74 

30 

70 
36 

63 
30 

72 
28 

66 
40 

60 
28 

54 
21 

47 

36 

51 
34 

44 
18 

52 
15 

64 
24 

70 
45 

■  < 

57 

70 
64 

70 
42 

65 
■■■>. 

6( 
30 

61 

25 

64 
27 

68 

30 

60 
47 

58 

32 

63 
27 

71 

30 

65 
35 

7* 
59 

7  6 

43 

44 

28 

43 

19 

62.2 
33.6 

MARIANNA   2  S 

MIN 

72 
36 

75 
47 

67 
39 

71 
34 

67 
49 

65 
31 

57 
29 

63 
36 

61 
43 

45 
27 

53 
23 

61 
29 

66 
38 

70 
54 

75 
61 

73 
55 

66 
39 

67 
38 

68 
34 

60 
38 

65 
39 

63 
46 

58 
47 

63 
42 

66 
40 

71 
45 

73 
55 

73 
52 

56 
30 

47 

25 

64.6 

40.0 

MARKED  TREE 

MIN 

70 

73 
48 

67 
40 

65 

61 
47 

60 

51 

32 

58 
34 

60 

45 
21 

50 
25 

58 

70 
40 

68 
55 

79 

68 

33 

30 

33 

60 
30 

69 
34 

60 

61 

65 
33 

66 

72 
49 

7  1 

73 

45 

22 

41 

20 

62.4 

MARSHALL 

MIN 

73 
32 

69 
36 

69 
33 

72 
33 

64 
42 

62 
32 

52 
22 

52 
40 

50 
33 

45 
16 

55 
20 

67 
27 

72 
50 

76 
58 

71 
63 

64 

35 

64 

29 

61 
38 

65 
25 

61 
33 

62 
32 

57 
51 

6  1 

28 

69 

32 

73 
34 

70 
40 

75 
55 

69 
42 

44 

25 

44 

20 

63.0 
35.2 

MIN 

75 
41 

70 
51 

68 
40 

74 
39 

65 
50 

63 
34 

55 
30 

57 
41 

60 
39 

49 
26 

58 
24 

59 
35 

73 
55 

73 
60 

72 
68 

71 
46 

6  5 
34 

66 
37 

70 
35 

53 
42 

64 
40 

59 
52 

60 
47 

62 
39 

66 
43 

65 
49 

74 

63 

70 
40 

44 

29 

52 
25 

63.9 
41.6 

MON  T I  CELLO   3  S 

MAX 
MIN 

72 
40 

76 
50 

72 
46 

73 
35 

72 
51 

68 
33 

60 
35 

67 
40 

64 

50 

50 
30 

53 
21 

74 
46 

78 
5  6 

«0 

70 

76 
55 

68 
40 

6  6 

37 

70 
31 

61 
40 

65 
42 

62 
50 

61 
52 

63 
39 

69 
37 

69 
37 

76 

62 

73 
52 

71 
29 

52 
24 

67.7 
42.5 

MORR I L  TON 

MAX 
MIN 

75 
37 

72 
46 

65 
37 

73 
34 

66 

52 

65 
34 

63 
28 

57 
36 

59 
42 

45 
26 

53 
19 

67 
32 

77 
48 

76 
61 

74 
67 

70 
52 

67 
34 

67 
37 

64 
29 

54 
34 

68 
38 

61 
51 

45 

64 
34 

72 
35 

65 
43 

77 
61 

70 
49 

52 
34 

51 
29 

65.0 
40.1 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

77 
32 

72 
37 

72 
32 

72 
33 

66 
53 

65 
28 

61 

25 

63 
42 

60 
48 

48 

23 

58 
18 

65 
27 

75 
45 

73 
57 

73 
62 

68 
43 

66 
28 

68 

29 

68 

26 

66 
34 

65 
38 

62 
51 

67 
46 

64 
38 

71 
39 

75 
45 

75 
53 

71 
46 

50 
30 

52 
21 

66.3 
37.7 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

55 
40 

54 

39 

55 
36 

50 
35 

53 
40 

54 

29 

46 

32 

45 
34 

45 

30 

40 
19 

40 
24 

45 
32 

55 
42 

6  0 

58 

65 
41 

60 
48 

64 

42 

60 
42 

65 

46 

60 
32 

32 
19 

35 
20 

52.0 
34.3 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

MAX 
MIN 

74 
37 

69 
37 

63 
35 

74 

36 

66 
46 

60 
36 

54 
27 

48 

39 

51 
33 

44 

20 

54 

21 

68 

32 

71 
46 

75 
54 

72 
64 

68 
44 

66 

32 

60 
40 

64 

23 

62 
37 

6  5 
36 

59 
49 

57 
32 

63 
32 

73 
40 

69 
45 

76 
58 

69 
39 

44 

27 

45 
24 

62.9 
37.4 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 

MAX 
MIN 

59 
32 

73 
36 

68 
31 

62 
32 

73 
39 

59 

33 

58 
23 

53 
24 

51 
33 

50 
19 

43 
16 

54 

17 

68 
31 

71 
47 

75 
62 

76 
41 

65 
28 

66 
29 

58 
27 

64 
29 

61 
30 

68 

32 

60 

33 

56 
28 

62 
28 

72 
34 

67 
42 

77 
51 

58 
26 

43 

25 

62.3 
32.0 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

65 
34 

75 
33 

78 
30 

69 
33 

73 
36 

65 
28 

70 

25 

56 
28 

65 
40 

62 
23 

50 
19 

57 
20 

62 
32 

78 
54 

76 
62 

75 
44 

69 
31 

68 
32 

73 
31 

70 
34 

61 
41 

61 
41 

70 
52 

66 

38 

64 

36 

70 
41 

66 
47 

77 
53 

67 
29 

22 

67.5 
35.6 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

63 
35 

7* 

42 

76 
37 

65 
41 

73 
42 

63 

35 

68 
28 

53 
38 

62 
44 

62 
25 

46 

22 

56 
27 

60 
36 

77 
56 

75 
62 

75 
48 

68 

33 

65 
35 

72 
40 

67 
43 

56 
41 

60 
44 

63 
50 

67 
43 

69 

37 

68 
45 

64 

52 

75 
51 

64 

28 

49 

22 

65.0 
39.4 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

73 
36 

72 
44 

65 
38 

71 

32 

70 
51 

62 
34 

55 
28 

58 
34 

56 
36 

45 
24 

52 
21 

63 
28 

74 
46 

71 
52 

75 
59 

74 

50 

65 
34 

63 
37 

63 
30 

58 
33 

70 
38 

62 
45 

57 
41 

63 
33 

69 
37 

67 
42 

75 
57 

70 
49 

61 
29 

46 

25 

64.2 
38.1 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

63 
34 

77 
39 

73 
41 

64 
34 

72 
40 

62 
33 

66 
26 

55 
30 

60 
46 

59 
24 

45 
18 

59 
26 

66 
35 

76 
50 

76 
57 

76 
47 

76 
31 

65 
33 

29 

67 
35 

54 
37 

69 
39 

67 
45 

61 

33 

65 
34 

72 
35 

71 
40 

76 

52 

58 

30 

49 
24 

65.5 
35.9 

OKAY 

MAX 
MIN 

76 
38 

80 
41 

76 
36 

76 
40 

73 
47 

71 
32 

69 

31 

63 
41 

69 
48 

49 
30 

58 
24 

64 

33 

78 

53 

77 
65 

78 
68 

76 
48 

70 
33 

73 
35 

71 
36 

67 
43 

63 
45 

68 
52 

65 
55 

64 
45 

73 
37 

72 
48 

78 
64 

75 
53 

57 
33 

57 
23 

69.5 
42.6 

OZARK 

MAX 
MIN 

76 
36 

72 
43 

67 
36 

72 
45 

66 
54 

64 

33 

57 
29 

52 
42 

56 
36 

49 

22 

57 
23 

64 
40 

75 
57 

79 
58 

75 
67 

72 
43 

67 

35 

70 
36 

70 
35 

60 
36 

ss 

60 
54 

62 
41 

65 
39 

72 
37 

73 
39 

76 
59 

71 
42 

50 
30 

53 
23 

65.7 
60.3 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

72 
36 

72 
46 

65 
35 

69 
28 

64 

46 

61 

33 

54 

28 

54 

33 

54 
37 

41 

25 

49 

20 

69 
31 

73 
45 

77 
51 

78 
59 

76 

50 

64 

32 

61 
40 

62 
30 

60 
30 

67 
34 

59 
44 

55 
39 

60 
31 

65 
35 

70 
39 

72 
56 

71 
52 

57 
30 

43 
25 

63.1 
37.3 

PARIS 

MAX 
MIN 

79 
34 

75 
42 

68 
34 

79 
36 

69 
53 

66 
34 

58 

25 

55 
38 

55 
41 

47 

20 

58 

20 

68 
31 

78 
46 

81 
54 

78 
67 

72 
44 

68 

32 

69 

33 

68 

29 

62 

32 

69 
34 

63 

53 

60 
39 

65 
35 

73 
44 

74 

40 

76 

59 

75 
44 

48 

28 

52 
23 

67.0 
38.1 

PERRYV I LLE 

MAX 
MIN 

75 
33 

72 
40 

63 

33 

71 

32 

64 
48 

65 
30 

50 
26 

55 
36 

57 
40 

45 
24 

55 
18 

65 
29 

75 
44 

75 

61 

77 
63 

64 
45 

65 

30 

65 
33 

65 
27 

54 

32 

67 
37 

61 
51 

56 
44 

62 
31 

70 

32 

68 

37 

77 
59 

74 

45 

47 

31 

50 
24 

6  3.7 
37.2 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

75 
40 

77 
49 

67 
42 

76 

36 

66 

52 

67 

35 

61 
34 

63 
41 

66 
43 

46 

30 

53 
25 

66 
33 

72 
50 

72 
55 

76 
65 

75 
55 

68 
38 

69 

39 

65 
34 

59 
40 

63 
42 

63 
50 

60 
49 

6  7 
40 

70 
38 

75 
49 

79 
61 

76 
52 

64 

30 

50 
27 

66.7 
42.5 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
39 

77 
48 

63 
39 

75 
34 

63 

39 

69 
34 

53 
32 

64 

37 

64 
40 

45 
29 

53 
24 

63 
32 

76 
48 

78 
55 

80 
63 

71 

50 

67 
36 

70 
35 

63 
31 

60 
39 

62 
42 

60 
50 

58 
46 

6  6 

40 

71 
35 

74 

<.  7 

60 
61 

73 
38 

52 
29 

50 
29 

65.9 
40.0 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

69 
38 

67 
46 

67 
45 

65 
29 

65 
46 

62 

32 

52 
28 

50 
28 

56 
37 

43 
24 

49 
18 

59 
24 

70 
46 

68 
5  1 

72 
57 

72 
52 

63 
30 

61 
32 

60 

30 

61 

29 

6  I 
10 

67 
43 

60 
37 

6  0 

31 

66 
31 

67 
32 

72 
54 

70 
48 

54 

29 

46 

21 

61.8 
35.9 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

72 
40 

75 
40 

77 
46 

75 
38 

73 
45 

72 
35 

68 

35 

65 
35 

6  5 
40 

62 
32 

48 

27 

64 

28 

75 
45 

71 

55 

74 
58 

78 
62 

7  ! 
45 

68 
42 

71 
35 

65 
35 

63 
45 

68 
45 

61 
51 

62 
45 

61 
40 

66 
40 

73 
47 

79 
50 

71 
33 

26 

41.5 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

75 
40 

79 
47 

73 
42 

74 
38 

73 
42 

69 

35 

67 
34 

63 
40 

62 
42 

48 

28 

56 
24 

67 
31 

78 
48 

re 

6C 

7  5 
66 

76 

56 

70 
16 

7 ] 
40 

68 
34 

62 
42 

62 
44 

67 
48 

66 

57 

6  7 
44 

72 
38 

69 
50 

78 

59 

77 
52 

64 

30 

27 

42.5 

ROGERS 

MAX 
MIN 

72 
37 

66 
49 

66 
35 

65 
44 

65 

56 
35 

55 
26 

53 
40 

51 

30 

20 

59 
23 

65 
36 

70 
53 

76 
5'- 

76 
52 

63 
40 

66 
33 

59 
37 

70 
32 

66 
37 

6  6 

33 

59 
50 

56 
3  1 

62 
33 

73 
39 

69 
48 

75 
62 

68 

36 

42 

23 

21 

37.9 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

73 
46 

78 
44 

72 
39 

72 
34 

68 
48 

64 

31 

66 

33 

65 

33 

63 
46 

48 

29 

54 
24 

66. 

78 
47 

73 
52 

75 
58 

73 
57 

66 
36 

66 

36 

64 
31 

67 
34 

64 
43 

60 
48 

5? 
4  1 

n 
37 

69 
44 

72 
47 

77 
51 

70 
50 

54 

30 

25 

40.5 

RUSSELLV I LLE 

MAX 
MIN 

78 
33 

75 
39 

68 
34 

73 
35 

66 

52 

67 

30 

56 
27 

53 
40 

57 
42 

49 

23 

56 

20 

6  5 
36 

75 
49 

75 
54 

73 
67 

72 
47 

67 
32 

69 
31 

65 
29 

58 
33 

67 
35 

64 
54 

61 
45 

65 
35 

73 
34 

72 
40 

77 
63 

71 
43 

50 
30 

23 

36.5 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

62 
37 

73 
46 

75 
39 

64 

38 

73 

60 
34 

65 

30 

56 

33 

5R 
64 

64 

28 

45 

23 

54 

25 

62 
30 

73 
49 

72 
58 

79 
55 

72 
36 

68 
34 

67 

33 

68 
31 

60 
38 

64 
40 

5  5 

6  1 

60 
39 

62 
38 

66 

39 

74 
45 

79 
59 

76 
31 

49 

65.3 

SEARCY 

MAX 
MIN 

75 
34 

75 
43 

65 
37 

70 

33 

64 

50 

65 
31 

56 

30 

59 
34 

60 

40 

44 

26 

50 
22 

65 
28 

75 
46 

76 
52 

75 
64 

73 
50 

66 
34 

67 
34 

64 

32 

59 
35 

69 
38 

62 
48 

5  5 
46 

65 
38 

68 

35 

67 
40 

76 
58 

71 

52 

52 
29 

47 

27 

64.6 
38.9 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

71 
37 

74 
50 

69 
36 

66 
44 

62 
51 

66 

35 

61 

33 

63 
39 

62 
33 

51 
23 

61 

28 

62 
30 

72 
45 

79 
57 

73 
6? 

69 
46 

67 
37 

63 
34 

60 
32 

57 
38 

65 
40 

62 
47 

58 
38 

60 

39 

66 
36 

70 
41 

71 

47 

32 

49 
36 

64.0 
39.3 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

74 
34 

64 
48 

66 
31 

67 
45 

64 

45 

57 

32 

55 
24 

54 
41 

55 
28 

45 
16 

59 
21 

65 
37 

69 
54 

78 
'■6 

74 
62 

65 
39 

66 
31 

60 
31 

69 
33 

64 
37 

66 

33 

57 
49 

57 
32 

63 

33 

72 
40 

73 
50 

76 
63 

69 
36 

40 

25 

** 

17 

62.9 
37.3 

See  r«f er*nc#  notes 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued  NOVEMBER  I960 


Station 

Day  Of  Month 

rag© 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

> 
< 

STUT  TGART 

MAX 

72 

74 

68 

72 

66 

65 

63 

61 

62 

45 

51 

62 

72 

75 

79 

76 

66 

67 

64 

61 

64 

65 

60 

62 

68 

74 

78 

76 

59 

50 

65.9 

M I N 

AO 

49 

42 

39 

50 

35 

34 

39 

44 

29 

26 

32 

49 

55 

62 

53 

39 

40 

35 

41 

41 

50 

47 

42 

44 

47 

58 

53 

33 

29 

42.6 

STUTTGART   9  ESE 

MAX 

63 

72 

63 

70 

60 

62 

5  7 

60 

72 

7  6 

76 

48 

64.4 

MIN 

39 

46 

39 

35 

45 

34 

31 

37 

45 

28 

26 

29 

38 

52 

6  1 

54 

38 

38 

34 

38 

39 

43 

48 

40 

39 

44 

50 

58 

31 

26 

40.2 

SU8IAC0 

MAX 

78 

72 

66 

71 

72 

78 

73 

47 

51 

65.5 

MIN 

39 

48 

39 

40 

52 

40 

31 

43 

41 

25 

22 

33 

52 

59 

65 

47 

32 

36 

33 

36 

39 

52 

41 

38 

38 

42 

62 

44 

28 

27 

40.8 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 

78 

70 

5 1 

66.4 

MIN 

44 

47 

43 

45 

37 

34 

46 

J  8 

30 

27 

35 

53 

65 

65 

50 

41 

41 

39 

48 

48 

53 

52 

47 

47 

53 

65 

39 

32 

28 

44.5 

TURNPIKE 

MAX 

MIN 

WALORON 

MAX 

MIN 

27 

36 

29 

33 

47 

33 

20 

39 

36 

16 

14 

30 

48 

55 

68 

43 

29 

30 

28 

34 

34 

54 

46 

34 

33 

37 

65 

44 

30 

18 

36.3 

WALNUT   RIDGE   FAA  AP 

MAX 

7 1 

72 

62 

60 

61 

61.3 

MIN 

37 

46 

38 

33 

37 

34 

28 

37 

30 

25 

23 

29 

49 

53 

62 

44 

35 

38 

33 

33 

37 

48 

38 

35 

46 

58 

37 

32 

26 

38.0 

WARREN 

MAX 

74 

79 

67 

76 

70 

69 

58 

68 

65 

48 

57 

66 

7* 

80 

79 

76 

69 

72 

66 

61 

61 

61 

61 

65 

71 

77 

80 

76 

54 

52 

67.7 

MIN 

43 

43 

41 

34 

51 

32 

31 

38 

37 

29 

23 

30 

46 

57 

65 

55 

36 

36 

31 

39 

40 

55 

51 

42 

35 

41 

64 

50 

30 

24 

41.0 

WHITE  ROCK 

MAX 

70 

72 

71 

43 

50 

54 

72 

80 

70 

70 

70 

67 

70 

70 

74 

80 

43 

44 

MIN 

41 

50 

40 

43 

41 

38 

29 

36 

29 

19 

27 

37 

51 

58 

62 

45 

42 

42 

41 

44 

45 

33 

38 

44 

50 

57 

33 

20 

25 

40.0 

WYNNE 

MAX 

71 

73 

66 

70 

68 

63 

53 

61 

59 

43 

73 

77 

73 

65 

64 

61 

59 

67 

61 

58 

62 

66 

72 

73 

72 

58 

43 

64.1 

MIN 

36 

46 

35 

33 

46 

32 

26 

38 

38 

25 

23 

21 

62 

52 

33 

36 

32 

35 

37 

48 

48 

37 

35 

39 

49 

58 

31 

28 

37.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  ot  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

°i 

BLAKE LY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.08 
21 

.  11 
17 

.06 
35 

.09 
17 

.03 
13 

.06 

33 

53 

.18 
23 

23 

75 

28 

11 

.24 

18 

.01 
13 

.01 
18 

01 
32 

.04 

16 

.06 
16 

.  11 
24 

.01 
11 

1)4 

8 

.05 
8 

.01 

35 

.08 
21 

.02 
12 

.02 
13 

.01 
6 

.06 
52 

.  17 
100 

.09 
68 

B 

1.71 
820 

HOPE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.09 
34 

.10 
25 

.14 
41 

.08 
9 

.05 
15 

.08 
43 

.12 
41 

.04 
11 

.02 
49 

.09 
80 

.04 
22 

.05 
9 

.06 
14 

.04 
38 

.05 
48 

.08 
71 

.  17 
38 

.10 
12 

.09 
19 

.06 
9 

.02 
6 

.03 
5 

.06 
30 

.09 
20 

.05 
9 

.09 
24 

52 

68 

59 

59 

B 

2.18 
960 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 
WIND 

.03 

39 

.13 
37 

.13 
41 

.08 
7 

.11 
49 

.11 
45 

.11 
27 

.  10 
53 

.01 
23 

47 

11 

20 

38 

38 

92 

88 

28 

19 

24 

19 

11 

25 

32 

19 

14 

18 

66 

117 

81 

43 

1171 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 

.11 
38 

.09 

15 

.  12 
22 

.07 
15 

.09 
11 

.08 
22 

.05 
29 

.08 
24 

.06 
50 

42 

17 

11 

14 

.31 
30 

.04 
61 

.10 
66 

.09 
15 

.07 
19 

.04 

19 

.07 

31 

.01 
16 

.03 

5 

.03 
15 

.  11 
19 

.02 
13 

.03 
13 

.00 
37 

.11 
99 

57 

28 

B 

1.94 
853 

NIMROD  DAM 

EVAP 
WIND 

.05 
20 

.07 
7 

.06 
15 

.04 
13 

.03 
8 

.04 

13 

.07 
17 

.05 
9 

11 

15 

10 

12 

.03 
8 

.06 
10 

16 

.05 
20 

.03 
6 

.05 
5 

.01 
8 

.04 

7 

.03 
1 

.01 
4 

.00 
9 

.04 
8 

.03 
8 

.00 
14 

.01 
14 

.08 
31 

.02 
31 

21 

B 

1.13 
371 

RUSSELLVILLE 

EVAP 
WIND 

.11 
10 

.11 
23 

.08 

16 

.06 
10 

.07 
20 

.11 
22 

.07 
19 

.05 
18 

.03 
20 

.04 
11 

.07 
13 

.07 
13 

* 

.08 
23 

.02 
25 

.13 
18 

.07 
7 

.07 
11 

.06 
13 

.05 
1 

.02 
8 

.04 
7 

.09 
24 

.06 
10 

.03 
8 

.04 
5 

.02 
17 

.19 
61 

.08 

51 

.05 

15 

1.97 
499 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

.11 
61 

.10 
42 

.09 
4  , 

.08 
13 

.07 
33 

.02 
23 

.13 

53 

.07 
30 

145 

• 

31 

22 

.21 
3 

.07 

22 

.07 
37 

.01 
72 

146 

.14 
22 

.06 
12 

.06 
19 

.07 
5 

.01 

3 

.02 
5 

.02 
4  5 

.04 
23 

.02 
3 

.05 
30 

.08 
89 

.08 
103 

122 

71 

B 

1.70 
1330 

See  reference  no  tea  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 


ABBOTT 
ALICIA 
ALL"*  FORK 
ALY 

AMITY   1  NE 

ANTOINE 
APLIN  1  W 
APPLETON 
ARKADELPH I  A 


AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATESVlLLE  LIVESTOCK 

BATESVl LLE  L  ANO  D  NO 
! BEEBE 

BEECH  GROVE 
BEEDEV 1 LLE 
BENTON 

BENTONV I LLE 
BERRYVILLE  *  NW 
BIO  FORK 
BLACK  ROCK 

BLAKELT    MOUNTAIN  OAM 

BLUE  MOUNTAIN  OAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVILLE 
BOONEV I LLE  6  NW 
BOONEV I LLE  7  NE 

BOONEVILLE  6  NNE 


BRANCH  1  SW 
j  BRINKLf * 
BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  DAi 
BUROETTE 

CABOT  A  SW 
CALICO  ROCK 

I CAMOEN  1 

I  CAMDEN  2 
CARLISLE  1  SW 

I  CARPENTER  OAM 
CLARENDON 
CLARK  SV1 LLE 
CLINTON 
COMBS  3  SE 


CONWAY 
CORNING 
COVE 

CROSSETT  7  S 

I  CRYSTAL  VALLEY 
I  CUMMINS  FARM 

DAI  SY 
| DAMASCUS 
i  DANVILLE 

DANVILLE  SCS 
OARDANELLE 
OE  QUE EN 
OERMOTT 
DES  ARC 

! DEVILS  KNOB 
I OIERKS 
OUMAS  1  ESE 

| EL  OORAOO  FA A  AIRPORT 

I  EUREKA  SPRINGS 
| EVENING  SHADE    1  NE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEV I LLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP   ST A 

' FOROYCE  6  W 

FOREMAN 
\ FORREST  CITY 
I  FORT    SMITH  W«  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 
I  FULTON 

GEORGETOWN 
I  GILBERT 
|  GLENWOOO 


GRAVETTE 

GREEN  FOREST  ft  ESE 
GREENBR I ER 
GREENWOOD 

GREERS  FERRY  DA« 
GURDON  3  E 
I  HAMBURG 

HARRISON 

: HEBER  SPRINGS  3  SW 
I  HECTOR 
I  HELENA 
HOPE  3  NE 
I  HOPPER 

I MORAT 10 

|H0T    SPRINGS    1  NNE 
IHUNTSVILLE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 
JESSIEVILLE 
JONESBORO 
KEISER 
KEO 

RINGSLANO  3  SSE 
LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LAMAR  2  SW 
LANGLEY 

LEAO  HILL 
LEE  CREEK  GUARD  STATION 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
LE  ROCK  FILT  PLANT 


MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA  2  S 
MARKEO  TREE 
MARSHALL 
MAUMEE 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

CLARK 


LITTLE  RIVER 

WOODRUFF 
WHITE 

INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE 

WHITE 

GREENE 

JACKSON 
SALINE 


076*.  GARLAND 

079B  YELL 
0800| NEVADA 
0806  MISSISSIPPI 

0  8  25  LOGAN 
0876  LOGAN 

082?! LOGAN 
0830  LOGAN 
086?  VAN  BUREN 
08*8  I  NEVADA 
0887  FRANKLIN 

0BA8  FRANKLIN 
0936  MONROE 
1010  NEWTON 
1020  BAXTER 
I  1052; M| SSI5SIPPI 

1102  PULASKI 
1132  IZARD 

1  152 i  OUACHITA 
11541  OUACHITA 
122*1  LONOKE 

123B  GARLAND 
1**2  MONROE 
1*55' JOHNSON 
1*92   VAN  BUREN 
MAO I  SON 


1582  NEWTON 
1596  FAULKNER 
1632j  CLAY 
1666  POLK 
1730  ASHLEY 


PULASKI 

LINCOLN 

PIKE 

FAULKNER 

YELL 

YELL 
YELL 
SEVIER 
CHICOT 
PR A  I R  IE 


198?, JOHNSON 
2015  HOWARO 
21*8, OESHA 
2150  DESHA 
2300  UNION 

2356  CARROLL 
2366  SHARP 
2**2  WASHINGTON 
2**3  WASHINGTON 
2***  WASHINGTON 

2528  MARION 
25*0  DALLAS 
25**  LITTLE  RIVEI 
256*    ST  FRANCIS 

257*  sebastian 

2578  CRawFORO 
2670  hempstead 

2760  WHITE 
279*1  SEARCY 
28*2] PIKE 

2922  YELL 
2930| BENTON 
29*6  CARROLL 
2962  i  FAULKNER 
2976  SEBASTIAN 


2978  |  I 
307*, CLARK 
3088| ASHLEY 
3132  SHARP 
BOONE 


CLEBURNE 
POPE 

PHILLIPS 
HEMPSTEAD 
MONTGOMERY 


NEWTON 
GARLAND 
CRAIGHEAO 
MlSSl SSIPPI 
LONOKE 

CLEVELAND 

CRAIGHEAD 

PULASKI 

JOHNSON 

PIKE 

BOONE 

CRAWFORD 

GRANT 

PULASKI 

PULASKI 

NEWTON 

ST  FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 

HOT  SPRING 

FULTON 
LEE 

POINSETT 

SEARCY 

SEARCY 


3*  IT 

3  3ft  02 

1  3*  58 

35  25 

3ft  07 

2|33  37 

ft] 33  ftO 


7  35  ft5 

7  35  0* 

7  36  09 

7  35  26 


1  36  22 

7  36  26 

3  3*  29 

7  36  07 


3  33  *1 
5  35  56 
1;  15  12 
1  35  13 

1  35  13 
1  35  09 
71 35  39 
3 1  33  52 
1  35  21 


9*  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

93  25 
93  00 

92  53 

93  03 
91  12 


93  58 
91  2? 
91  3* 


91  38 
91  S3 
90  38 


93  37 
93  58 
91  06 


93  39 
93  09 
89  55 
93  59 


1 


16 


3; 3*  27   I  93 

7  34  *1  91 

1   35  28   !  93 

7  35   35  92  28 

7  35  48  93  48  , 

t| 36  05  93  18 

1  35  05  92  28 

7  36  24  90  35 

*  3*  26  94  25 

3  33  02  91  56 


1  35  22      92  25 


1    35  43   '    93  2* 


35  39 
33  37 
35  07 
35  59 


93  *8 

91  26 

92  *3 

93  33 


53       93  *2 


7  35  31 
3  33  5* 
3  33  1* 


*  33  56 
3.  34  31 

36  05 
3  33  02 

33  35 

36  01 
3*  *2 
35  50 
35  41 


34  51 

35  26 
3*  19 

36  2* 
35  *2 
3*  10 


35  *6 

35  00 
33  19 
33  20 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


93  54  610 

93  55  511 

92  28   !  12001 

93  20  I  235 


35  32 

35  54 

36  03 


316      SP  5P 


175     5P  5P 


176      6P  6P 


*20     5P  7A 


204    SP  7A 

2150  5P  7A 
422     5P  7A. 


252  MID  MID 


1370 
1253  1 
1270 


93  11 
93  0* 
90  42 
90  05 
92  00 

92  16 
90  26 

92  28 

93  25 
93  51 

92  5* 


90  4  3 
93  1* 
93  13 
92  49 

91  32 
90  *6 
90  26 

92  38 
92  39 


OBSERVER 


janes  vc  williams 
Ruby  b.  owens 
little  rock  waterworks 
reba  y.  sw  aim 
alta  f.  garner 

owen  8.  hcndrii 
hobart  watts 
john  a.  jones 
tillman  e.  lawrence 
john  w.  trammell 


SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 
ARRA  D.  PARKER 
CECIL  WILLIS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF 

HELEN  GARRISON 
MARVIN  MORRISON 
B.  8.  HAMMOND 
P.  M.  BRECKENR I DGE 
ETTA  C.  BURKS 

EARLE  Li  BROWNE 
DAVID  L.  STIOHAM 
ANNA  M.  LILES 
LEE   W.  MCKENNEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CATHERINE  WHITE 

IVY  W.  CRAWFORO 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE  J 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE  I 

CLEO  E.  YANOELL 

MARY   C.  PEARSON 

EUNICE  INGERSOLL 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICHARD  K.  WEIS 
WILLIAM  R.  WYATT 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
G.  A.  HALE 

B.  M.  WALTHER 
AU5 T I N  0.    HARRI S 
M I  JON  M.  BAILEY 
MARY  REIDER 
JOHN   L.  TA1T 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
ft.    F.  NORTHERN 
DR.    IRVING  T.  BEACH 
EARL  B.  RIDDICK 
MAUDE  C.  BRASHEARs 


JONAH  LEE  S 
CLARENCE  S. 
LAURA  POLK 
JOE  C.  ALLEN 
U  S  FOREST  SERVICE 

WALTER  C.  TlMMlNG 
CUMMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEDDER 
WILLIAM  A.  BROWN 


U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
JACK  E.  BURKS 
0.   TUCKER  VASSER 
L.   w.  WILSON 
I C.  J.  R1STER 


MABEL    F.  SPRAY 
OPHA  WOLFE 
CHARLES  F.  FORD 
U  S  FEO  AVIATION  AGENCY 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 
ARKANSAS   FORESTRY  COMM 
LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 

I  u  s  weather  bureau 

JAMES  L.  CR I  ST  EE 
1NA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 
C.  ELI  JORDAN 
WILLIAM  F.  SEVIER 

WILLIE  PENDERGRASS 
GLENN  S.  JUSTICE 
RALPH  L.  BAN T A 
MARVIN  C.  CANTRELL 
DOROTHY  M.  BEEN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROY   S.  R08BS 
A.  JAMES  LlNOER 
THERESA  DONALDSON 
BE  A  GRAY  BEENE 

; WAYNE  STARK 
MRS.    BOBBY    A.  BRYAN 
CHARLEY  M.  FRIDOELL 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
AVADELLE  WHISENHUNT 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MAY   PEARL  MARKLEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
w.  E.  MCDOWELL 


JAMES  S. 
LUftA  0.  SYKES 
BENEOICTINE  SISTERS 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 
R.  A.  WALLER 

ARKANSAS  FORESTRY  COM* 
1  TRE5SA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

MABEL  L.  FORRESTER 

CLAY  A.  CLARY 

f  A*  COCHRAN 
PIERCE  A.  REEDER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LOLA  I.  DOLLAR 
JAMES  C.  HODGES 
EARL  E.  GRAHAM 
SOUTHWESTERN  G  AND  E  CO 
RADIO  STATION  KBOK 

JOHN  H.  MCKEE 
UNIVERSI IY  OF  ARKANSAS 
HORACE  J.  LOVELL 
MINNIE   HOP  TON 
HELEN   E.  AOAMS 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

O 
< 

M 

U 

VTION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q 

3 

LONG 

> 

D 

5 

& 

EVAP. 

SPECIAL 

MELBOURNE 

1  :»po 

36  Oft 

IVAN   L.  SMRAOER 

MEN  A 

POLK 

34  35 

120T 

TA 

C  M 

RICHARD  W.    ST.  JOHN 

MONT1CELLO  3  5 

♦900 

91  40 

205 

SP 

5  P 

C  H 

RADIO  STATION  KHBM 

MONTROSE 

4*06 

ASHLEY 

91  29 

C 

ARK   POWER   AND   LIGHT  CO 

MOROBAY    LIX*    AND  DAM  8 

CALHOUN 

e 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON 

CONWAY 

35  OS 

DANIEL  PERRY  MALLEI! 

MOUNT  IDA 

MONTGOMERY 

3ft  13 

661 

5P 

7A 

C  H 

WILLIAM  E.  BLACK 

5010 

LOGAN 

35  10 

93  41 

?B00 

bC 

*P 

ARIAHjA'j    FORESTRY  CUMM 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

50)6 

BAXTER 

36  20 

92  23 

RADIO  STATION  KILO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

BAXTER 

16  20 

•A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW    1  E 

90ft* 

STONE 

35  52 

NELL  A.  TAPLEY 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

FRANKLIN  1 

35  14 

900 

7A 

NARROWS  DAM 

5110 

PIKE  3 

91  41 

•  25 

A* 

0A 

OA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE    PEACH   SUB ST A 

5112 

HOWARD  4 

3*  00 

91  56 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

HOWARD 

33  57 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

NATHAN  *  WNW 

5158 

HOWARD 

9  34  07 

EON A  J.  WESTFALL 

NEWHOPE    X  E 

517* 

PIKE 

3*  1* 

850 

7A 

ELSIE  F.  WARD 

5186 

JACKSON 

33  36 

91  17 

226 

ss 

7A 

N I MPOD  OAM 

PERRY 

34  97 

93  10 

0A 

C 

U  S   CORPS  OF  ENGINEERS 

5220 

BAXTER 

36  19 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ODELL   3  N 

WASHINGTON 

35  48 

MRS.  RENZO  HURST 

ODEN  2  W 

5358 

MONTGOMERY 

1*  18 

800 

TA 

BILLY  E.  PAGE 

5376 

HOWARD 

11  46 

91  39 

900 

SP 

5480 

MISSISSIPPI 

15  41 

89  99 

245 

THOMAS   F.  MCKINION 

OWENSV 1 LLE 

SALINE 

500 

MRS.  GUY  £•  COOK 

OZARK 

5508 

FRANKLIN 

39  29 

196 

*p 

BURNS  WAKEFIELD 

OZONE 

551* 

39  36 

1900 

7  A 

VIRGIL  0.  MELSON 

PARAr.OULD  RAMft  KDRS 

556?  GREENE 

16  03 

90  26 

276 

»p 

*P 

RADIO  STATION  KDRS 

55T6 

LOGAN 

15  10 

93  43 

6P 

FRANK  TAYLOR 

LOGAN 

35  16 

776 

C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKIN    2  W 

5586 

CROSS 

35  16 

222 

CORINE  0.  GARDNER 

SCOT  T 

34  48 

660 

7A 

BOMAR  K.  HANSARD 

PARTHENON 

35  57 

93  19 

925 

c 

ARTHUR  B.  CARLTON 

PERRY 

35  00 

92  *9 

125 

ALVA  B.  GREEN 

PINE  BLUFF 

5754 

JEFFERSON  1 

215 

c 

HARRY  W.  WHITE 

PINE   BLUFF   FAA  AIRPORT 

JEFFERSON 

3ft  10 

206  MID 

U  S  FEO  AVIATION  AGENCY 

PINE  RIDGE 

5760 

MONTGOMERY 

3  3*  35 

0*0 

71 

J.  R.  HUDOLESTON 

5020 

Randolph 

36  16 

90  99 

130 

5P 

TA 

BFNFOKtlNE  SISTERS 

5066 

ASHLEY 

33  1* 

9".  10 

122 

6P 

PEARL  NEWTON 

PRESCOTT 

59  18 

NEVADA 

33  48 

116  9P 

PRESCOTT  SCS 

S  "  ]  '•' 

NEVADA 

33  48 

318 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PYATT    1  NNW 

5970 

36  16 

800 

c 

LOGAN 

35  17 

91  93 

*50 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCL IFF   5  NE 

6006 

FRANC  L 1 N 

15  21 

93  *9 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLI 

6007 

FRANKL IN 

35  22 

460 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCL IFF 

6000 

1  35  18 

LULA  M.  WEEKS 

PAVANA    1  NE 

6016 

MILLER 

33  09 

?5C 

c 

BONNY  L.  ALLEN 

6102 

HOT  SPRING 

34  26 

92  9* 

319 

c 

ARK   POWER    AND  LIGHT  CO 

1  ROGERS 

62AJ 

BENTON 

36  20 

9*  07 

1107 

55 

HOWARD  FOWLER 

DESHA 

33  46 

190 

SP 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

RUSSELLV J  LLE 

6352 

POPE 

36  18 

360 

SP 

JP 

WM.   W.    $ PAUL 01 NG 

SAINT  CHARLES 

537( 

ARKANSAS 

34  23 

20< 

0A 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

6380 

CLAY 

36  27 

90  08 

TA 

WILLIAM   S.  BUCKLEY 

FULTON 

36  23 

91  90 

ALGER  B.  POmEROy 

WHITE 

] 

35  15 

24! 

SP 

TA 

ADAM  C.  MELTON 

SHERIDAN  TOWER 

GRANT 

3  3*  27 

290!  6P 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

-  -  B( 

VAN  BUREN 

15  39 

533 

7. 

REE0IS  ALLEN 

16  11 

9*  33 

1  150 

TP 

7A 

JOHN  BROWN  UNIVERSITY 

6768 

33  55 

92  *e 

260 

7A 

MARGARET  F.  GORDON 

600ft 

LAFAYETTE 

13  22 

270 

HUBERT  BAKER 

STAR  CITY  2  S 

33  54 

392 

7A 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

STEVE 

60  5E 

YELL 

14  53 

93  19 

602 

TA 

STATION  INACTIVE 

609 

MONTGOMERY 

34  *2 

93  31 

650 

TA 

NORA   L.  MAYBERRY 

bile 

ARKANSAS 

34  29 

91  32 

6P 

7A 

GEORGE  L.  CLARK 

ARKANSAS 

34  28 

91  25 

191 

7A 

7A 

7A 

C  H 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SUBI ACO 

6  9  Z  H 

LOGAN 

35  10 

93  39 

501 

SS 

7A 

NEW  SUBIACO  ABBEY 

TAYLOR 

7038 

COLUMBIA 

4  33  06 

93  27 

TA) 

IDELLA  0.  NORWOOO 

7040 

MILLER 

*  33  27 

9*  00 

MID 

MIDI 

C  MJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

72621  POPE 

1   35  *0 

91  05 

?0fl' 

6P 

6P 

U  S  FORESI  SERVICE 

7400 

SCOTT 

1   3ft  5* 

SP 

5P 

C  H 

WILLIAM  D.  8IVENS 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

7524 

INDEPENDENCE 

7  35  51 

91  ?1 

250 

6P 

A.  H.  FAST 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 

7530 

LAWRENCE 

7  16  08 

90  96 

272 

MIO 

MIO 

U    S   FED  AV1AT ION  AGENCY 

WARREN 

75«T 

BRADLEY 

3   33  36 

92  0* 

?06 

bp 

6P 

WARREN  COTTON  OIL  CO 

WEST  FORK 

76  9* 

WASHINGTON 

7  35  55 

11*0 

c 

EFF1E  D.  LITTLE 

WHEELING 

FULTON 

7  36  19 

91  5? 

c 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

7772 

FRANKL IN 

1   35  *1 

5P 

»j 

U  S  FOREST  SERVICE 

WHITECl IFFS 

71)12 

SEVIER 

*   31  *8 

TA 

MRS.  L.  M.  SNEAD 

7950 

YELL 

1   3*  57 

93  ?6 

c 

miles  6.  turner 

WYNNE 

0052 

CROSS 

5  35  1* 

1    90  *T 

SS 

RADIO  STATION  KWYh 

(  DRAINAGE  CODE :     1.  ARKANSAS    2-  MISSISSIPPI    3.  OUACHITA    4.  RKD    5.  SAIHT  TMXC.A    6.  8ALIKI    T.  WH1T1 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,   Arkansas,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only   in  the  June  and  December   issues  of   this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June   issue  of   this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,   as  used   in  "CI imatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of   the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65* F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-terra  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at   the  present   location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries   of    snowfall   in   the   "C 1 imatologica 1  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and   in  the  seasonal  snowfall   table   include  snow  and  sleet. 

Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when 
published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some 
observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C      Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H       "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data   in  any  month   indicates  no  snowfall   and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J       "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cliraatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record   in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;    "Evaporation  and  Wind"  Table;    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 

and  the  Station  Index. 
+       And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*       Amount   included   in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

P      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//      Gage   is  equipped  with  a  windshield. 

AR       This  entry   in  time  of  observation  column   in  Station   Index  means  after  rain. 
B       Adjusted  to  a  full  month. 

D       Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or   partly  estimated,   using  a  ratio  of   i   inch  water  equivalent   to  every  10   inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS       This  entry   in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 
T       Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 
V       Includes   total   for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CL IMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and 
STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office,   Washington,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar   information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found   in  the   latest  annual   issues  of   Local  CI ima tological  Data,   obtained  as   indicated  above,  price 

15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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See  reference  notes  following  Station  Index. 
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it 

15 

22 

770 

0 

1 

2  o 

o 

4.  74 

.00 

2.5 

' 

1 

SAINT  CHARLES 

49.2 

28.6 

38.9 

71 

5 

15 

2  3 

8  0  3 

3 

o 

2  2 

0 

4.24 

i  *Aft 

.  0 

0 

6 

1 

2 

STUTTGART 

50.1 

32.1 

41.1 

-  4.0 

68 

4 

1 9 

22 

731 

3 

0 

I  9 

o 

4.75 

-  .10 

i  in 

* : 

.  0 

0 

8 

'* 

1 

STUTTGART   9  ESE 

48.5 

29.6 

39.1 

69 

5 

1  7 

23 

796 

3 

0 

22 

0 

4.98 

63 

.  0 

0 

2 

WYNNE 

45  •  5M 

27. 2M 

36. 4M 

1  2 

22 

3 

1 

0 

3.46 

• 

4.0 

4 

1 

DIVISION 

39.4 

-  4.6 

4.39 

.13 

1.6 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

51.7 

31.6 

41.7 

69 

6 

16 

23 

717 

0 

o 

17 

o 

7.87 

2.37 

6 

.0 

o 

7 

5 

3 

DE  QUEEN 

51.5M 

in.  u 

40. 8M 

70 

5 

14 

23 

745 

0 

0 

18 

0 

8.66 

2.80 

11 

0 

D I ERK.S 

51.7 

29.5 

40.6 

68 

25  + 

14 

23  + 

751 

0 

0 

19 

o 

9.27 

3.42 

6 

j 

0 

ij 

HOPE   3  NE 

51.0 

29.2 

40.1 

-  5.1 

69 

5 

15 

2 

762 

0 

0 

21 

0 

6.53 

1.92 

1.79 

7 

•  0 

0 

MOUNT  IDA 

50.8 

28.1 

39.5 

-  2.9 

67 

4 

1 1 

23+ 

784 

0 

1 

23 

0 

7.72 

3.10 

2.75 

o 

T 

T 

22 

NARROWS  DAM 

51.7 

27.5 

39.6 

66 

5 

14 

23 

779 

0 

22 

0 

6.50 

1.66 

1 1 

0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

50.0 

29.0 

39.5 

68 

25 

14 

23 

782 

0 

0 

22 

0 

7.54 

1.78 

j 

T 

14 

OKAY 

53.3 

32.8 

43.1 

-  3.9 

69 

1  7 

2 

674 

0 

0 

16 

0 

6.82 

2.45 

1.80 

6 

.0 

0 

9 

5 

3 

TEXARK.ANA  WB  AIRPORT  //R 

50.7 

34.4 

42.6 

-5.4 

68 

a 

20 

21 

686 

0 

0 

14 

0 

7.47 

2,63 

1.60 

6 

T 

o 

9 

7 

2 

DIVISION 

40.8 

-  4.0 

7.60 

3.50 

T 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPH I  A 

51.4 

32.3 

41.9 

67 

4 

16 

2 

712 

o 

o 

15 

o 

7.33 

2.69 

2.15 

7 

* 

0 

CAMDEN  1 

53.5 

31  .6M 

42. 6M 

-  3.3 

71 

4 

1 7 

2 

696 

o 

o 

16 

o 

7.53 

2.25 

2.65 

7 

0 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

53.7 

32.5 

43.1 

-  4.6 

73 

4 

16 

23 

6  70 

0 

o 

1  7 

o 

10.01 

4.29 

2.46 

5 

0 

0 

FORDYCE  6  W 

50.5m 

30. 6M 

40. 6M 

1 8 

23 

754 

3 

14 

o 

8.49 

2*0 

0 

MAGNOLIA   3  N 

52.8 

30.4 

41.6 

-  7.1 

70 

5  + 

15 

2  3  + 

720 

0 

1  " 

0 

8.57 

3.22 

2.29 

7 

0 

_ 

PRESCOTT 

51.9 

32.3 

42.1 

-  4.0 

69 

4 

16 

23 

707 

0 

3 

1  c 

c 

6.27 

1.72 

2.05 

7 

f 

0 

WARREN 

53.0 

32.5 

42.8 

-  4.5 

71 

4 

16 

2?  + 

631 

0 

0 

14 

- 

8.55 

1.93 

5 

T 

0 

• 

5 

DIVISION 

42.1 

-  4.1 

8.1  1 

3.18 

.3 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

53.7 

32.8 

43.3 

-  3.8 

72 

4 

16 

23 

668 

3 

0 

14 

0 

8.08 

2.11 

1  .72 

29 

T 

0 

5 

CUMMINS  FARM 

50.8 

29.7 

40.3 

70 

4 

11 

2 

755 

0 

0 

22 

c 

6.10 

1.59 

5 

T 

0 

5 

3 

DUMAS   1  ESE 

51.1 

30.3 

40.7 

-  5.6 

71 

15 

23 

748 

0 

0 

1  9 

0 

5.91 

.32 

1.80 

6 

.0 

0 

7 

5 

2 

MONT  I  CELLO  3  S 

52.4 

31.4 

41.9 

71 

4 

12 

23 

709 

0 

0 

15 

0 

8.43 

1  .74 

5 

.0 

0 

9 

6 

PINE  BLUFF 

52.4 

32.7 

42.6 

-  3.8 

71 

20 

23  + 

687 

3 

? 

1  7 

c 

4.80 

-  .19 

1.41 

1  1 

.0 

0 

6 

4 

2 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

50.2 

30.3 

40.3 

71 

4 

18 

23  + 

758 

0 

: 

1  B 

0 

6.91 

2.12 

5 

T 

0 

8 

u 

3 

PORTLAND 

51  .  1 

31.5 

41.3 

-  6.5 

74 

5 

19 

22 

725 

0 

0 

0 

5.72 

.43 

1  .40 

29 

T 

0 

10 

5 

2 

ROHWER   2  NNE 

50.5 

29.7 

40.  1 

66 

5  + 

16 

23  + 

765 

3 

1 

19 

0 

9.03 

2.52 

29 

.0 

0 

5 

5 

DIVISION 

41.2 

-  5.2 

6.65 

1  .46 

T 

0  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE  INCLUDED  IN  DIVISION  MEANS. 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature:     74°  on  the  5th  at  Portland 
Lowest  Temperature:     2°  on  the  22d  at  Gilbert 
Greatest  Total  Precipitation:     11.41  inches  at  Cove 

Least  Total  Precipitation:     2.76  inches  at  Batesville  L  and  D  No.  1 
Greatest  one-day  Precipitation:     4.00  inches  on  the  6th  at  Langley 
Greatest  Total  Snowfall:     6.5  inches  at  Paragould  Radio  KDRS 
Deepest  Snow  on  Ground:     6  inches  on  the  31st  at  Paragould  Radio  KDRS 


see  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


25     26  27 


AB80TT 
AL IC  !A 
ALUM  FORK 
ALY 

AMITV   3  NE 

ANTOINE 
APLIN   1  W 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHDOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATESV1LLE  L  I  VESTOCK 
BAT ESV I LLE  L   ANO  0  NO  1 

BEECH  GROVE 
BEEOEVILLE 
BENTON 
BENT  ONV I LLE 
8ERRYVILLE 


N  N 


BIG  PORK 
SLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
8LYTHEVILLE 

BOON  E V  I  LLP 
BOUGHTON 
8RINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 

CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 
CAMOEN  1 
CARLISLE   1  SW 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 
CL INTON 
CONWAY 
TORN  I NG 
COVE 

CROSSETT   7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 

DANV I LLE 
DARDANELLE 
DE  OUEEN 
DERMOTT 
DES  ARC 

DEVILS  KNOB 
DIERkS 
DUMAS    1  ESE 
EL   DORADO  FAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE    1  NE 
FAYETTEV ILLE 
FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  ST A 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT  //R 
FORT   SMITH  WATER  PLANT 
FULTON 
GEORGETOWN 

GILBERT 
GLENWOOD 
GRAVELLY 
GRAVETTE 

GPEEN  FOREST  4  ESE 

GREENBRIER 
GREENWOOD 
GREERS  FERRY  DAM 
GURDON   3  E 
HAMBURG 

HARRISON 
HECTOR 
HELENA 
HOPE   3  NE 
HOPPER 

HORAT 10 

HOT  SPRINGS   1  NNE 
HUTTIG  DAM 
INDEX 
JASPER 

JESSIEVILLE 
J0NES80R0 
REISER 
KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 
LANGLEY 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  //R 
L ITTLE  ROCK   FILT  PLANT 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 

MELBOURNE 

MEN  A 

MONT  I  CELLO  3  S 
MOROBAY  LOCK   AND  DAM  8 
MORR I L  TON 

MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW   1  E 


7.49 
7.64 
7.01 


3.91 
3.55 
2.76 


6.92 
7.65 
D3.52 


4.36 

B.04 
4. 83 
5.27 
3.54 
11.41 

8.08 


8.66 
7.94 
3.68 


5.91 
10.01 
4.39 


8.49 
5.64 
5.53 
7.94 
2.97 

5.14 
6.25 
10.13 
3.66 
3.50 


.05 


8.32 
7.43 
8.42 
8.30 


6.98 
4.22 
8.57 


9.95 
8.43 
10.32 
4.96 


1.92  1-20 


.25  1.20 
.37  1.25 
.33  1.13 
.10  .62 
.11  1.01 

2.45  2.00 
.70  1.90 
.44  1,67 
1.67 

3.82  1.69 


.  BE 


.29 


.68  .76 
1.60 
.24  1.93 


.95  2.10 

.14  1.76 

.46  2.55 

.51  1.22 


•  2.05 
2.07 
.09  1.90 


.58 
1.79 
2.45 


•  40  1. 
.08  2.62 
.08  1.12 


2.15  2.30 
.13  1.42 
.42  1.22 

.54  1.71 

.26 
1.13 

1.40 
1  .01 

.33  1.15 
3.12  1.38 
1  .  74 


.80  1.06 
.68  1.25 
.62  1.13 


.08 
1.90 


1.66 
1.03 
.47 


1.42 
1.15 
.85 


1.59  1.06 


1.01  .81 
.78  .08 
.96  1.12 


1.30 
1.90 
1.11 


1.70  .30 


.10  2.00 
1  .44 
T  1.25 
.89  .23 
1.55 

1.37 


1.26 
1  .92 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


HULBERRv  6  NNE 
NARROWS  OAM 

KASHVlLLE  PEACH  SUBSTA 
NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE   3  E 

NEWPORT 
NIMR05  DAM 
ODEll   3  N 
ODEN  2  W 


OSCEOLA 
OWENSVlLLE 
OZARK 
OZONE 

PAR AGOULO  RAO  10  K.0RS 
PARIS 

PARK  IN    ?  « 

PARKS 

PERRYVlLLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  FA A  AIRPORT 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 

RATCL IFF 
ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELL  V 1 LLE 
SAINT  CHARLES 

SAINT  FRANCIS 

SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  A  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STEVE 

STORY 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARK,  AN  A  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

WAlORON 

WALNUT   GROVE   2  NNE 
WALNUT   RIDGE   FAA  AP 

WARREN 
WHITE  ROCK 
WHITECLIFFS 
WYNNE 


Day  of  Month 


6.50 
7.5* 
7.48 
8.71 

3.06 
6.29 
5.82 


5.08 
6.73 
8.82 


7.21 
3.12 
8. SO 
5.74 
A.  60 

6.91 
8.86 
3.8? 

5.72 
6.27 

6.73 

9.03 
7.52 
4.2* 

3.41 
3.54 

1.41 

7.94 
4.39 


7.10 
7.98 
6.28 


4.98 
6.42 
9,07 


8.55 
5.68 
7.10 
3.46 


4  5 

 '  1 

6 

! 

7 

 ^ 

[ 

8  1 

9 

10 

 _ 

11 

 L 

12 

1  [ 

13  14 

i  i 

15 

16      17  18 

1.70 

.63 

2.41 

T 

.02 

1.78 

1.27 

.78 

.02 

.37 

1.37 

T 

.09 

2.05 

1.35 

.85 

1.60 

.25 

.50 

.75 

2.00 

1.54 

1.85 

.57 

.72 

T 

1.03 

•04 

.35 

*  10 

1  .  85 

U0  7 

1.28 

.15 

2.60 

.27 

2.84 

.82 

.34 

.  12 

2.30 

•  09 

•  19 

1.60 

.63 

•  90 

1.36 

.  1 1 

.96 

.55 

1.28 

•05 

.04 

.10 

1.60 

.67 

.  10 

•  05 

1 . 72 

1.9* 

1.03 

.06 

.01 

.04 

2  .93 

T 

.02 

T 

2.90 

2.15 

2.30 

.38 

.58 

1 .42 

2. »0 

1.46 

1.88 

.25 

T 

2.21 

1.66 

.32 

3.20 

.71 

1.57 

.03 

.07 

1.00 

•  50 

.02 

.96 

1.24 

.26 

.  1 1 

1.41 

T 

2.12 

.97 

.30 

.22 

1.18 

T 

.33 

.14 

T 

1.60 

.20 

T 

1.02 

.30 

t 

.75 

.95 

.30 

.52 

.30 

.05 

.61 

2.05 

.82 

.25 

.03 

1.05 

.02 

t  • 

1.66 

.92 

3.75 

7 

1.70 

1.15 

.25 

.21 

1.10 

2.57 

1.56 

1.46 

.31 

T 

T 

1.86 

.39 

.10 

.60 

.0  7 

1  .00 

.30 

1  .40 

•  04> 

.10 

1.61 

T 

1.38 

.OB 

1.05 

.44 

.02 

.85 

T 

7 

■ 

I 

• 

2.40 

1.64 

.47 

1.77 

.09 

.01 

1.77 

.22 

1.21 

.01 

.10 

2.09 

.20 

.64 

.46 

3.09 

1.31 

.47 

.90 

T 

1.10 

.  1  6 

.78 

.02 

3.10 

.53 

.20 

2.10 

•  10 

.90 

.  1  5 

•03 

T 

.15 

1.07 

.71 

.  14 

.03 

1.63 

1.62 

1.83 

.22 

.11 

1.84 

.06 

.51 

.54 

2.90 

1  .44 

•  34 

.60 

.04 

.86 

1.60 

.  78 

.85 

1  .40 

T 

7 

.         .  . 

1.79 

1.72 

•  12 

.12 

2.26 

.20 

.08 

.33 

7 

1.52 

1.20 

T 

.38 

.79 

.99 

.10 

1.93 

.23 

1.54 

.57 

.01 

•  30 

.37 

T 

.04 

2.25 

.54 

7 

.04 

2.50 

T 

7 

1.50 

1.25 

.85 

.10 

2.10 

.65 

.47 

T 

T 

.08 

19     20     21     22  I  23  24 


25     26     27     28     29  30 


T  .03 
.47 


T  .02  .07 


t  .40 


.33 
.02 


.35  1.76 
.15  .30 


-53 

1.00 
.43 

.20 

1.41 
.93 
.12 


I  .42 
•  65 


DAILY  PRECIPITATION 


DELAYED  DATA 


Station 

-0 

Day  of  Month 

Tot 

1   |  2 

3 

4   |   5   |  6 

7      8  |  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16     17  18 

19    20  21 

22  |  23  24 

25  |  26  |  27 

28  |  29  |  30 

31 

JUKE  1960 
HAMBURG 

2.07 

.27 

T 

.04  .71 

.02 

.47     .29  .27 

JULY  1960 
HAMBURG 

1.33 

.14 

.91 

.28 

NOVEMBER  1960 
HAMBURG 

4.35 

.09 

T        T  1.69 

.91  T 

T        T  T 

1.58  .02 

T 

.06 

DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DECEMBER  1960 


Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

46 

49 

55 

65 

64 

61 

46 

44 

44 

42 

45 

38 

41 

47 

43 

48 

52 

53 

59 

55 

39 

31 

45 

58 

65 

60 

55 

37 

39 

49 

46 

49.1 

MIN 

28 

11 

28 

45 

59 

45 

36 

38 

21 

30 

3 

29 

1  8 

23 

33 

28 

26 

30 

33 

19 

19 

32 

29 

28 

32 

33 

28 

32 

30.1 

MAX 

49 

49 

61 

67 

66 

62 

61 

44 

43 

48 

47 

43 

41 

45 

45 

48 

51 

54 

61 

60 

36 

35 

49 

63 

65 

64 

61 

40 

40 

48 

47 

51.4 

MIN 

33 

1 6 

25 

47 

58 

50 

39 

42 

28 

34 

38 

3 

24 

25 

7 

36 

35 

3' 

35 

32.3 

MAX 

50 

49 

63 

67 

67 

69 

54 

47 

45 

43 

45 

44 

40 

44 

43 

49 

53 

56 

63 

57 

40 

35 

53 

65 

66 

63 

55 

41 

44 

49 

43 

51.7 

MIN 

2  6 

2  3 

34 

54 

40 

39 

31 

31 

37 

34 

26 

36 

2 

18 

27 

2 

IB 

22 

26 

36 

35 

37 

24 

33 

31.6 

MAX 

40 

47 

56 

62 

65 

62 

46 

45 

40 

43 

52 

40 

38 

46 

44 

47 

49 

47 

57 

51 

29 

33 

42 

58 

60 

58 

50 

36 

40 

48 

44 

47.6 

MIN 

2  6 

1 2 

1 9 

36 

57 

45 

40 

40 

26 

29 

37 

28 

18 

19 

5 

21 

2 

24 

29 

20 

12 

2* 

*7 

29 

32 

3 

2* 

27 

27.5 

MAX 

42 

49 

57 

62 

63 

63 

46 

44 

41 

46 

38 

39 

48 

43 

49 

47 

49 

56 

49 

26 

32 

41 

56 

65 

57 

42 

34 

39 

50 

44 

47.2 

MIN 

20 

1  3 

28 

44 

55 

41 

36 

38 

23 

24 

25 

1 3 

22 

25 

24 

25 

2* 

26 

25 

8 

33 

30 

41 

24 

30 

32 

23 

27 

26.7 

42 

48 

57 

62 

66 

63 

48 

46 

40 

43 

48 

40 

40 

48 

47 

49 

47 

50 

53 

50 

29 

32 

43 

55 

64 

59 

45 

35 

40 

48 

40 

47.6 

MIN 

24 

1 1 

22 

4  1 

5  5 

44 

38 

37 

25 

25 

38 

26 

12 

20 

24 

24 

19 

21 

28 

1 

10 

& 

25 

22 

* 

20 

32 

32 

1  8 

24 

25.9 

47 

42 

59 

61 

67 

62 

49 

45 

45 

48 

42 

41 

44 

47 

47 

54 

66 

61 

56 

36 

32 

46 

65 

65 

62 

44 

37 

42 

51 

45 

49.8 

MIN 

30 

12 

20 

44 

58 

* 

39 

39 

26 

i  3 

32 

32 

20 

20 

35 

20 

23 

23 

15 

10 

25 

22 

41 

26 

33 

26.7 

MAX 

43 

50 

54 

61 

63 

55 

45 

40 

40 

38 

39 

33 

38 

41 

43 

43 

42 

51 

58 

45 

25 

27 

44 

53 

64 

51 

40 

38 

40 

48 

39 

44.  9 

MIN 

1 9 

16 

29 

51 

46 

34 

31 

31 

18 

30 

31 

20 

13 

24 

34 

15 

SO 

30 

28 

19 

28 

24.5 

MAX 

52 

48 

49 

56 

67 

63 

56 

4  6 

42 

46 

43 

44 

42 

46 

46 

49 

54 

55 

61 

53 

35 

32 

48 

64 

66 

62 

40 

45 

42 

52 

50.0 

MIN 

26 

14 

14 

51 

56 

40 

39 

28 

28 

33 

33 

21 

22 

2 

27.7 

MAX 

35 

47 

58 

63 

58 

60 

43 

50 

51 

38 

33 

39 

46 

42 

41 

52 

50 

46 

26 

27 

37 

49 

60 

55 

48 

36 

37 

42 

36 

MIN 

1 

28 

41 

41 

34 

25 

26 

27 

26 

26 

26 

31 

44 

34 

31 

26 

28.4 

MAX 

52 

55 

62 

66 

67 

65 

50 

50 

41 

43 

43 

43 

54 

43 

47 

55 

56 

65 

53 

32 

30 

49 

62 

70 

58 

48 

40 

40 

53 

42 

50.9 

MIN 

26 

19 

43 

27 

28.6 

MAX 

41 

46 

58 

66 

63 

62 

48 

50 

54 

42 

38 

44 

45 

47 

49 

49 

59 

54 

33 

33 

41 

59 

64 

61 

46 

38 

39 

48 

38 

48.4 

MIN 

29 

2 

15 

31 

30 

33 

33 

" 

32 

29.7 

MAX 

48 

5  1 

63 

71 

69 

65 

55 

54 

55 

44 

40 

45 

47 

52 

57 

6  0 

64 

60 

38 

35 

53 

66 

68 

65 

64 

41 

41 

51 

47 

53.5 

MIN 

30 

18 

30 

35 

25 

22 

22 

26 

° 

20 

29 

6 

3 

35 

26 

34 

31.6 

MAX 

49 

47 

58 

65 

66 

62 

52 

48 

48 

44 

39 

48 

45 

45 

51 

50 

60 

52 

31 

33 

44 

59 

68 

59 

41 

41 

44 

50 

41 

49.6 

MIN 

43 

25 

19 

2 

2 

18 

23 

36 

29 

26.0 

MAX 

45 

48 

58 

67 

65 

6] 

48 

42 

42 

41 

39 

48 

45 

47 

50 

6  0 

59 

53 

32 

33 

46 

58 

66 

60 

55 

37 

41 

50 

45 

49.  1 

MIN 

40 

25 

32 

28.0 

MAX 

38 

46 

■  a 

63 

64 

55 

44 

40 

42 

44 

39 

35 

43 

41 

45 

44 

49 

49 

46 

27 

29 

37 

50 

60 

52 

42 

33 

39 

48 

39 

MIN 

16 

34 

23 

2 

16 

26.2 

MAX 

48 

52 

65 

72 

67 

66 

58 

60 

44 

39 

43 

44 

50 

6  6 

59 

63 

62 

48 

36 

51 

65 

62 

58 

57 

45 

42 

49 

47 

MIN 

38 

30 

32!b 

MAX 

42 

49 

G  1 

70 

65 

63 

52 

52 

57 

44 

38 

44 

45 

48 

51 

54 

59 

53 

35 

36 

48 

60 

67 

63 

56 

43 

39 

49 

45 

MIN 

37 

28 

29!? 

MAX 

48 

50 

57 

68 

67 

62 

51 

5  1 

43 

45 

43 

39 

50 

45 

49 

51 

51 

57 

50 

55 

33 

47 

60 

66 

6  0 

47 

39 

43 

49 

38 

49. 6 

MIN 

42 

.'6 

27.3 

MAX 

52 

SO 

62 

67 

70 

62 

53 

45 

44 

46 

44 

47 

43 

50 

53 

59 

63 

54 

45 

35 

55 

68 

42 

46 

52 

43 

51.5 

MIN 

<e 

30 

36 

30.0 

MAX 

43 

48 

69 

67 

66 

63 

46 

46 

48 

42 

39 

44 

45 

48 

50 

51 

59 

53 

33 

34 

42 

60 

64 

61 

56 

37 

40 

50 

47 

49.5 

MIN 

40 

28 

28 

18 

33 

26 

25 

26 

32 

30.6 

MAX 

38 

42 

48 

56 

67 

57 

41 

42 

42 

40 

SI 

38 

36 

40 

44 

46 

52 

46 

21 

25 

37 

51 

53 

54 

42 

33 

45 

35 

MIN 

20 

20 

33 

17 

27 

17 

23 

26 

26.9 

MAX 

51 

51 

62 

66 

67 

63 

52 

44 

44 

43 

45 

44 

45 

43 

51 

56 

61 

63 

52 

37 

33 

52 

68 

68 

67 

50 

41 

44 

53 

42 

M  IN 

° 

40 

30 

36 

28 

21 

32 

17 

17 

29.5 

MAX 

47 

49 

62 

71 

64 

64 

51 

55 

57 

44 

38 

43 

46 

49 

54 

51 

61 

58 

35 

34 

48 

63 

65 

63 

48 

42 

39 

50 

40 

MIN 

28 

26 

39 

54 

38 

37 

27 

33 

2 

20 

22 

33 

30.3 

MAX 

50 

53 

66 

73 

66 

70 

51 

58 

47 

45 

45 

45 

48 

52 

56 

61 

65 

63 

41 

39 

55 

68 

69 

60 

52 

42 

42 

50 

43 

MIN 

i  i 

32.5 

MAX 

42 

54 

59 

62 

59 

43 

40 

43 

36 

38 

34 

41 

40 

39 

44 

47 

53 

60 

52 

25 

27 

42 

56 

66 

59 

40 

38 

40 

51 

46.2 

MIN 

1  1 

16 

10 

32 

24.8 

MAX 

44 

49 

53 

62 

61 

56 

42 

44 

42 

36 

38 

41 

42 

43 

46 

51 

57 

50 

24 

27 

44 

54 

64 

53 

43 

39 

37 

48 

45.9 

MIN 

32 

21 

20 

25 

20 

° 

27.5 

MAX 

46 

48 

54 

61 

63 

53 

43 

46 

36 

36 

41 

41 

40 

45 

50 

51 

56 

50 

26 

29 

44 

55 

63 

51 

43 

38 

40 

50 

39 

46.0 

MIN 

29 

22 

20 

12 

16 

20 

22 

22 

15 

10 

24 

29 

29 

23 

23 

24.8 

MAX 

43 

48 

5* 

62 

61 

58 

42 

42 

42 

16 

42 

40 

42 

43 

46 

51 

56 

51 

24 

27 

44 

54 

62 

55 

42 

39 

38 

49 

45 

45.9 

MIN 

35 

21 

21 

1 

18 

22 

30 

26 

23 

' 

* 

25 

8 

25 

30 

31 

1 

31 

27.6 

MAX 

41 

53 

57 

65 

63 

61 

45 

43 

41 

41 

41 

37 

42 

54 

41 

49 

47 

55 

54 

42 

24 

30 

43 

56 

68 

51 

35 

34 

39 

54 

40 

46.  6 

MIN 

28 

24 

26 

24.9 

MAX 

45 

50 

60 

68 

51 

55 

42 

38 

43 

45 

48 

53 

56 

60 

57 

37 

33 

50 

62 

65 

62 

57 

48 

43 

50  5 

MIN 

37 

28 

22 

33 

2 

30.6 

MAX 

47 

51 

6  9 

67 

66 

t: 

48 

42 

40 

42 

40 

50 

46 

46 

51 

51 

63 

46 

32 

30 

50 

59 

68 

55 

39 

40 

40 

48 

40 

48  6 

MIN 

35 

28 

18 

34 

33 

30 

28*7 

MAX 

51 

47 

55 

63 

63 

61 

51 

51 

51 

47 

40 

40 

47 

45 

47 

50 

53 

58 

55 

29 

30 

46 

60 

66 

63 

50 

41 

42 

49 

38 

49  5 

MIN 

28 

41 

22 

26.2 

MAX 

45 

52 

58 

64 

66 

62 

46 

4  5 

41 

38 

41 

39 

44 

52 

43 

52 

49 

55 

60 

53 

28 

32 

45 

60 

68 

61 

35 

35 

40 

54 

46 

zl'.l 

M  1  N 

40 

2  6 

27 

1 

MAX 

45 

48 

60 

63 

55 

44 

42 

4  ? 

39 

39 

34 

40 

41 

41 

46 

46 

53 

58 

49 

23 

29 

42 

55 

65 

55 

42 

37 

40 

50 

40 

45.7 

MIN 

31 

29 

30 

1  6 

30 

29 

18 

12 

22 

33 

1 1 

19 

0  0 

22 

1 9 

11 

7 

7 

20 

31 

26 

24 

28 

28 

26 

23.5 

MAX 

44 

50 

54 

63 

65 

6  0 

45 

44 

39 

38 

39 

37 

43 

45 

40 

46 

45 

52 

55 

47 

25 

29 

45 

55 

67 

56 

40 

36 

39 

52 

45 

46.5 

MIN 

18 

12 

30 

45 

53 

30 

34 

35 

22 

31 

33 

23 

13 

23 

27 

18 

21 

20 

21 

22 

12 

8 

9 

26 

24 

36 

30 

29 

32 

19 

23 

25.1 

MAX 

42 

46 

62 

67 

65 

6  2 

55 

45 

40 

57 

55 

43 

35 

39 

45 

44 

47 

49 

58 

53 

39 

31 

43 

55 

65 

60 

55 

40 

39 

40 

39 

48.9 

MIN 

30 

23 

.'6 

42 

55 

5  5 

39 

)9 

30 

33 

40 

3  3 

22 

23 

33 

28 

30 

28 

29 

36 

20 

17 

16 

36 

30 

52 

31 

35 

34 

28 

31 

32.5 

MAX 

53 

47 

53 

63 

69 

65 

64 

43 

ii 

42 

46 

44 

41 

44 

44 

50 

55 

60 

64 

56 

38 

35 

52 

65 

66 

65 

40 

39 

42 

50 

51.0 

"IN 

28 

15 

20 

32 

46 

61 

39 

38 

2  9 

29 

36 

35 

25 

25 

34 

21 

21 

21 

27 

29 

17 

20 

17 

25 

26 

30 

36 

35 

34 

26 

27 

29.2 

MAX 

49 

49 

58 

66 

65 

6: 

47 

45 

42 

45 

46 

44 

40 

43 

44 

49 

53 

55 

60 

51 

36 

33 

46 

63 

65 

64 

53 

38 

41 

50 

44 

49.9 

MIN 

29 

12 

24 

50 

59 

4  6 

38 

38 

26 

33 

33 

3  0 

20 

29 

3  6 

30 

24 

25 

31 

19 

21 

11 

28 

24 

48 

32 

32 

35 

28 

32 

30.7 

ALUM  FORK 


ARKADELPHIA 


8ALD  KNOB 


BATESVILLE  LIVESTOCK 

8ATESVILLE   L   AND   D   NO  1 

BENTON 

BENTON VILLE 

BLAKELY   MOUNTAIN  0AM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 


CLARKSV ILLE 


CROS5ETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
OARDANELLE 
DE  QUEEN 


DEVILS  KNOB 


DUMAS    1  ESE 

EL   DORADO   FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

F  AYETT  EV  I LL  E 

FAYETTEVILLE   FAA  AP 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

FLIPP1N   FAA  AIRPORT 


FORT    SMITH  MB  AIRPORT 


FORT    SMITH   WATER  PLANT 


HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT   SPRINGS   1  NNE 


See  reference 


■  following  Sta 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

is*  } 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2G 

27 

28 

2a 

30 

31 

■ 

< 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

AO 
24 

47 
18 

59 
28 

61 
41 

61 

56 

60 
43 

46 

37 

42 
35 

38 
25 

43 
28 

48 

38 

38 
26 

37 
19 

42 
25 

42 
30 

45 

26 

45 
29 

48 

26 

50 
29 

42 
26 

27 
16 

31 
9 

38 
16 

53 
35 

62 
27 

54 

42 

45 

32 

36 
31 

39 
31 

49 

27 

38 

29 

45.4 
29.2 

K E I 6  EP 

MAX 
MIN 

24 

46 
17 

58 

22 

62 
43 

62 
45 

60 
40 

44 

35 

40 

31 

48 
24 

51 
25 

52 
33 

38 
26 

34 
15 

39 
20 

45 
28 

41 

23 

42 
22 

46 

2  2 

53 

23 

49 
28 

30 
13 

27 
5 

35 
12 

43 

28 

60 
25 

56 
40 

40 
24 

36 
28 

38 

2  8 

42 
24 

'8 

26 

44.9 
25.8 

KEO 

MAX 
MIN 

42 
27 

48 

16 

6  3 
23 

70 
43 

65 
57 

63 
46 

47 
38 

44 
18 

41 
27 

49 
31 

53 
36 

4.' 

31 

36 
20 

46 

23 

46 

36 

4  8 

25 

49 
23 

53 
23 

59 

25 

53 
31 

34 

19 

34 
17 

..  6 
16 

61 

31 

66 

28 

6  1 
44 

48 

27 

38 

33 

41 
34 

48 

26 

39 
32 

49.4 

29.9 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

46 
16 

52 
10 

57 
33 

65 
44 

68 
42 

62 
34 

50 
35 

44 

36 

40 
24 

40 
25 

42 

30 

40 
24 

42 
10 

50 
18 

44 

24 

46 

21 

45 
17 

52 
18 

57 
19 

54 

25 

28 
14 

29 
10 

45 

55 
25 

69 
21 

60 
37 

45 

2  2 

37 
31 

40 
33 

53 
15 

SI 
22 

48.6 

24.5 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

42 
20 

49 
15 

58 
21 

68 

39 

63 
58 

62 
43 

44 

39 

44 

33 

39 
27 

48 

30 

42 
36 

39 

J  6 

35 
18 

44 

20 

45 
33 

46 

25 

47 
23 

51 
23 

59 
25 

52 
24 

32 
17 

31 
16 

45 
14 

61 
28 

65 

2  4 

6 

32 

39 
28 

36 

33 

40 
34 

46 

25 

i> 

31 

47.4 
27.7 

MAGNOL I  A   3  N 

MAX 
MIN 

43 
28 

52 
16 

65 
26 

70 
45 

70 
57 

66 
56 

59 
37 

48 

30 

46 
28 

54 
34 

49 

32 

42 
34 

41 

24 

43 
2  1 

45 

32 

50 

22 

55 
16 

60 
21 

65 
28 

62 
36 

19 
IS 

38 

22 

53 
15 

65 
33 

65 

27 

65 
45 

49 
36 

42 
34 

4  1 

33 

48 

26 

4< 

34 

52.6 
30.4 

MALVERN 

MAX 
MIN 

27 

52 
13 

60 
20 

69 
40 

66 
59 

63 
47 

47 
40 

44 
39 

43 
28 

46 
33 

45 
36 

41 

32 

40 

20 

44 

27 

46 
36 

50 
19 

55 
19 

58 
21 

62 
26 

58 

29 

■B 
18 

32 
18 

49 

13 

if 
27 

67 
24 

67 
42 

50 
33 

38 
31 

42 

35 

52 
24 

47 
34 

51.1 
29.4 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

19 

9 

59 
20 

61 
47 

61 

55 

61 
41 

48 

33 

44 

35 

40 
23 

41 
22 

42 
35 

36 
23 

38 
9 

51 
15 

44 

22 

48 
16 

47 
19 

54 

17 

48 

20 

43 

23 

26 

13 

30 
8 

38 

3 

S3 
20 

66 

20 

60 
32 

16 
31 

34 

29 

39 
30 

50 
16 

40 

22 

45.8 
23.5 

MAR  I  ANNA   2  5 

MAX 
MIN 

28 

20 

59 
28 

67 
40 

65 
54 

62 

50 

51 
37 

44 

37 

40 
29 

54 
30 

55 
37 

42 
29 

37 
19 

40 
23 

45 
28 

45 
26 

5  D 
25 

50 
28 

59 
29 

51 

35 

42 

20 

12 
15 

41 
16 

57 
31 

63 

33 

62 
49 

53 
30 

38 

33 

38 
33 

47 

25 

46 

31 

49.2 
30.6 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

66 
42 

60 
38 

48 

31 

42 

32 

4  1 

21 

47 

23 

52 
34 

38 

22 

38 
18 

40 
26 

41 

23 

45 
27 

47 
21 

45 
23 

55 
23 

50 
24 

33 
16 

39 
1  1 

44 

17 

58 
32 

64 

32 

53 
40 

18 

29 

38 
21 

43 
27 

45 

23 

41 
26 

46.3 
26.0 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

43 
17 

44 

20 

53 
34 

62 
47 

58 

39 

45 
34 

45 

35 

41 

?? 

37 
29 

37 
34 

37 
24 

43 
10 

48 
24 

42 
id 

50 
1  7 

47 

22 

53 
PI 

57 
22 

47 
23 

i  6 
8 

28 
5 

43 

7 

57 
28 

66 
28 

58 

37 

37 
20 

37 
29 

38 

30 

51 
18 

42 

30 

45.7 
25.0 

MENA 

MAX 
MIN 

50 
27 

48 
18 

58 

32 

63 

53 

65 
58 

63 
47 

47 
38 

47 
38 

42 
27 

40 
32 

41 
32 

40 
27 

41 

21 

46 

27 

41 

33 

49 
25 

54 
24 

56 
2  7 

59 
30 

53 
27 

32 
17 

27 
18 

44 

15 

6. 

32 

65 

27 

58 

4 

46 

32 

38 

32 

40 
34 

52 
24 

44 

33 

46.7 

30.5 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

43 
38 

50 
16 

63 
24 

71 

37 

68 
57 

66 
49 

62 
40 

18 

29 

55 
29 

55 
31 

43 

35 

37 
21 

44 

20 

4* 

35 

49 
22 

55 
22 

58 
24 

61 

30 

59 
40 

6  1 

22 

34 
14 

49 

12 

64 
34 

66 
34 

6 

49 

66 

35 

43 

37 

39 
35 

49 

30 

46 

35 

52.4 
31.4 

MORR I L  TON 

MAX 
MIN 

45 
27 

51 
16 

60 
27 

68 
46 

64 

55 

62 
45 

48 

40 

48 
40 

45 
23 

42 
30 

43 
35 

42 
28 

39 
17 

49 
19 

45 

27 

46 
28 

49 
23 

49 
2  8 

61 

22 

52 
31 

S9 
1  9 

32 
16 

46 
12 

57 
29 

66 
24 

61 
37 

50 
25 

39 
32 

41 
)4 

48 

27 

43 

25 

49.4 
28.5 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

50 
24 

48 
11 

61 
23 

67 
47 

64 

57 

59 
49 

49 
38 

46 

38 

42 
28 

45 
28 

42 

32 

42 

JO 

42 
18 

46 

23 

44 

32 

51 
20 

59 
18 

56 

20 

61 

22 

55 
30 

4  0 

17 

31 
17 

49 

11 

64 

27 

65 

22 

60 
16 

6  0 
16 

39 

32 

48 

33 

53 
20 

47 

32 

50.8 
28.1 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

MAX 
MIN 

42 
19 

49 
15 

57 
28 

63 
45 

64 

55 

60 
38 

48 

33 

45 

33 

39 
22 

36 
28 

40 
34 

38 
23 

39 
12 

52 
22 

41 

27 

47 

23 

45 
25 

52 
25 

54 
27 

44 

23 

27 

28 

6 

42 
9 

55 
33 

68 

32 

56 
37 

37 
26 

33 
29 

39 
31 

51 
20 

43 

29 

46.3 
26.5 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

MAX 
MIN 

44 
19 

41 
1  1 

49 
16 

57 
34 

64 

49 

61 
36 

46 
34 

47 
34 

42 
24 

38 
23 

42 
32 

38 
25 

36 
10 

39 
11 

51 
25 

41 

23 

46 
21 

44 
21 

51 
22 

53 
22 

42 
13 

25 
4 

28 

5 

43 
1  ? 

55 
19 

67 
2  6 

49 

27 

35 
30 

34 

30 

39 
17 

50 
1  8 

45.1 
22.5 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

57 
27 

54 
15 

48 
18 

62 

25 

68 

52 

65 

53 

58 
40 

45 

39 

46 

29 

44 

29 

46 

34 

42 
33 

46 

20 

44 

23 

45 
32 

43 
18 

45 
18 

^4 
IB 

60 
24 

62 
27 

52 
22 

39 
22 

33 
14 

5  2 
IS 

67 
24 

6  ' 

25 

66 
36 

52 
35 

41 
35 

45 
26 

54 

26 

51.7 
27.5 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

55 
26 

49 
19 

48 

23 

61 

37 

67 

53 

64 

55 

57 
39 

37 

45 

27 

40 

32 

44 

33 

44 

30 

44 

22 

41 

23 

44 

10 

42 

21 

48 

21 

52 
24 

59 
30 

61 

32 

S3 
IS 

38 
17 

33 
14 

51 
19 

68 

29 

66 
ill 

66 

35 

36 
32 

38 
34 

43 

22 

50 
31 

50.0 
29.0 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

41 

23 

47 
16 

57 
25 

62 
42 

63 
54 

61 
41 

46 
36 

44 

35 

40 
24 

44 

26 

51 
35 

14 

24 

38 
15 

47 
21 

43 
27 

49 
24 

47 
25 

47 

23 

56 
25 

50 
25 

34 
16 

34 
9 

41 

11 

SS 
31 

64 
28 

56 
41 

45 
26 

36 
28 

40 

29 

47 
24 

2  8 

47.2 
27.0 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

51 
24 

47 
1  1 

52 
18 

58 
28 

63 
54 

65 

54 

55 
38 

45 

38 

47 

26 

40 

26 

45 

32 

41 

so 

43 

18 

42 
18 

48 

29 

44 

26 

50 
23 

86 

23 

55 
25 

61 
27 

SI 

1  R 

33 
22 

33 
11 

47 

17 

61 

25 

*  ' 

2  9 

89 

30 

39 
30 

4  0 

33 

39 
24 

50 
24 

49.2 
26.8 

OKAY 

MAX 
MIN 

55 
30 

53 
17 

63 
29 

69 
53 

68 
62 

65 
54 

55 
40 

45 

■0 

45 

30 

44 

36 

43 

1  e 

46 

35 

43 

26 

45 

28 

44 
38 

80 
23 

5  5 
21 

61 
23 

64 

26 

60 
35 

42 

22 

38 

25 

S3 

18 

61 
29 

67 
27 

66 
44 

63 
37 

41 

35 

45 

37 

51 

25 

48 
34 

53.3 
32.8 

OZARK 

MAX 
MIN 

48 

30 

52 
24 

58 

1  3 

65 

52 

64 
48 

62 
47 

50 
43 

54 
43 

43 
27 

45 

33 

45 

35 

41 

2  8 

44 

19 

50 
24 

45 
34 

46 
21 

51 
21 

5  1 
26 

62 
26 

57 
27 

34 

17 

32 
18 

46 

14 

60 
25 

67 
26 

59 
34 

42 

29 

40 
34 

42 

5  6 

48 

25 

4  2 

3( 

49.9 

30.2 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

38 
21 

45 
14 

56 
21 

61 

40 

59 
52 

59 
42 

45 

35 

43 

33 

37 
23 

43 
25 

47 

36 

40 

25 

36 
17 

42 
21 

42 
27 

44 

22 

45 
24 

49 

21 

46 
24 

45 
25 

28 
16 

30 
4 

>< 
7 

52 
33 

60 
33 

56 
42 

45 

33 

36 
31 

39 
31 

46 

21 

40 
24 

44.  6 

26.5 

PARIS 

MAX 
MIN 

47 

22 

52 
13 

60 
24 

70 
47 

68 

53 

65 
47 

50 
42 

49 
44 

45 

30 

43 
30 

45 
35 

44 

27 

40 
17 

50 
22 

47 

21 

50 
23 

50 
27 

50 
23 

59 

23 

55 
30 

36 
IS 

30 
16 

49 
16 

60 
30 

69 
24 

6  1 

33 

50 

30 

40 
33 

42 

36 

47 
24 

42 

32 

50.5 
28.7 

PERRYV I LLE 

MAX 
MIN 

43 
27 

50 
11 

57 
22 

67 
44 

62 
53 

62 
44 

45 
39 

39 

39 
25 

39 
31 

40 
34 

40 

30 

40 
15 

48 
18 

41 

26 

48 

25 

50 
21 

4  8 

22 

60 
21 

48 

32 

33 
17 

31 
16 

45 

10 

60 
27 

66 

22 

5  8 
31 

48 

35 

35 
32 

40 
33 

50 
22 

43 
31 

47.9 
27.6 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

45 
30 

51 
20 

64 

28 

71 
46 

68 
58 

65 
48 

59 
38 

4  5 

39 

42 
29 

50 
35 

56 
38 

44 

32 

39 
24 

45 

26 

4  6 

36 

50 
26 

52 
27 

58 
26 

63 
28 

57 
37 

40 

20 

35 
21 

44 

20 

6  6 

16 

67 
31 

63 
52 

57 
32 

41 

35 

41 

SS 

51 
29 

46 

33 

52.4 
32.7 

PINE   BLUFF   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

43 
27 

50 
18 

65 
24 

71 
40 

65 
56 

64 
45 

45 
38 

35 

26 

55 
34 

44 

37 

41 

30 

39 
23 

45 
24 

46 

35 

53 
27 

49 

25 

86 
2  1 

63 

25 

57 
26 

35 
20 

34 

20 

49 

18 

65 
)  1 

66 
28 

63 
39 

4  1 
1  J 

38 
36 

40 
34 

48 

29 

19 

30 

50.2 
30.3 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

45 

19 

61 

60 

61 
43 

35 

43 

32 

43 

33 

38 
24 

42 

33 

43 
37 

39 
23 

15 

44 

20 

43 
24 

20 

46 
24 

49 

2  1 

49 

21 

48 
24 

2  6 

IS 

30 
3 

39 
6 

54 

25 

62 
24 

37 

2'J 

36 
30 

2  7 

47 
19 

35 
24 

45.0 
24.5 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

50 
28 

45 
20 

52 
30 

64 

30 

74 
45 

65 
58 

67 
43 

43 
18 

44 

30 

45 

32 

58 
37 

44 

35 

40 
24 

38 
25 

4  2 

30 

44 

28 

50 
25 

88 
2  1 

57 
30 

62 
35 

60 
23 

38 
19 

37 

2  0 

48 

25 

65 

32 

63 
38 

5  8 
37 

47 

37 

4  0 
18 

41 

31 

48 

31 

51.1 
31.5 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

50 
32 

51 
17 

62 
28 

69 
50 

68 

56 

63 
53 

56 
38 

43 

35 

43 

27 

45 

37 

45 

37 

42 
34 

41 

23 

44 

26 

45 

35 

51 
24 

55 

22 

6H 
24 

63 
29 

61 

35 

40 
18 

37 
22 

62 

6$ 
33 

64 

38 

6  ) 
45 

SI 
38 

42 

36 

42 

36 

49 

26 

47 

32 

51.8 

32.3 

ROGERS 

MAX 
MIN 

45 
20 

50 
19 

53 
35 

62 
51 

61 
47 

55 

35 

45 
31 

44 

34 

43 

19 

40 

30 

34 
31 

35 
20 

42 
14 

42 
25 

41 
is 

45 
18 

47 

23 

52 
28 

60 
27 

50 
21 

2  8 

13 

27 
10 

4  < 

1  i 

56 

30 

64 

30 

56 
33 

42 
2S 

39 
30 

41 

10 

51 

20 

4  3 

30 

46.  3 
26.7 

ROHWER  2  NNE 

MAX 
MIN 

44 
29 

50 
16 

60 
30 

66 
34 

66 

53 

6  6 

50 

51 
38 

44 

33 

45 
28 

48 

30 

52 
21 

48 

21 

38 
25 

51 
25 

48 

35 

46 

23 

54 
24 

SI 
24 

59 
24 

57 
37 

39 
20 

32 
16 

46 

16 

65 
27 

64 

30 

6  1 

4S 

48 

34 

40 

36 

41 

35 

47 

27 

4  1 
1» 

50.  5 
29.7 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

49 
28 

50 
14 

58 

26 

67 
42 

66 

53 

62 
46 

51 
41 

52 
43 

46 

26 

46 

34 

45 

36 

44 

29 

40 
18 

50 
20 

*s 

26 

48 
24 

51 
20 

50 
23 

60 
24 

55 
31 

13 
17 

32 
18 

49 

13 

60 
23 

69 
24 

6 

31 

51 
30 

40 

33 

42 

35 

30 
23 

4  3 

32 

28.5 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

45 
29 

42 
18 

51 
19 

63 

33 

71 

53 

63 

53 

63 
34 

45 

37 

42 

2  8 

46 

29 

55 
38 

44 

11 

40 

20 

38 
20 

41 

28 

46 

25 

47 

25 

SI 
24 

54 

25 

55 
27 

51 
19 

34 

16 

33 
15 

48 

22 

58 

30 

65 
41 

64 

29 

47 
34 

.6 

11 

39 
26 

48 

28 

49.2 
26.6 

SEARCY 

MAX 
MIN 

42 

27 

49 
14 

60 
22 

65 
44 

65 

57 

61 
45 

47 

40 

46 
40 

41 

26 

44 

30 

52 
34 

60 

29 

39 
18 

48 

21 

44 

27 

49 

50 

4  9 

22 

60 
24 

51 
30 

iO 
19 

35 
13 

43 

13 

60 
27 

65 

25 

59 
25 

45 

2* 

36 
33 

41 
34 

51 
24 

43 

30 

48.7 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

44 

27 

52 
14 

63 

70 
50 

67 
57 

63 
45 

45 
40 

44 

34 

47 

45 

27 

40 

1  7 

24 

34 
19 

45 

22 

46 

35 

46 

25 

47 
26 

62 
24 

61 
28 

58 

11 

1  9 

36 
1  7 

46 

16 

60 
1 0 

63 
25 

6 

60 
3rt 

37 
31 

42 

32 

45 

41 

49.0 
29.1 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

45 

22 

52 
21 

52 
35 

60 

51 

64 
48 

56 
35 

44 

32 

43 

35 

43 

21 

40 

33 

42 

32 

IS 
2  1 

42 
13 

43 
24 

4  2 

36 

46 
16 

48 

21 

54 
25 

59 
25 

51 
23 

25 

13 

29 
10 

45 

11 

67 
2S 

66 
34 

$9 
31 

4  1 

27 

39 
31 

40 

31 

51 
18 

44 

31 

47.1 
26.8 

reference  doUi  following  Station  lodci. 
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DAILY  TEMPERATURES 

DECEMBER  1960 


Lonimuea  

Day  Of  Month 

rage 

Station 

1 

2 

5    1  6 

7 

3 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

STUTTGART 

M  I N 

43 
30 

48 
21 

60 
28 

66 

43 

66 

63 

51 

44 

41 

50 

54 

43 

37 

44 

45 

47 
26 

50 
25 

51 
30 

60 
29 

55 
38 

39 
20 

34 
19 

45 
20 

60 

32 

65 
33 

62 
49 

56 
31 

40 
35 

39 
34 

48 

28 

44 

32 

50. 

32 

1 
1 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

49 

29 

42 
19 

47 
24 

60 
34 

69 

62 

63 
38 

45 
38 

42 
28 

41 
31 

54 
37 

44 
31 

39 
21 

36 
23 

42 
30 

44 

45 

*« 

53 

59 

54 

33 
16 

33 
17 

44 

23 

59 
30 

64 
35 

62 
30 

43 
33 

37 
33 

39 

49 

48 

5 
6 

SUB ! ACO 

MAX 
MIN 

48 

27 

51 
17 

60 
27 

65 
50 

63 

61 

50 
41 

50 
42 

46 
25 

43 
31 

44 

34 

43 
28 

38 
19 

51 
23 

47 
34 

45 
24 

49 
27 

48 

2  6 

61 
27 

57 
29 

31 

29 
12 

49 
16 

59 
35 

69 
28 

62 
35 

51 
28 

39 
31 

40 
36 

47 
25 

41 
32 

49. 
29 

6 
8 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

48 

31 

48 
21 

64 
37 

68 

52 

66 

64 

47 
40 

43 
38 

42 
31 

47 
38 

45 
36 

42 
31 

40 
28 

43 
3  1 

43 
3  4 

50 
27 

53 
24 

59 
32 

63 
33 

55 
28 

39 
20 

37 
26 

53 
23 

64 
36 

66 
39 

60 
45 

48 
38 

40 
36 

43 

37 

49 
30 

42 

50 
34 

7 
4 

TURNP IKE 

MAX 
MIN 

WALDRON 

MAX 
MIN 

50 
24 

53 
13 

59 
27 

67 
47 

66 

b5 

47 
40 

47 
41 

27 

39 
32 

42 
33 

40 
28 

45 
18 

50 
2  3 

47 
27 

49 

20 

54 
18 

55 
2 1 

62 

23 

58 

32 

28 
18 

49 

11 

62 
23 

67 
23 

64 
32 

50 
27 

42 
33 

39 
35 

51 

49 

50 
27 

8 
6 

WALNUT   RIDGE   FAA  AP 

MAX 
MIN 

38 
23  . 

45 
17 

55 
27 

60 
43 

59 
56 

59 
39 

45 

37 

41 

30 

38 
26 

44 
27 

46 
35 

38 
24 

34 
17 

44 
24 

42 
28 

45 
2  5 

44 
27 

49 
26 

48 

46 

2  5 

29 
7 

38 
14 

52 
30 

61 
31 

52 
30 

35 
31 

34 
32 

39 
29 

46 

34 

44 
27 

0 
3 

WARREN 

MAX 
MIN 

47 
29 

52 
16 

64 
25 

71 
47 

69 
58 

65 

57 

58 

40 

4B 

38 

44 
29 

57 
36 

54 
36 

42 
35 

38 
23 

44 

22 

46 
35 

52 
27 

57 
22 

60 
23 

62 
27 

60 
40 

45 

20 

34 
17 

51 
16 

66 

35 

66 
38 

60 
46 

54 
36 

42 
36 

39 
35 

50 
28 

46 
35 

53 
32 

0 
5 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

47 
22 

43 
21 

49 
30 

55 
43 

72 
45 

46 

54 

32 

51 
33 

38 
19 

45 
27 

35 
28 

32 
17 

34 
15 

37 
23 

35 
30 

43 
21 

44 

27 

45 

32 

54 
34 

18 

25 
11 

24 
9 

36 

12 

55 
34 

60 
40 

32 

23 

34 
26 

33 
29 

43 
27 

36 
30 

43 
27 

1 
0 

WYNNE 

MAX 
MIN 

44 

22 

46 

1  8 

3  9 

65 

60 
42 

47 
38 

41 
38 

39 
2  6 

50 
27 

36 

43 
26 

36 

!  6 

39 
23 

42 
3  2 

44 
26 

21 

58 

54 

32 

36 
17 

32 
12 

40 
16 

64 

37 
32 

38 
32 

47 
23 

44 
32 

46 

27 

5 
2 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


atanon 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  -  i 

5  0  _J 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.08 

.08 

.05 

.04 

.0) 

.02 

.07 

.05 

* 

08 

* 

* 

.  15 

* 

* 

* 

* 

.  27 

.01 

.02 

B  1.07 

WIND 

31 

26 

18 

2? 

56 

23 

47 

29 

44 

41 

42 

79 

3  4 

13 

25 

83 

21 

13 

7 

18 

112 

62 

23 

23 

15 

21 

44 

52 

21 

22 

14 

1081 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.04 

.10 

.02 

.01 

.01 

.05 

.08 

.09 

.02 

.05 

* 

.06 

.04 

* 

* 

• 

.29 

* 

.09 

B  1.09 

WIND 

25 

19 

38 

85 

54 

75 

63 

47 

35 

58 

97 

24 

16 

36 

32 

22 

10 

9 

38 

104 

47 

23 

47 

15 

49 

31 

47 

41 

15 

24 

1226 

NARROWS  DAM 

EVAP 

* 

.  13 

.04 

.06 

.00 

* 

.04 

.02 

.10 

* 

• 

* 

* 

* 

.44 

.05 

.01 

.00 

B  1.06 

WIND 

21 

211 

21 

56 

153 

87 

40 

33 

22 

34 

44 

59 

28 

18 

29 

36 

18 

10 

30 

34 

90 

53 

23 

25 

15 

29 

40 

43 

19 

8 

20 

1158 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.08 

.02 

.08 

,03 

.01 

.06 

.05 

.06 

04 

.00 

.01 

.05 

.04 

.02 

.06 

.00 

* 

* 

* 

* 

.16 

.05 

.02 

.00 

.02 

B  1.00 

WIND 

20 

14 

24 

26 

35 

22 

22 

11 

52 

* 

83 

39 

11 

11 

15 

35 

10 

3 

11 

28 

41 

30 

21 

12 

8 

15 

51 

42 

12 

10 

11 

725 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.06 

.01 

.09 

.04 

* 

* 

* 

* 

.23 

• 

• 

* 

.14 

* 

.  15 

• 

.03 

B  0.97 

WIND 

31 

27 

18 

65 

138 

120 

94 

66 

104 

53 

121 

13  1 

69 

24 

92 

75 

43 

7 

10 

44 

116 

47 

75 

79 

12 

90 

67 

102 

47 

9 

14 

1990 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
DECEMBER  1960 


Stabo 


Day  of  month 


4      5      6      7      8     9     10     11     12     13    14     15     16     17    18     19  20 


BATE S  V  I LLE  L  AND  D  NO  1 

BLYTHEVILLE 

BRINKLEY 

CONWAY 

CORNING 

CROSSETT  7  S 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEV I LLE  FAA  AP 

FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

GILBERT 

GRAVE TTE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 
JONESBORO 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
ItAJfMOTU  SPRING 
MARLANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MENA 

MOUNT  IDA 

NEWPORT 

OZARK 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

PRESCOTT 

ROGERS 

RUSSELLVILLB 
SEARCY 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 
WALDRON 

WALNUT  RIDGE  FAA  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFA1X 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFAU. 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1.0 
1 


3e«  ntfrtK*  notes  following  Station  ladoi. 
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STATION  INDEX 


AB60TT 
ALICIA 
ALUM  FORK 

AMITY  3  NE 

ANTOINE 
APlIN  1  W 
APPLETON 
ARkADELPhIA 


BALD  KN08 


LIVESTOCK 
L  AND  D  N< 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

CLARK 

PIKE 
PERRY 
POPE 
CLARK 
DESHA 


INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE 


B 16  FORK 
BLACK  ROCK 
8LAKELY  MOUNTi 

BLUE  MOUNTAIN 


BOGNEVILLE  6  Nl 
I  BOONEVILLE 

BOTH  I N6URG  2  S 

BOUGHTON 
:  BRANCH  4  NW 

BRANCH  J  SW 
8RINKLEY 
BUFFALO  IOWER 
[  BULL  SHOALS  OAI 
BURDETTE 

I  CABOT  4  Sw 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 

.  CAMDEN  2 

! CARLISLE   1  SW 


0586j  BENTON 

6  CARROLL 
06641  POLK 


102  PULASK  I 
132  IZARD 
1152'  OUACHITA 
■  OUACHITA 
LONOKE 

1  2  38i  GARLAND 
442,  MONROE 
45S|  JOHNSON 
492  VAN  6UREN 


I  COMBS  3  : 
, COMPTON 


VILLE  SCS 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT 
DES  ARC 


DEVIL 


KNOB 


DUMAS  1  ESE 
DUMAS 
L  DORADO  FAA  AIRPO 

UREKA  SPRINGS 
VENlNG  SHADE    1  NF 
AYETTEV ILLE 
FATETTEVILLE    FAA  AP 
F AYE  TTEV I LLE   EXP  ST 


1838  YELL 
'48;  SEVIER 
60;  CHICOT 


JOHNSON 
HOWARD 
DESHA 
DESHA 


2442  WASHINGTON 
A3  WASHINGTON 
2444.  WASHINGTON 


FLIPPIN 

FORDYCE  I 
FOREMAN 
FORREST  i 
FORT  SMI' 


1 PPmR I 


25A* 


I  WATER  PLANT 


FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOD 

GRAVELLY 
GRAVETTE 
GREEN  FORES 
GREENBRIER 
GREENWOOD 


GURDON  1  E 
HAMBURG 
HARDY 
HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  SW 

HECTOR 

HELENA 

HOPF  3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 
HUNTSV  ILLE 


KEO 

K INGSLAND  3  SSE 
LAKE  CITY 

E  MAUMELLE 
LAMAR  2  SW 
LANGLEV 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STAT  101 
LEOLA 

TLE  ROCK  MB  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  FlLT  PLANT 


MAGNOL I  A 
MAGNOLIA 
MALVERN 


HARKED  TR 
MARSHALL 
NAUMEE 


2578'  CRAWFORD 
2670  HEMPSTEAD 
2760  WHITE 
2  794i  SEARCY 


6!  CARROLL 
2962!  FAULKNER 
2976,  SEBASTIAN 

2978|  CLEBURNE 
3074!  CLARK 
3088,  ASHLEY 
3132  SHARP 
3164  BOONE 

32  30  CLEBURNE 
3235  POPE 
3242|  PHILLIPS 
1428  HEMPSTEAD 
3*36j  MONTGOMERY 

3*42]  SEVIER 
3466.  GARLAND 
3540  MADISON 
3556  UNION 
3584  LITTLE  RIVER 


4060 


4572 


NEWTON 
GARLAND 
CRAIGHEAD 


■'  1 1  E 


06  BOONE 
16  CRAWFORD 
34  GRANT 
4  8  PULASKI 
4250  PULASKI 

4386  NEWTON 
4528  ST  FRANCIS 
4546  COLUMBIA 
4550  COLUMBIA 
4562  HOT  SPRING 


FULTON 

LEE 

POIN5ET' 

SEARCY 

SEARCY 


35  56 
l|  35  12 
1   35  1  3 

1  35  13 

1  35  09 

7  35  39 

3  33  52 


2  33  53 

2  33  53 

3  33  13 


36  18 

33  43 

35  20 

35  39 

35  07 
35  59 


94  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

93  25 
93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

94  08 


93  09 
69  55 
93  59 
93  50 

93  54  j 
93  5S 
92  2  6 


34  41  91  IB 

35  28  93  28 
35  35  92  28 
35  48  93  48 


1   35  04 

1  35  13 
4  34  02 

2  33  31 


93  18 
92  28 

90  35 

94  25 

91  56 


93  24 

94  02 
91  29 


36  16       93  22 


2  34  32 

3  33  43 
3  34  22 


92  03 

92  56 
90  35 

93  33 


5|  35  32 
35  54 
7j  36  03 


92  16 
90  26 

92  28 

93  51 

92  54 

94  19 
92  35 
92  14 

92  19 

93  05 


91  32 
90  46 
90  26 

92  38 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


a  » 

50  5P1 


(  DRAINAGE  CODE:      I.   ARKANSAS     2,   MISSISSIPPI     3.  OUACHITA  4. 


JAMES   VC  WILLIAMS 

RUBY  8 .  OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

REBA  Y.  SwAIM 

ALIA  F.  GARNER 

OWEN  B.  HENORIX 
HOBART  WATTS 
JOHN  A.  JONES 
TILLMAN  E.  LAWRENCE 
JOHN  W.  TRAMMELL 


HELEN  GARRISON 
MARVIN  MORRISON 
B.  8.  HAMMOND 


175     SP  5P 


2350  5P1  7AI 
422  5P  7AJ 
162  6P  7A 
165 

252  M 10  MID 

1465  6P  7A 
490  7A, 
1370  7Pj  7P| 
1253  M ID  MID 
12  70     5R  5pi 


MID  MID- 

SP'  7*1 


ETTA  C.  BURKS 

EARLE  L.  BROWNE 

DAVID  L.  STIDHAM 

ANNA  M,  LlLES 

LEE  W.  MCKENNEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CATHERINE  WHITE 

IVY  w.  CRAWFORD 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  50IL  CONS  SERVICE 
CLEO  E.  YANDELL 
MARY  C.  PEARSON 
EUNICE  INGERSOLL 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICHARD  K.  WEIS 
WILLIAM   R.  WYATI 
■  U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


B.  M.  WALTHER 

AUSTIN  D.  HARRIS 
.  HUON  M.  8  A I LE  Y 
1  MARY  REIDER 

JOHN  L.   T A  I T 

|  ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
B.   F,  NORTHERN 
DR.    IRVING  T.  BEACH 
EARL  B.  RIDDICK 
MAUDE  C.  BRASHEARS 

JONAH  LEE  SIMS 
CLARENCE  S.  WILLI AM s 
LAURA  POLK 
1  JOE  C.  ALLEN 
U  S  FOREST  SERVICE 


U  S  SOIL  CONS  SER 
I  JACK  E.  BURKS 
0.  TUCKER  VASSER 


VIATION  AGENC 


'  CHARLES  I 
,  U  S  FED  . 
UNIVERSI 


ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS   A.  MOORE 
'  U  S  WEATHER  BUREAU 

JAMES  L*  CRISTEE 
INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 
C.   ELI  JORDAN 
WILLIAM  F.  SEVIER 

WILLIE  PENDERGRAS5 

GLENN  S,  JUSTICE 
,  RALPH  L,  8 ANT A 
i  MARVIN  C.  CANTRELL 

DOROTHY  H.  SEEN 


JAMES  LlNDER 
HERESA  DONALDSON 
BEENE 


|  WAYNE  STARK 
MRS.  BOBBY  A.   ftp  y AN 
CHARLEY  H.  FR 1DDELL 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
AVADELLE  WHISENHUNT 

EL 12A8ETH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MAY  PEARL  MARKLEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  E.  MCDOWELL 

JAMES   S.  VAUGHAN 
LURA  8.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
R.  A.  WALLER 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MA8EL  L.  FORRESTER 


CLAY  A,  CLARY 
MARY  A.  COCHRAN 
PIERCE  A.  REEDER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LOLA  I.  DOLLAR 
JAMES  C.  HODGES 
EARL  E.  GRAHAM 
SOUTHWESTERN  G  AND  E  CI 
RADIO  STATION  KBOK 

JOHN  H.  MCKEE 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
HORACE  J.  LOVELL 
MINNIE  HORTON 
HELEN  E.  ADAMS 


5.  SAINT  FEANCIS     6.  SALINE     7.  WHIT" 


STATION 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

DRAINAGE  I  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

o 

s 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

SPECIAL 

MELBOURNE 

IZARD 

610 

I  VAN  L.  SHRADER 

MENA 

POLK 

1207 

7t 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 

MONT  1  CELLO  3  S 

490C 

33  35 

91  46 

285 

5P 

SP 

C  H 

RADIO  STATION  KHBM 

MONTROSE 

4906 

33  19 

91  29 

125 

C 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CALHOUN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORR1LT0N 

CONWAY 

280 

gp 

DANIEL  PERRY  MALLETT 

MOUNT  IDA 

MONTGOMERY 

663 

william  e.  Black 

MOUNT    MA6A2 I NE 

V3  1 

35  10 

93  41 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

5036 

36  20 

92  23 

6P 

6P 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  H0ME  C  OF  ENG 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW  1  E 

STONE 

768 

NELL  A.  TAPLEY 

MULBERRY  6  NNE 

FRANKLIN 

500 

7A 

HENRY  G.  ARVIN 

5110 

34  09 

93  43 

8A 

8/ 

OA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  PEACH  SU8SIA 

5112 

HOWARD 

34  00 

93  56 

55C 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

HOWARD 

373 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

NATHAN   4  WNW 

HOWARD 

550 

TA 

EDNA  J.  WESTFALL 

NEWHOPE  3  E 

PIKE 

B50 

TA 

ELSIE  F.  WARD 

51S6 

35  36 

91  17 

SS 

7A 

H 

NIMROD  DAM 

S.'.X 

34  57 

93  10 

480 

8A 

6A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NQRFORK  DAM 

425 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ODELL   3  N 

WASHINGTON 

1500 

7A 

MRS.   RENZO  HURST 

ODEN  2  W 

MONTGOMERY 

800 

7A 

BILLY  E.  PAGE 

5376 

33  46 

93  53 

300 

SP 

5P 

35  43 

69  59 

OWENSV ILLE 

MRS*  GUY  E.  COOK 

OZARK 

FRANKL  IN 

35  29 

396 

Burns  wakefield 

OZONE 

JOHNSON 

35  38 

1900 

7< 

VIRGIL  D.  ME  L SON 

PARAGOULD  RADIO  KORS 

5562 

36  03 

90  28 

4P 

41 

RADIO  STATION  KORS 

5576 

35  18 

93  43 

6P 

35  16 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARKIN  2  W 

CROSS 

35  16 

222 

CORINE  0.  GARDNER 

PARKS 

SCOTT 

34  48 

666 

71 

8 OMAR  K.  HANSARD 

NEWTON 

35  57 

93  15 

C 

PERRYV ILL  E 

5694 

35  00 

92  49 

5P 

34  13 

7P 

PINE  BLUFF  FAA  AIRPORT 

JEFFERSON 

34  10 

20! 

MID 

U  S  FED  AVIAIION  AGENO 

PINE  RIDGE 

MONTGOMERY 

34  35 

640 

7J 

J.  «.  HUDDLESTON 

>82( 

RANDOLPH 

36  16 

90  59 

SP 

7t 

BENEDICTINE  SISTERS 

5866 

33  14 

91  30 

123 

7A 

33  48 

318 

5P 

PRESCOTT  SCS 

NEVADA 

33  48 

316 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PYATT    1  NNW 

MAR  1  ON 

7.  36  16 

800 

W.  W.  MCLEAN 

RATCLIFF  2  S 

600  5 

I:  35  17 

93  53 

450 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

boat 

FRANKL IN 

1  35  21 

93  49 

420 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

35  22 

460 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCIIPF 

LOGAN 

35  18 

463 

LULA  M.  WEEKS 

RAVANA    I  NE 

MILLER 

33  05 

2  50 

BONNY  L.  ALLEN 

tie; 

HOT  SPRING 

34  26 

92  54 

315 

c 

ARK  POWER  AND  L 1 GHT  CO 

ROGERS 

6248 

BENTON 

36  20 

94  07 

1367 

SS 

H 

ROHWER  2  NNE 

33  48 

91  16 

150 

SP 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

RUSSELLV ILLE 

POPE 

35  18 

360 

SP 

WM«  W.  S PAULO ING 

SAINT  CHARLES 

ARKANSAS 

34  2  3 

Bi 

8A 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

MB'." 

36  2  7 

90  08 

WILLIAM  S.  BUCKLEY 

6403 

36  23 

66i 

7J 

ALGER  B.  POMEROy 

35  15 

'!  11 

245 

5P 

7A 

SHERIDAN  TOWER 

GRANT 

] 

3*  27 

92  21 

290 

6P 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHIRLEY 

VAN  8UREN 

71  35  39 

TA 

REED  I S  ALLEN 

SILOAM  SPRINGS 

BENTON 

1;  36  11 

94  33 

1150 

TP 

7* 

JOHN  BROWN  UNIVERSITY 

5  PARKM AN  4  E 

-l. ' t  f) 

3  33  55 

92  48 

260 

7A 

MARGARET  F .  GORDON 

STAMPS 

LAFAYETTE 

A.  33  22 

TA 

HUBERT  8AKER 

STAR  CITY  2  S 

6  B I  0 

LINCOLN 

3  33  54 

91  51 

392 

TA 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

6856 

1|  34  53 

93  19 

682 

7* 

STATION  INACTIVE 

STORY 

689C 

MONTGOMERY 

3  34  42 

93  31 

650 

7* 

NORA  L.  MAYBERRY 

STUTTGART 

6918 

ARKANSAS 

1;  34  29 

91  32 

214 

TA 

GEORGE  L.  CLARK 

STUTTGART   9  ESE 

6920 

ARKANSAS 

1  34  2  8 

91  25 

198 

* 

T* 

TA 

C  H 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SUBIACO 

6928 

LOGAN 

1  35  18 

93  39 

500 

SS 

7A 

NEW  SUBIACO  ABBEY 

TAYLOR 

7038 

COLUMBIA 

4  33  06 

93  27 

24: 

7A| 

IDELLA  0.  NORWOOD 

TEXARKANA  wb  airport 

7048 

MILLER 

4  33  27 

94  00 

MID 

M  10 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TURNPIKE 

POPE 

1   35  40 

93  05 

20B7 

6P 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALDRON 

7488 

1  34  54 

94  06 

6  75 

5P  5Pj 

C  H 

WILLIAM  D.  BIVENS 

WALNUT  GROVg  2  NNE 

7524 

INDEPENDENCE 

7  35  51 

91  21 

290 

A.  H.  FAST 

WALNUT  RIOGE  FAA  AP 

7530 

LAWRENCE 

7  36  08 

90  56 

2  72 

MIO 

.8 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

WARREN 

7582 

BRADLEY 

3  33  36 

92  04 

206 

6P 

WARREN  COTTON  OIL  CO 

WEST  FORK 

F69A 

WASHINGTON 

7  35  55 

94    1  1 

1340 

C 

EPF  I E  D.  LITTLE 

WHEEL ING 

7744 

FULTON 

91  52 

680 

c 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

7772 

FRANKL IN 

93  57 

2285 

»P 

7* 

U  S  FOREST  SERVICE 

WHITECL IFFS 

79  J  j 

SEVIER 

4  33  48 

290 

TA 

MRS.  L.  M.  SNEAD 

YELL 

1   34  57 

93  28 

350 

c 

MILES  B.  TURNER 

WYNNE 

8052 

CROSS 

35  14 

260 

SS 

SS 

RADIO  STATION  KWYB 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819  Little 
Rock,  Arkansas,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  is  measured   in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of   4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote   following   the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
may  result   in  apparent   inconsistencies   in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "CI imatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when 
published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some 
observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 


In  the  Station  Index  the  letters  C,   H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C      Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data**  Bulletin. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data   in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
.1       "Supplemental  Data"  Table. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


No  record  in  the  "C 1 ima to  log ica 1  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*       Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

0      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR       This  entry   in  time  of  observation  column   in  Station   Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R       Amounts   from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts   to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T       Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 


General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CL IMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY ,  and 
STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 


USCOMM-WB-ASHEVILLE  2-1-61  925 


CORRECTIONS 

DECEMBER  1958:     TEXARKANA  WB  AIRPORT,   Climatological  Data  Table,   Total  Snow  should   be  1 . 1 . 

TEXARKANA  WB  AIRPORT,   Snowfall  and  Snow  on  Ground  Table,   Snowfall  on  13th  should  be  1.1. 
NOVEMBER   1960:     MARKED  TREE,   Climatological  Data  Table,   No.   of  Days  Max.  Temperature  32°   or  Below  should  be  0. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


ALUM  FORK. 
ARKADELPHJA 
ASHOOWN 
BALD  KNOB 

8ATESV ILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L'j 0  NU  1 

BENTON 

BENTONV ILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVlLLE 

SOONEVILLE 
8RINKLEY 
CAMDEN  1 
CLARKSV ILLE 
CONWAY 

CORNING 
CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DIERKS 

DUMAS   1  ESE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVI LLE 
FAYETTEVI LUE   FAA  AP 
FAYETTEV I LLE   EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

FORT    SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HARRISON 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT  SPRINGS    1  NNE 

J0NES80R0 

KEISER 
KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
MAGNOLIA  3  N 

MALVERiJ 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I ANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 

MENA 

MONT ICELLO  3  S 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C   OF  ENG 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NEWPORT 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
PARIS 

perryville 
pine  bluff 

pine  bluff  faa  airport 
pocahontas  1 
portland 

prescott 

ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SI  LOAM  SPRINGS 
STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 

SUBIACO 

T  Ex ARK  ANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT   RIDGE  FAA  AP 

WARREN 
WHITE  ROCK 
WYNNE 


DIVISION  AVERAGES 

NORTHWEST  DIVISION 
NORTH  CENTRAL  D[V 
NORTHEAST  DIVISION 
WEST  CENTRAL  DIVISION 
CENTRAL  DIVISION 
EAST  CENTRAL  DIVISION 
SOUTHWEST  DIVISION 
SOUTH  CENTRAL  DIV 
SOUTHEAST  DIVISION 


41.0 
43.1 
43.9 


39. 7M  -  2.5 

41.6  I  - 
44.5  |  - 

40.7  I 
41.1  - 

39.9  | 
45.1  - 
42.0MI 
40.9  I  -  1.7 


43.2 

37.9 
38.0 
37.1 
M.C 
J8.0 

43.6 


40. OM 
40. 3M 

39. 4M 


41.0     -  0.7 


42.5     -  1.7 


43.9  I  -  2.6 


41.3  -  1. 

42.3  -  1. 

43.8  -  1. 

43.2  -  2. 


38.8 
39.9 
34.0 
39.1 


39.0     -  6. 


41.5     -  8.3 


34.1     -  7.8 


40.3     -  6.5 


37.2  ,  -  3.7 


42.6     -  5.6 


42.3    I  -  7.2 


35.0  -  6.6 

36.6  -  4.8 

38.9  -  4.3 

37.6  -  6.8 

39.6  -  5.8 

40.6  -  5.2 

41.0  -  5.8 

42.6  -  5.7 


42.0  -10.7 

41.4  -1 
45.8  - 
41.8 

41.1  -1 

37,3m'  -1 

45.5  -1 
43.  1M| 
41.5  -1 
45.8 

39.2  | 
35. 6M 
44.5 
43.4  -1 

45.3  -1 


37.5 
36.2 
37.4 


37. IN!  -11.0 
41.3  i -11.5 
45. 4M  -U.8 


36.8 
39.8 
40.  4M 
36.  3M 


37. 7M  -11.5 


42.7 
41.9 
40.  1 


44.3     -  9.5 


66.0 
58. 9M, 
62.6 


62. 9M  0.9 


63.7 


63.7 
66.2 
64.9 
60. 3M 
64.4 


61  .0 
65. 3M 
63.0 


May 


67.3 
68.5 
69.4 


67.8     -  2.3 


67.0 
69, 4M 
69.  7M 
67.9  ! 
69.0 


63.9     -  2.6 


63.9     -  2.1 


65. 1 
69.5 

68.  9M 

69.  BM 


68.0 
63.8 
68.4 
68.  3M 


68.  1 
67. 6M 
64.  8M 


70.2 
64.0 
69.1 


64.8 

70.3 
68.0 


64.1      -  1.9 


67.6     -  1. 


78.3  | 
75.6  | 
73.  SM 


77. OM 
77.0  | 
78.7 


76.5  -  2.7 
78.4  | 

77.6 

71.9M| 

76.3 

78.1  -  2.3 

78.1  -  2.2 

72.6  -  3.1 


75.1     -  0.2 


77.4     -  0.9 


78.3  -  0.5 
77.6  -  1.5 
78.2  -  1.6 
77.0  -  1.4 

76.8 
76.7 

74.0  -  1.7 

73.4  -  0.1 

78.1  -  1.9 

76.3 


79.5     -  0. 


77.4 

77.0 
78.3 
74.6 
78.2 
77.6 

77.  1 


80.0 
81.1 
81.8 


80.5 
79.9  , 
80.9 

81.4 
74. 3M 
79.6 


77.3 
76.6 
77.1 
77.2 


79.6 
79.6 
77.3 
80.7 


79.7  ; 
76.  &Hl 
79.5 
60.1  i 
76.3 


77.1 
76.7 
79.3 


80.2 
78.2 
80.8 

78. 9M 
82.1 
82.2  I 
78.3 


75.7 
80.8 
80.  6M 
80.7 


77.4 
82.2 
81.1 


82.5 
75.4 
79.6" 


76.5 
76.9 
79.  1 
78.7 
80.0 
80.8 
80.6 


76.2 
79.8 
80.2 

80.8 
81.3 
81.7 
80.8 
80.3 


82.0 
75.9 
81.3 
81.7 


82. 4M 

82.0  1 
77.6  1 


-   1.1  82.7 


79.5     -  1.2 


80.9  I  -  0.6 


81.6 
78.8 
81.0M 


82.5     -  0.8 


81.7     -  0.9 


77.4  -  1.3 

78.5  - 
79.9  -  0.3 
79.3  - 
80.8  - 
81.3  0.5 
81.0  -  0.3 

82.0  -  0.2 

81.1  -  0.8 


September         October         November  December 


75.8     -  0.3 


75.0  I  -  2.1 


75.3  i 
74.  1M 
76.5 
75.1  J 


76. 5M 

77.2 

77.4 

73.8 

77.0 


62.7  I 
65.1 
61.5 
65.  1 
63.2     -  0.2 


66.3     -  0.3 

62.  1  - 
62.7 
61.3 
62.9 


63.2  j  -  0.1 


65.9 
62.0 
65.6" 


54.1  I  -  0.7 


50.2 
47.2 
5  1.6" 


50.5 
54.6 
53.0 


50.3 
53. 5M 
52.  1 


50.2 
51.2 
51.7 


39.8 
39.  1M 
42.  6M 
38.6 


35. 5M 
36. 7M 
35.4 


37.9 
36.  1 
34.6 

35.8 
40.7 
40.  1 
40.  3M 
37.3 

35.4 
39.7 
36. 6M 
37.6 
41.6 


34.7 
39.9 
36. 2M 


37.  1 

38.0 
43.  1 
40.1 
35.7 
39.6 


41.3  -  6.5 

42.  1  - 

36.5  - 
40.  1 


42.8 
35.  1M 
36. 4M 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


Apnl 


July 


September 


November  December 


"T" 
E33.9SI 
£50.03[ 
50.  IT1 
55.30 
55.29 

48.35 
E44.73 

E49.99]  • 
51.32 
47.01 

51.26 
E41.41 
€40.58 
42.20 
45.46 


ABBOTT 
AL !C  I  A 
ALUM  FORK 
ALT 

AMITY   3  NE 

ANTOINE 
A  PL  IN    1  W 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHDOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATESV I LL  E  LIVESTOCK 
BATESVILLE   Lt/O  NO  1 

BEAT Y  LAKE 
BEECH  GROVE 
8EEDEV I LLE 
BENTON 
BENTONVILLE 

BERRYV ILLE  4  NW 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 


5.75 

5.46 
3.66 
4.271  -1.25 
5.29  -1 
5*60 

3.52 


4.60 
3.49 
4.01 


3.43  -1.94 


3  SW 


BLUFF  CITY 
BL  YTHEV ILLE 
BOONEV ILLE 
SOUGHT  ON 
BRADFORD 

BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
8URDETTE 
CABOT    4  SW 
CALICO  ROCK 

CAMOEN  1 
CARLISLE    1  SW 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CL INTON 

CONWAY 
CORNING 
COVE 

CROSSETT    7  S 
CRYSTAL  VALLEY 

CUMMINS  FARM 

DAISY 

DAMASCUS 

DANVILLE 

DARDANELLE 

DE  QUEEN 
DERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 

DUMAS   1  ESE 

EL   DORADO   FA A  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE    1  NE 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 
FAYETTEVILLE   EXP  STA 
FLIPPIN  FAA  AIRPORT 
FOROYCE   6  W 

FORT    SMITH  WB  AP  //R 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRAVELLY 
GRAVETTE 

GREEN   FOREST   4  ESE 
GRFENBR IER 
GREENWOOD 

GREERS   FERRY  DAM 
GURDON  3  E 
HAMBURG 
HARR I  SON 

HEBER  SPRINGS   3  NE 

HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE   3  NE 
HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS   1  NNE 
HUTT IG  DAM 
INDEX 
JASPER 

JESSIEVILLE 
JONESBORO 
KEISER 
KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 
L ANGLE Y 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AP  //R 
LITTLE  ROCK  F I L T  PLANT 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3 


3.31  -2.16 


1.85  -2.02 


4.57  -1.02 


3.26  -1.20 
3.981 
5.511  - 
:  3.40i 


3.67 
4.72 
4.62 
2.85 


.53  -2.15 
.86  -2.83 
.15!  -1.79 


3.79  -1.40 


3.63  -2.77 


5.17   -  .29 


3.66  -1.45 


2.76  -1.25 


2.11    -1.69F  2.77 


2.54 
3.85 
3.39 


3.2«  -1 
2.14    -  1 


4.5l| 
3.351 


1.77  -1.3* 


1.93  -2.38 


2.161  -  .85 


3.16  -1.60 


1.93  -   .98:   2.35  -   .75:  2.63 


2.38  -1.82 


3.07 
2.92 
2.9* 
5.67 


1.71 

1.49 
1.77  ■ 
1.81: 
♦  .71 
1.431  ■ 


3.24!  -2.21 
1.73 
2.19 

2.69 
1.75  -] 
1.66' 
2.52 
1.90 


4.40 
1.7* 


-1.20 
-3.23 


2.86  -2.51 


3.06  -2.37 


3.67  -1. 18 


3.721  -  .71 


1.851 
2.02 
1.69) 

2.04 
1.901 

l.aol  -3 

2.481  -2.44 


1.29 
3.46 
1.15 


1.92 
1 .64 

1.70 

4.  14 
1.81 
.51 
3.40 


1.98 
1.95  -3.87 
1.37] 
1.951 
i  2.75 

3.15 
2.51  -1.56 


1.59 

1.41 
2.25 

2.52^  -1.41 
2.7»j 
1  .  76 


3.37 
7.« 
4.45 


•..  75 
5.95 
6.41 
8.. '3 
7.35 

5.35 


7.99  2.76 


4.88 
6.91 
8.91 

6.93  1 
5.90 
10.57 
2.68|  -1.55 


6.51 
9.93 
7.55 


10.491 

11.30 
8.14 
6.41 
3.41 
8.79 

10.76 


fe.86  -2.10     6.30|  2.18 
6.70) 

-2.08 


2.82  -2.09     3.89  -  .93 


5.79  2.25 


7.26  3.19 


8.02 

2.19 
T.,?4 


2.73 
4.4T 
7.30 


3.38 

5.15 
8.25 
14.<,<? 
3.27 
5.63 

7.77 


-3.18 
-2,53 


1.961 
1.66 
5.H 


2.48 
5.53 
8.51 


4.  92' 
2.071 
1.921 
7.36^ 

2.09! 


4.23  -  .02 
3.73 
4.53 

3.731 

7.7J 
7.27  3.67 
6.891 
10.58 
6.28 

7.76 
7.44 
4.33 
3.31 


3.46 

9.20 
2.03 


3.57 
1.31 
3.73 


6. 37 
7.67 
2.44 


1.231  -2.50 
8.331  5.42 
2.611 
4.44 

1.39 
6.7a 

1.85) 
3.47 


2.11  -1.63 
l.ll!  -2.93 


1.92  -3.30 


3.1*1 
1.09 
5.11 
5.68 


2.99 
2.19 
6.95 
1.85 

1.81 

.901 
9.25j 
5.10 


1.701 
3.67) 
4.281 


2.29  -1.10 


1.86  -1.16 


1.42  -1.41 
2.16- 
5.01 
11.681 
1.41 


1.59  -1.55 


4.32  1.34 


-  .80 
-1.11 


3.13 
1.06 
1.251 


4.28  1.26 


1.42 
2.40 
1.96 


12.03 

1.20 

1.43 

3.21 

1.75 

♦  .♦2 

13.97 

11 

17 

2  9 

-2.22 

1.95 

-2 

30 

2.031 

-1.77 

2. Ill 

-1.01 

3.36 

4.271 

1 

80 

2.41 

2.67 

1.381 

4.02 

1.05 

9 

30l 

3.91 

5.35 

2.79 

8.49 

10.41 

7 

65 

1 

t  1 

1.67 

-2 

04 

1.7« 

-1.87 

.61 

-2.41 

5.64 

6.31 

1 

33 

2.97 

1.791 

2.32 

5.53 

.85 

-3 

12 

96 

-  .2C 

3.741 

1 

09 

5.09 

1.92 

1.17 

-3.12 

7.94 

2.12 

-1 

43 

1 

76l 

-1.01 

2.49 

31 

4.47 

1.36 

1.7lj 

-2.61 

2.97 

5.85 

511 

2.92 

2.84: 

1.80 

5.14 

2.52 

1 

641 

6.56 

2.42 

2.60 

6.25 

4.34 

; 

10 

2.51 

2.30 

2.44 

10.  13 

7.08 

42 

1 

40 

-2.2< 

.05, 

-* 

67 

3.00 

-  .96 

2.53 

-  .37 

3.66 

10.33 

: 

94 

1.00 

2.48 

1  .00 

3.50 

3.33 

2 

25 

4.03 

2.15 

2.80 

4.05 

4.44 

.86 

3.50 

.45 

4.67 

5.22 

3.79 

3.96 

2.  12 

71 

7.51; 

3.66 

2.01 

5.54 

1.33 

e 

00 

.39 

4.35 

6.06 

1 

11 

1.73 

2.42 

1.66 

3.52 

5.55 

^ 

49 

2.43 

2.85 

4r. 

3.88 

2.26 

|'3.24 

3.35 

4.98 

1.17 

-2.69 

51 

1.5! 

2.06 

51 

5.94 

3.20 

-1.36 

4.12 

5.95 

.18 

39 

7 

56 

4.3' 

3.59 

67 

4.70; 

1.57 

1.19 

-3.53 

6.53 

6.59 

2 

15 

3.91 

3.00 

4.0  7 

7.64 

5.32 

2 

98 

3.60 

2.97 

3.53 

8.32 

.89 

-3 

22 

1 

75 

-1.6! 

6.55 

2 

93 

2.81 

-  .75 

2.86 

-1 .66 

7.43 

.36 

201 

.72 

2.27 

4.14 

6.42 

1.24 

05: 

3.59 

2.97 

1.30 

6.30 

8.76 

41 

2.28 

2.18 

1.80 

4.67 

1.32 

■ 

20 

7.91 

3.35 

4.50 

6.56 

4.40 

1 

13 

5 

93 

2.91 

1  .98 

-1 

IS 

3.77 

.30 

5.17 

1.51 

3.06 

2.61 

5 

2.55 

3.10 

3.61 

4.81 

1.75' 

1 

76 

4.28 

2.94 

3.06 

4.91 

4.94 

1  3 

07 

2.94 

3.07 

4.93 

3.42 

3.76 

1.73 

2.37 

2.26 

2.43 

4.64 

3.26 

I 

12 

3.20 

2.63 

3.66 

9.33 

5.42 

2 

4! 

1 

58 

-1.5C 

1.20 

-2 

■ 

1.78 

-1.36 

1.31 

-1.63 

3.52 

6.83 

1 

.♦9 

1  .74 

2.57 

1.40 

4.65 

1.91 

2 

.62 

3.00 

2.48 

2.59 

5.42 

2.36 

72 

2 

.17 

-  .9 

6.21 

3 

.38 

2.96 

.15 

1.77 

-2.1! 

4.09 

2.94 

.81 

3.26 

3.26 

"  2.68 

T  3.85 

7.32 

1 

.♦2 

2.93 

2.55 

1.96 

6.96 

1  .02 

♦ 

.76 

1.91 

5.45 

2.61 

4.22 

1.99 

-2 

3 

.69, 

1.3( 

4.49 

2 

.32 

3.22 

.60 

4.01 

-  .74 

8.57 

7.33  2.69 
7.85  2.48 


2.76  -1.33 


E40.49 
E45.06 
45.06 
42.67 


2  .03  -1.28 


4.32!  1.18 


5.10!  2.14 


3.52  -  .66 
6.36  3.20 


2.97  -1.20 


3.4«| 
2.67 
7.091 


4.66  -  .14 


5.03j  2.07 


5.43  2.58 


2.23  -1.15 


3.14  -  .35 


2.49  -  .38 
1.96  -1.93 


1.621  -2.00 


3.10  -1.24 


4.36  -  .26 


11.41 
8.08 
4.79 


2.57  -1.86 
2.54  -2.16 


48.  77 
E43.17 
45.53 
40.80 


48.32 
E38.73 
50.08 
42.65 

41.52! 

51.54 
E37.961 
55.40 
41.76 
46.06 

44.99 
36.13 
64.  13 
53.83 


48.77 
45.94 
E51 .74 
53.16 
42.99 

44.72 
54.75 
49.09 
48.64 
46.90 

43.38  • 
40.67  • 
43.26 
39.23 
47.78 

♦  7.51 
42.81 
32.68 
56.  59 

♦  0.51 

♦  3.92 

♦  5.51 
39.61 

E42.03 
43.56 

49.62 
38.07 
37.86 
E42.04 
E35.31 


52.70 
35.69 


-   .81  48.35 


46.  32 
46.73  ■ 
49.92 
43.67 
£44.89 

57.61 
48.25 
43.  32 
46.40 
50.53 

♦  5.31 
51.68 

E33.82  ' 

♦  1.97 

♦  3.01 

*9«44  ' 
£♦3.19 
47.89 
46.96 
48.61 


-   161  - 


Table  2- Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


ARKANSAS 
 1960 


February 


MALVERN 
MAMMOTH  SPRING 
MAR  I ANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 

MELBOURNE 
MENA 

MONT ICELLO  3  S 
MOR08AY  LOCK    AND  DAM 
MORR IL  TON 

MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNT A ( N  VIEW  1 

MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE   3  E 

NEWPORT 
N I MROD  DAM 
ODELL   3  N 
ODEN  2  W 
OKAY 

OSGEOLA 
OWENSVILLE 
OZARK 
OZONE 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 
PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 

PERRYV I LLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF   FAA  AIRPORT 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  I 
PORTLAND 
PRESCOTT 

RATCL IFF 
ROGERS 

ROHWER  2  NNE 
RUSSELLV ILLE 
SAINT  CHARLES 

SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIOAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  A  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STEVE 

STORY 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUB  I AC 0 
TAYLOR 

TEXARKANA  W8  AP 
TURNPIKE 
WALDRON 

WALNUT  GROVE  2  NNE 
WALNUT   RIDGE   FAA  AP 

WARREN 
WHITE  ROCK 
WH ITECL I FFS 
WYNNE 
YELLVlLLE 


U39 
2.06 
3.59 


5.01 
5.29 
5.26 


E  2.95 
2.15 
5.25 


1.80 
3.02 
3.-5 
2.61 


-1.90 
-1.71 


1.61 
1.70 
1.93 

2.44 

1.30 
3.10 
3.07 
3.09 
2.02 

2.20 
1.46 
2.35 


6.24!  1*52 


2.21  -1.51 


2.77 
1.69 
2.67 


-2.63 
-1.84 


2.79  -2.14 


-1.40:  2.92 


2.17 
1.32 
5.44 


4.54 
2.67 
4.59 


3.26,  -1.87 


^.83  -1.6? 


2.97 
4.8  3 
4.80 
2.36 
3.79 


DIVISION  AVERAGES 

NORTHWEST  DIVISION 
NORTH  CENTRAL  DIV 
NORTHEAST  DIVISION 
WEST   CENTRAL  DIVISION 
CENTRAL  DIVISION 
EAST  CENTRAL  DlVlSIOf- 
SOUTHWEST  DIVISION 
SOUTH  CENTRAL  DIV 
SOUTHEAST  DIVISION 


1.55|  -1.25 
1.851  -1.61 
3.70  -1.27 
2*82  -1.23 
4.31  -  .72 
1.43 


5.02| 


3.41  -  .91 
3.20  -1.46 
3.81    -  .30 


1.85  -1.93 
2.04  -2.03 
3.2  5  -1.96 
2.04  -2.37 
3.33  -1.80 
4.69^  - 
2,76;  -2.07 


3.32 
1.61 


10.78 
10.78 
7.33 
7.13 


7.56 
5.35 
3.99 
5.84 


.94  ■ 
1.54 
4.23 


2.541 
1.52 
3.94 
3.17 


7.08 

9.27 
10.09 
11.65 

2.27  -3.20 


7.44 
6.96 
8.81 


12.13 
4.21 
6.39 


6.03 
t.<i2 
3.83 


4.36 

2.97 
6.31 
8.  19 
7.06 
5.45 

6.48: 


4.98 
1  ?.?0 
8.50 
8.36 


-2.65 
-3.85 


3.63| 
2.37] 
1.86 
2.53[ 
1.871 
1.92 
2.04i 


7.27 
3.8«J 
4.  5  7 
5.71 


4.291  -1.09 


3.46  -  .51 


9.16  3.42 
7.031  1.35 


7.13!  3.46 


7.14  2.96 


1.77  -1.13 


6.04  2.61 


1.77  -2.32 


2.18! 
4.43 
5.23 


8.37^ 
5.76  ; 
3.  65 
6.33 
3.26 

1  .76  -1.94 


1.11  -2 
1.56 
3.49[ 
1  .  78 

1.32  -2.62 

4.80 
4.45 
2.78 


2.13  -2.86 
2.29  -2.67 


2.63 
5.95 
2.36 
1.68 

6.121     2.861  2.31 


August 


1  .  76 

1.7o! 
3.301 
1  .64 
1.87 
3.02 
3.41 
5.32; 
4.64 


-1  .80 
-1  .59 

.16 
-1.82 
-1.29 

.06 


.35 


September 


4.93  1.81 


3.96  1.29 


2.61  -  .98 


4.80  1.87 


1  .62 

5.44 

2.82 

3.80 

6 

76 

E54.55I 

2.23 

2.87 

2.33 

2.83 

13 

3  5.46 

4.39 

1.44 

2.34 

-  .11 

5.95 

3.  00 

3.61 

-  .29 

<• 

74 

.00 

48.61 

1. 

2.23 

-  .84 

.52 

-2.44 

3.31 

.26 

2.22 

-1  .77 

05 

1.66 

1.06 

4.69 

2.22 

.83 

08 

36^66 

1  .  69 

E  3.42 

3.16 

3.06 

3 

.09 

E40.  16, 

3.03 

-  .87 

1  .39 

-3.00 

3.44 

-  .40 

2.82 

-1.06 

'■' 

95 

5.96 

62.18! 

7. 

5.07 

2  .75 

4.17 

3.10 

8 

-.3 

47.90 

6.48 

2.12 

3.34 

3.  11 

10 

32 

49.36j 

2.28 

-  .45 

3.03 

.12 

2.56 

-  .45 

1.851  -1.99 

96 

.97 

3  8.59 

-  7, 

2.19 

-1.3? 

3.87 

.06 

2.93 

-  .65 

5.12 

.63 

7 

72 

3.10 

56.24^ 

2. 

2.05 

8.33 

E  3.35 

2.0  5! 

F  h 

96 

E5  1  .44 

2  .00 

-  .94 

3.  10 

.30 

3.51  .61 

1.89 

-1.39 

3 

63 

.  59 

3  5.  3  5: 

-  6. 

2.57 

2.96 

2.55 

2.12 

3 

75 

E36.06 

2.41 

3.64 

2.71 

3.02 

3 

ta 

E43.54 

•  53 

1  .94 

2.28 

.73 

5 

60 

36.27! 

1.33 

4.49 

4.33 

3.15 

6 

50 

49.49 

1  .92 

3.82 

4.36 

4.21 

7 

54 

52  .02, 

1.65 

2.46 

3.91 

4.11 

7 

48 

46.00 

2.00 

2.00 

2.95 

2.68 

6 

71 

42.  38 

3.57 

.26 

3.14 

.31 

4.39 

.83 

4.08 

.18 

3 

06 

-1.30 

47.57 

-  1. 

2.44 

5.41 

3.2  7 

2.53 

29 

46.98 

3.47 

1.53 

3.05 

2. 01| 

5 

82 

47.  56! 

2.46 

2.88 

2.63 

2.37 

9 

11 

60.50 

2.44 

-  .41 

3.13 

-  .17 

4.13 

.81 

1.63 

-2.68 

6 

82 

2.45 

43  .  94 

-  5. 

5.87 

2.20 

2.52 

5.68 

3 

85 

42.60 

1  •  86 

4.03 

3.00 

2.60 

5 

08 

46.91 

1.40 

-1.82 

2.06 

-1.26 

1.29 

-1  .86 

6 

73 

3.71 

E38. 75 

-  6. 

1  •  82 

1.83 

3.49 

3.24 

8 

62 

E54.20 

3.77 

4.74 

2.51 

3.55 

3 

85 

42 . 52 

1  •  86 

2.16 

3.04 

1.14 

7 

21 

41  .65 

5.99 

2.83 

2  .98 

.22 

5.64 

2.42 

3.04 

-  .99 

3 

12 

-1.57 

42.00' 

-  7. 

2.31 

1.67 

2.21 

2.24 

■'l 

80 

E51  .24 

1.16 

-1.86 

3.93 

.65 

2.17 

-  .93 

2.49 

-1.59 

r> 

74 

1  .  84 

E4  5.60 

-  3. 

1 .88 

-  .62 

4.78 

1  .94 

4.44 

1.29 

1  .73 

-2.77 

80 

-  .19 

E49.29 

-  2. 

1.39 

5.49 

2.92 

2.16 

■v  1 

43-93 

-  .52 

3.02 

-  .75 

2.82 

-  .77 

2.40 

-1.64 

8 

86 

4.80 

62.  16 

10. 

2  *  90 

-  .15 

1 .65 

-1.18 

3.68 

.19 

5.58 

1  .64 

3 

85 

.05 

E45.13 

-  1. 

7.28 

4.69 

1.90 

-  .42 

4.90 

2.20 

4.30 

.14 

5 

72 

.48 

52.26 

3. 

2.26 

3.15 

.34 

3.  79 

.51 

.98 

-3.47 

6 

27 

1.  72 

42.50 

9. 

1.2  3 

2.29 

1.60 

.67 

6 

73 

E38.81 

1.36 

-2.61 

.28 

-4.58 

2.86 

-1  .  14 

1.30 

-1.85 

E  3 

68 

1.12 

E34.07 

-13. 

4.57 

5.91 

4.84 

2.94 

9 

03 

56-15 

1  .24 

3.93 

2.12 

2.70 

7 

52 

45.14. 

3.70 

4.10 

3.87 

2.59' 

4 

24 

45.00 

3.07 

-  .33 

1.57 

-1  .94 

2.60 

-  .60 

3.95 

.02 

3 

41 

-  .66 

34.45 

-  1  4. 

2.4  3 

3.40 

2.64 

2.53 

3 

5* 

E39.91 

2.12 

-1.32 

.81 

-2.04 

3.25 

-  .33 

3.25 

-  .92 

3 

41 

-1  .34 

43.24. 

-  7. 

1  . 6,1 

5.14 

2.87 

2.69 

7 

94 

E54.09 

3.67 

4.65 

3.61 

3.52 

4 

39 

E47.71 

3.5  3 

.41 

3.00 

1.36 

3 

82 

41  .95! 

'  *84 

5.00 

4.22 

1.11 

7 

10 

E40.42 

4.96 

3.  74 

3.33 

98 

44  .  561 

2.41 

4.29 

5.27 

3.09 

6 

28 

4  6.12; 

2.32 

3.29 

1.  70 

2.70 

7 

13 

50.06 

1.53 

-1.58 

3.89 

1.11 

3.  76 

.81 

3.26 

-1.14 

75 

-  .10 

52.02' 

1.17 

5.46 

4.73 

4.33 

Qft 

49.57 

1  .  39 

-  1.66 

1.89 

-1.56 

2.59 

-  .99 

1.12 

-2.45 

6 

42 

2.92 

38.69 

-  7. 

5.4  6 

4.18 

4.94 

2.65 

9. 

07 

49. 2B 

7.10 

4.22 

4.24 

1.45 

3.05 

-  .33 

.99 

-3.34 

7 

47 

2.63 

45.70] 

-  5. 

1.78 

1  .90 

2.65 

3.10 

8 

14 

E47.79 

2.21 

2.66 

2.54 

3.64 

3 

64 

44  .44 

2.40 

1  .22 

3.74 

3.88 

3 

40.17 

6.24 

3.99 

4.63 

2.27 

8 

55 

51.021 

1.56 

1.97 

2.95 

1  .78 

5 

68 

44.20 

3.48 

2.99 

3.57 

1.43 

7 

10 

E46.40 

3.22 

2.13 

4.18 

2.63 

3 

46 

40.78 

.08 
-1.72 
-1.31 
-1.07 
-1.63 
-1.97 
-1.26 


3.76  -  .47 
7.01  3.50 
6.18  1.94 
4.39  -  .13 
7.60  3.50 
9.11  3.18 
6.65  1.46 


40.31' 
36.39 
42.69 
45.27i 
46.02 
47.79! 
48.39| 
48.71' 
49.03 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


19b0 


otation 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  ot  days 
between  dates 

16n  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32 "  or 
In  ilow 

32"  or 
below 

28  or 
below 

24°  or 
below 

20  or 
below 

16  or 
below 

3 

0 

St 

0 

20 1  or  below 

?■ 

28  or  below 

32 3  or  below 

o 

Q 

iTemp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp,  j 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp,  j 

Date 

Temp. 

ALUM  FORK 

12-  2 

31 

* 

"  1  n 

1 1 

12-  2 

1  1 

2  72 

251 

.'  ^4 

2  29 

ARK  AOELPH I A 

1  -  '. 

8-  5 

1  6 

12-  2 

NONE 

3-  5 

2  n 

3-17 

?  ] 

3-  1  8 

2( 

3-26 

32 

5  7 

M  1 

'. ; 

1 ' 

2  72 

2 

2  1  7 

229 

ASHDOWN 

1  3C 

7-13 

16 

12-23+ 

1-24 

16 

3-  3 

jo 

3-18 

2  4 

3-  1  8 

2  4 

3-21 

3  1 

1  1  -  6 

30 

1 1-10 

r 

1111 

'.* 

13  17 

1  A 

19  71 

.'  1 7 

230 

BALD  KNOB 

99 

8-  6 

1  1 

12-23 

3-  5 

1  3 

3-  5 

1  J 

3-20 

24 

3-25 

21 

3-26 

29 

1C   7 1 

30 

1  1  6 

1  1  6 

24 

'  \ 

12  2 

j  ^ 

2  7  2 

"J 

5 ! H 

228 

209 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

10  1 

9-  5 

4 

3-  5 

3-  6 

10 

3-23 

19 

3-25 

24 

4-10 

26 

5-12 

32 

10-20 

28 

10-20 

11-10 

2  3 

11-11 

1  8 

12-  2 

1  • 

271 

233 

Ifl 

191 

161 

BATESVILLE   L    AND   D   NO  1 

100 

9-  5 

12-23 

3-  5 

9 

3-23 

20 

3-23 

2  0 

4-10 

2  8 

5-12 

32 

10-20 

3  1 

1  1  -  6 

2  8 

11-  7 

24 

11-11 

2  72 

229 

BENTON 

101 

9-  5 

1  C 

12-23 

2-1* 

l  5 

3-12 

20 

3-21 

2  4 

3-22 

2  8 

4-  5 

32 

10-2  1 

3 1 

1  1  -  6 

2  7 

11-11 

19 

11-11 

1 9 

12-2 

."'  9  2 

1  99 

BENTONV ILLE 

2 

2-26 

3-12 

13 

3-21 

17 

3-21 

17 

4-  9 

28 

5-12 

3  2 

10-20 

2  ) 

10-20 

2  3 

10-20 

2  3 

11-10 

11-10 

24  3 

234 

213 

'  j 

1  A 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

1  0  2 

6-  6 

14 

12-23+ 

3-  5 

16 

3-  6 

20 

3-16 

22 

3-22 

28 

4-  5 

32 

11-  6 

3  1 

1  1  -  7 

2  8 

11-11 

2  0 

11-11 

20 

12  2 

.  .' 

250 

238 

1  ^ 

215 

BL  VTHEV ILLE 

■  9 

8-  5 

5 

3-  5 

3-  5 

5 

3-  6 

16 

3-23 

24 

4-10 

2  7 

4-  10 

2  7 

10-21 

32 

1  1-10 

2  7 

11-11 

22 

12-  2 

18 

12-21 

;  5 

2  91 

271 

2  14 

194 

BOONEV ILLE 

:  ji 

9-  6* 

12 

12-23 

3-  5 

1  5 

3-12 

1  9 

3-21 

2  3 

3-21 

2  3 

5-  1 

32 

10-20 

30 

11-  7 

25 

11-10 

2  0 

11-10 

2  0 

12-21 

\  5 

Z  9  1 

243 

2  '4 

BR  I NKLEY 

102 

8-  5 

14 

12-23 

3-  5 

1  6 

3-  5 

16 

3-  6 

2  3 

3-26 

2C 

3-26 

28 

10-21 

)  1 

11-10 

28 

11-11 

2  1 

1  2  -  2 

1  6 

12-  2 

1  h 

2  7  2 

2  72 

CAMDEN  1 

10  1 

8-   5  + 

1  7 

12-  2 

NONE 

3-  5 

1  9 

3-  5 

19 

3-  1  8 

26 

3-20 

32 

11-  6 

j  2 

11-11 

23 

11-11 

>  3 

12-  2 

1  7 

2  72 

|  ? 

_  ,  p 

CL ARKSV ILLE 

103 

7-13 

12 

12-23 

3-  5 

1  6 

3-  5 

16 

3-21 

,'  4 

3-21 

24 

32 

10-20 

10 

1  1  -  7 

11-10 

2  1 

11-30 

1  j 

1  2-2  1 

1  < 

29  1 

2  70 

234 

1  98 

CONWAY 

100 

9-    5  + 

12 

12-23+ 

3-  5 

15 

3-  5 

15 

3-20 

2  1 

3-20 

23 

3-25 

29 

10-20 

31 

11-7 

25 

11-11 

18 

11-11 

1  R 

12-  2 

!  2 

.'  7  2 

251 

2  it 

.'  J2 

209 

CORNING 

101 

6-22 

5 

12-22+ 

3-  5 

3-  6 

1  7 

3-25 

24 

4-  1  0 

26 

4-10 

1  20 

10-20 

\  1 

11-  7 

1 1-10 

23 

11-11 

20 

12-  2 

1  6 

2  '  2 

250 

230 

2  1  1 

193 

CROSSETT  7  S 

101 

7-13 

16 

12-23 

NONE 

3-  4 

1  9 

3-18 

24 

3-20 

2  8 

3-22 

31 

10-21 

32 

11-11 

2  6 

1  1-30 

Cj 

12-  2 

1  8 

12-2  3 

1  rS 

273 

257 

2  U:. 

213 

CUMMINS  FARM 

101 

8-  5 

1 1 

12-  2 

NONE 

3-  4 

1  8 

3-  6 

2  3 

3-  8 

28 

3-25 

32 

10-21 

3  1 

11-11 

;■  l, 

11-11 

24 

12-  2 

1  J 

12-  2 

1  I 

2  73 

DARDANELLE 

101 

7-12 

1  1 

12-23 

3-  5 

16 

3-  5 

1  6 

3-18 

2  1 

3-22 

2  8 

4-  4 

31 

10-20 

3  2 

1  1  -  7 

2  ^ 

11-10 

23 

11-11 

20 

12-  2 

1  1 

.  n 

2  51 

2  j  j 

2  30 

1  <iu 

DE  QUEEN 

100 

8-   7  + 

14 

12-23 

1-24 

15 

3-  4 

20 

3-18 

2  2 

3-18 

3-21 

2  4 

10-20 

31 

11-6 

2  8 

1  1-10 

12-  2 

16 

12-  2 

1  ft 

.  1 

273 

2  3  3 

213 

DES  ARC 

1  □  1 

8-  5 

1  5 

12-22 

3-  5 

1  ft 

3-  6 

1  7 

3-  6 

1  7 

3-17 

2  7 

3-26 

30 

11-  7 

2  9 

11-10 

2  6 

11-11 

22 

12-  2 

16 

12-  2 

1  «■ 

2  '2 

2  71 

250 

2  38 

226 

DEVILS  KNOB 

93 

9-    5  + 

5 

3-  5 

3-17 

1 6 

3-21 

20 

3-21 

20 

3-25 

27 

3-25 

2  7 

1  1  -  7 

2  8 

1  1  -  7 

DIERKS 

102 

9-  5 

1  3 

1-21 

2-26 

1  6 

3-16 

19 

3-18 

1  9 

3-21 

26 

4-  5 

3  1 

10-21 

3  1 

1  1  -  6 

2  8 

11-10 

24 

11-30 

1  9 

12-  2 

1  c, 

2  8  3 

2  5  7 

'■  w 

1  99 

OUMAS   1  ESE 

103 

8-  5 

15 

12-23 

NONE 

3-  5 

16 

3-  6 

Z  2 

3-  1  2 

27 

3-22 

32 

10-21 

3  1 

11-10 

2  q 

11-11 

■  i 

12-  2 

2  72 

25fl 

243 

213 

EL   DORADO   FAA  AIRPORT 

16 

12-23+ 

1-21 

16 

2-26 

1  9 

3-18 

24 

3-18 

2  4 

3-20 

32 

1  1-  7 

31 

1  l-io 

2  8 

11-11 

24 

12-  2 

19 

12-23 

1  ft 

1 3  P 

28C 

2  3  h 

237 

232 

EUREKA  SPRINGS 

96 

9-    5  + 

5 

12-22+ 

3-12 

1 1 

3-2  1 

1  H 

3-23 

2  2 

3-25 

2  7 

5-  1 

29 

10-20 

23 

10-20 

23 

10-20 

23 

11-10 

14 

11-10 

14 

"•4  a 

2  34 

211 

209 

1  72 

FAYETTEVILLE 

96 

7-12 

7 

3-  4 

3-  5 

10 

3-17 

2  0 

3-21 

2  2 

3-23 

2  7 

4-18 

32 

2  ft 

20 

7  8  '• 

234 

_ . 

FAYETTEVILLE    FAA  AP 

v  7 

7-12 

6 

2-26 

3-  5 

10 

3-12 

1 c' 

3-23 

24 

4-  3 

2  8 

5-  12 

32 

10-20 

2  7 

10-20 

2  7 

11-  7 

24 

11-10 

1  6 

11-10 

1  '■ 

2  50 

2  4  * 

2  2  rv 

200 

161 

FAYETTEVILLE    EXP   ST  A 

97 

7-12 

2 

3-  4  + 

3-12 

1  b 

3-2  1 

2  0 

3-23 

24 

4-  3 

27 

5-  1 

29 

10-20 

28 

10-20 

28 

11-10 

1  9 

11-10 

1  9 

12-13 

1  c. 

2  76 

234 

232 

200 

1  72 

FLIPPIN   FAA  AIRPORT 

100 

9-   8  + 

6 

12-22+ 

3-  5 

8 

3-12 

1  7 

3-23 

23 

3-23 

23 

5-  1 

3  2 

10-20 

31 

11-  7 

11-  7 

24 

11-10 

2  0 

12-  2 

;  l 

2  72 

243 

229 

172 

FORDYCE   6  W 

1  02 

8-  5 

1  7 

3-  5 

NONE 

3-  b 

1  7 

3-18 

2  4 

3-18 

24 

3-21 

?9 

11-  7 

3  0 

11-10 

2  b 

12-  2 

1  -» 

12-  2 

19 

_ 

272 

259 

237 

231 

FORT    SMITH  WB  AIRPORT 

100 

7-27  + 

1  3 

12-23 

3-  5 

1  6 

3-  5 

1  6 

3-17 

24 

3-2  1 

2  6 

3-26 

1  1 

10-20 

32 

1 1-10 

2  3 

11-10 

2  \ 

12-  2 

1  9 

12-22 

1 4 

292 

2  72 

238 

234 

208 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

99 

7-  1  2 

1  0 

12-23 

3-  b 

14 

3-18 

19 

3-2  1 

22 

3-22 

28 

10-20 

26 

10-20 

■  e 

1  1-  7 

24 

11-10 

20 

12-  2 

;  2 

2  7  2 

237 

2  3  l 

212 

GILBERT 

i  o? 

9-  5 

2 

12-22 

3-12 

1  5 

3-23 

20 

3-23 

20 

4-  9 

28 

5-  1 

3  2 

10-20 

28 

10-20 

2  8 

11-7 

2  0 

11-  7 

20 

11-10 

1  £; 

243 

229 

2  2  9 

1  94 

1  72 

GRAVETTE 

96 

7-12* 

-  1 

2-26 

3-12 

15 

3-21 

L8 

3-21 

1  ft 

4-  3 

2  5 

5-12 

29 

10-20 

23 

10-20 

23 

10-20 

2  3 

11-  7 

20 

11-10 

1  5 

243 

231 

2  1  3 

200 

161 

HARR I  SON 

99 

9-   6  + 

6 

12-22+ 

3-12 

1  2 

3-2  1 

20 

3-2  1 

20 

3-23 

2  5 

5-  1 

30 

10-20 

2  a 

10-20 

28 

11-  7 

22 

11-10 

18 

11-11 

[  ft 

244 

234 

231 

211 

172 

HELENA 

100 

8-  5 

1  6 

12-23+ 

3-  5 

1  6 

3-  5 

16 

3-'  6 

2  3 

3-18 

2  5 

3-25 

32 

11-10 

3  1 

11-11 

27 

12-  2 

2  3 

12-21 

20 

12-23 

1  ft 

293 

291 

271 

238 

230 

HOPE   3  NE 

100 

8-    8  + 

1  5 

12-2 

3-  3 

1  9 

3-  6 

22 

3-18 

2£ 

3-18 

26 

11-6 

3  2 

1  1-10 

2  6 

11-11 

22 

12-  2 

1  5 

12-2 

1  C 

2  74 

250 

237 

233 

HOT    SPRINGS    1  NNE 

1  52 

7-26 

1  1 

12-23 

3-  5 

16 

3-  5 

16 

3-  5 

16 

3-22 

26 

3-26 

31 

11-  6 

3  1 

11-10 

28 

12-  2 

12 

12-  2 

12 

12-  2 

1  2 

272 

2  72 

272 

233 

225 

JONESBORO 

99 

8-  5 

9 

12-22+ 

3-  5 

9 

3-  6 

2  0 

3-  8 

24 

3-25 

25 

4-10 

31 

11-  7 

-2 

11-10 

26 

11-11 

2  3 

12-  2 

16 

12-21 

16 

291 

271 

2  4  8 

2  30 

211 

KEISER 

100 

8-  6 

5 

12-22 

3-  5 

8 

3-  6 

19 

3-23 

24 

3-26 

26 

4-  4 

32 

10-20 

-'■2 

1  1-  7 

2  ' 

11-11 

22 

12-  2 

17 

12-13 

15 

2B3 

271 

233 

226 

199 

KEO 

100 

8-  5 

16 

12-23+ 

NONE 

3-  5 

1ft 

3-  5 

18 

3-21 

26 

3-26 

30 

1  1-  6 

I  | 

11-10 

2* 

11-11 

22 

12-  2 

16 

12-  2 

16 

272 

2  ft  1 

2  34 

225 

LEAD  HILL 

104 

7-12 

6 

3-  5 

3-12 

11 

3-2  1 

17 

3-21 

17 

4-  5 

28 

5-12 

3  0 

11-  7 

2  0 

11-10 

16 

243 

231 

LITTLE   ROCK   WB  AIRPORT 

101 

8-  5 

14 

12-23 

NONE 

3-  5 

17 

3-  5 

17 

3-17 

28 

3-26 

32 

11-  7 

3  1 

1  1-10 

2  5 

11-11 

22 

12-  1 

12-  2 

1  ft 

271 

2  5  1 

238 

226 

MAGNOLIA   3  N 

102 

8-    7  + 

15 

12-23+ 

1-24 

15 

3-  5 

20 

3-16 

23 

3-18 

23 

3-20 

3  0 

10-21 

30 

1  1-  7 

2  5 

11-11 

19 

11-11 

19 

12-  2 

IS 

313 

251 

2  3  8 

2  34 

215 

MAL  VERN 

.  3  0 

9-    5  + 

13 

12-23+ 

2-14 

16 

3-12 

19 

3-20 

24 

3-22 

27 

4-19 

32 

11-  6 

JO 

11-  7 

28 

11-11 

20 

11-11 

2  0 

12-  2 

13 

2  9  2 

244 

236 

230 

201 

MAMMOTH  SPRING 

99 

9-   6  + 

1 

3-  5 

3-12 

1  5 

3-2  3 

20 

4-  9 

24 

4-  9 

24 

5-12 

3  2 

10-20 

2  8 

10-20 

26 

11-  7 

2  1 

11-10 

1  a 

11-11 

15 

244 

232 

212 

194 

161 

MAR  I  ANNA   2  S 

?9 

8-  5 

12 

3-  5 

3-  5 

12 

3-  6 

20 

3-18 

24 

3-26 

2  8 

3-26 

28 

10-21 

3  1 

1 1-10 

11-11 

2  3 

12-  2 

20 

12-22 

15 

2  9  2 

271 

2  38 

229 

209 

MARKED  TREE 

1  o  o 

8-  6  + 

3-  6 

19 

3-25 

27 

4-  10 

32 

10-20 

1  1-30 

20 

- 

269 

193 

MARSHALL 

5 

12-22 

3-  5 

e 

- 

- 

5-  1 

3  1 

10-20 

2ft 

10-20 

2  8 

11-  7 

2  2 

11-10 

16 

11-10 

16 

_ 

- 

172 

MENA 

■  M 

7- 12  + 

1 5 

12-2  3+ 

3-  4 

16 

3-  5 

18 

3-18 

2  3 

3-20 

27 

3-21 

29 

11-  7 

SO 

1 1-10 

26 

11-11 

2  4 

12-  2 

1  ft 

12-2  3 

15 

294 

272 

238 

235 

231 

MONT ICELLO   3  S 

1  ?  1 

8-  5 

12 

12-23+ 

2-14 

15 

3-  5 

2  0 

3-18 

24 

3-21 

28 

3-21 

2  8 

10-21 

31 

11-11 

2  1 

11-11 

2  1 

12-  2 

1  6 

12-  2 

16 

292 

272 

238 

235 

214 

MORR I LTON 

I  0  i 

8-  5 

12 

12-23 

3-  5 

1  5 

3-  5 

15 

3-  12 

2  1 

3-21 

26 

3-26 

3  1 

10-21 

31 

11-  7 

2  8 

11-11 

1  9 

11-11 

1  9 

12-  2 

1  6 

272 

251 

2  4-* 

231 

209 

MOUNT  IDA 

1  0  0 

7-13 

1 1 

12-2  3+ 

3-  5 

1 6 

3-18 

19 

3-21 

2  2 

3-22 

28 

5-  1 

3  i 

10-20 

J2 

1  1-  6 

2  8 

1 1-10 

11-11 

1  ft 

12-  2 

1  1 

2  72 

238 

234 

229 

172 

MOUNT  MAGAZINE 

90 

9-   5  + 

5 

3-  3 

3-17 

1  5 

3-20 

2  0 

3-21 

23 

3-25 

2  ft 

1  1-  6 

11-10 

19 

11-10 

1  9 

11-10 

19 

235 

234 

230 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

9-  6 

5 

3-  5 

3-  5 

g 

3-23 

2  4 

3-2  5 

26 

4-10 

31 

10-20 

26 

10-20 

.■ft 

11-10 

20 

11-10 

20 

12-  2 

15 

272 

232 

209 

193 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 

_  _ 

3-12 

3  2  1 

1  9 

5 

10-20 

2  7 

10-20 

2  7 

1  1-  7 

2  3 

11-10 

1  9 

11-11 

16 

2  4  4 

234 

229 

203 

172 

NARROWS  DAM 

D 1 

8-    8  + 

14 

12-23+ 

j  5 

3-18 

2  0 

3-19 

24 

3-20 

2  7 

4-  1  8 

j  \ 

10-21 

*  ) 

11-  6 

2  8 

11-10 

2  > 

11-11 

1  9 

12-  2 

15 

2  92 

238 

236 

231 

186 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

1  0  1 

9-  6 

1 4 

12-23 

3-  3 

3-  5 

1  8 

3-19 

24 

3-19 

24 

3-22 

3  2 

10-21 

3  2 

11-7 

2  B 

11-11 

2  2 

12-  2 

1  9 

12-2  1 

1  ft 

293 

2  72 

237 

233 

213 

NEWPORT 

100 

8-  5 

9 

12-22 

3-  5 

12 

3-  5 

12 

3-  6 

23 

3-21 

27 

5-  2 

32 

10-20 

»2 

1  1-  7 

2  8 

1 1-10 

;  4 

12-  2 

1  e 

12-  2 

16 

272 

272 

249 

231 

171 

NIMROD  DAM 

1  -1  I 

9-   7  + 

9 

1-21 

3-  5 

12 

3-  6 

20 

3-21 

24 

3-21 

2  4 

4-19 

3  2 

10-20 

)  1 

1  1-  7 

2  ft 

11-10 

24 

11-11 

1  8 

12-  2 

1  1 

2  7  2 

250 

234 

231 

184 

OKAY 

;  in 

8-    7  + 

1  7 

12-  2  + 

NONE 

3-  3 

20 

3-18 

2  4 

3-18 

24 

3-19 

3  0 

j  2 

11-11 

24 

11-11 

2  4 

12-  2 

1  7 

NONE 

2  74 

238 

238 

232 

OZARK 

9-  5+ 

1  4 

12-2  3 

l  s 

3-  5 

1  B 

3-18 

2  (, 

3-21 

26 

3-26 

\  2 

1  1  7 

22 

12-13 

|  g 

12-2  3 

1  4 

301 

2  83 

237 

234 

226 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

'  j  , 

9-  7  + 

12-22 

3-  5 

7 

3-  6 

i 

3-23 

2  4 

2  7 

4-10 

2  7 

10-20 

3  2 

1  1 -l  4 

11-11 

20 

11-11 

2  0 

12-  2 

1  4 

272 

2  50 

233 

193 

PARIS 

:  02 

7-12 

13 

12-  2 

3-  5 

1  6 

3-  5 

16 

3-21 

2  1 

3-21 

21 

3-26 

i  i 

10-20 

• 

11-  7 

25 

11-10 

2  0 

]  1-10 

20 

12-  2 

1  i 

2  7  2 

250 

2  3  4 

231 

206 

PERRYV I LLE 

101 

9-    7  + 

10 

12-23 

- 

4-  5 

32 

10-21 

2  v 

1  1-  7 

1 1-10 

;  4 

11-11 

1  ft 

12-  2 

1  i 

_ 

199 

PINE  BLUFF 

1  0  2 

8-  6 

20 

12-23+ 

NONE 

3-  5 

.  -i 

3-  6 

2  2 

3-17 

2  ft 

3-20 

30 

1  1-10 

30 

11-11 

25 

12-  2 

2  0 

12-  2 

20 

NONE 

_ 

272 

271 

239 

235 

PINE   BLUFF   FAA  AIRPORT 

8-  5 

1 8 

12-2  3+ 

NONE 

3-  5 

1  o 

3-  5 

;  g 

3-17 

2  8 

3-25 

32 

10-2  1 

3  2 

11-11 

24 

11-11 

2  4 

12-  2 

1  ft 

NONE 

_ 

2  72 

251 

239 

210 

POCAHONTAS  1 

'  v  q 

2  7 

10-20 

■.  1 

11-  7 

2  8 

11-10 

2  4 

11-11 

1  ft 

12-13 

1  5 

- 

211 

193 

PORTLAND 

100 

7-28  + 

19 

12-22 

NONE 

NONE 

3-  6 

24 

3-*6 

2  4 

3-16 

30 

1 1-10 

J2 

11-11 

27 

12-  2 

2T 

12-  2 

20 

NONE 

- 

2  7  1 

2  50 

237 

PRESCOTT 

„, 

8-  5+ 

1  6 

12-23 

NONE 

3-  3 

1  7 

3-  5 

2  i 

3-18 

2  6 

3-  1  8 

2  6 

11-10 

.■ft 

1  1-10 

e 

1  1-11 

;  4 

12-  2 

12-23 

1 ' 

- 

2  74 

2  ft  1 

237 

237 

" 

5 

3-  3 

3-2  1 

2  "i 

3-21 

2  o 

3-23 

2  7 

3-25 

2  9 

10-20 

c-. 

10-20 

26 

1 1-10 

20 

11-10 

20 

12-13 

14 

_ 

234 

234 

211 

209 

ROHWER  2  NNE 

1"  1 

8-  5 

1  6 

12-23+ 

NONE 

3-  5 

1  7 

3-  6 

.'^ 

3-  7 

.'ft 

3-18 

2  9 

10-21 

3  1 

11-11 

2  4 

1 1-11 

24 

12-  2 

16 

12-  2 

1  f 

_ 

272 

250 

249 

217 

RUSSELLV I LLE 

101 

9-  5 

13 

12-23 

3-  5 

1  r 

3-  5 

1  * 

3-17 

.'4 

3-22 

2  ft 

3-26 

3  1 

10-20 

3  1 

11-  7 

."'  7 

1  1-10 

23 

11-11 

2  0 

12-2 

1  4 

272 

251 

2  3  ft 

2  30 

208 

SAINT  CHARLES 

I  -2 

8-  6 

15 

12-23 

3-  5 

1  ft 

3-  5 

16 

3-  6 

21 

3-20 

28 

3-26 

1 ; 

10-21 

11-10 

2  8 

11-11 

12-  2 

;  ft 

12-22 

1  ' 

2  92 

2  72 

250 

235 

209 

SEARCY 

1  3 1 

8-  5 

13 

12-23+ 

3-  5 

13 

3-  5 

1  1 

3-18 

2  4 

3-2  1 

2  7 

3-26 

•■- 

10-21 

11-10 

26 

1 1-11 

22 

12-  2 

: 

12-  2 

14 

2  7  2 

272 

238 

2  34 

209 

SHERIDAN  TOWER 

1  ^  1 

9-    5  + 

14 

12-  2 

NONE 

3-  5 

Id 

3-21 

10-21 

1  1-10 

2  3 

11-10 

23 

12-  2 

14 

12-  2 

1  4 

_ 

272 

214 

SILOAM  SPRINGS 

)8 

7-12 

6 

3-  4 

3-  5 

10 

3-17 

19 

3-21 

2  2 

3-21 

2? 

5-  1 

32 

10-20 

:5 

10-20 

2' 

1  1-  7 

24 

1  1-10 

16 

11-10 

u 

238 

231 

213 

172 

STUTTGART 

1  3 1 

8-  5 

16 

3-  5 

NONE 

3-  5 

1  ft 

3-  5 

1  ft 

3-20 

26 

3-25 

1  1-10 

1  1-11 

26 

12-  2 

21 

12-21 

20 

NONE 

291 

236 

230 

STUTTGART   9  ESE 

9  9 

8-  6 

17 

12-23+ 

NONE 

3-  6 

1  ft 

3-  6 

ie 

3-18 

28 

3-26 

30 

11-  7 

1 

11-10 

2ft 

12-  2 

19 

12-  2 

19 

NONE 

271 

.'7  1 

237 

226 

SUB  I ACO 

102 

9-  6 

12 

12-22 

3-  5 

1 3 

3-12 

3-21 

24 

3-21 

24 

n-20 

32 

11-10 

25 

11-11 

22 

12-  2 

12-22 

12 

292 

265 

235 

234 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

loo 

7-27 

19 

1-24 

NONE 

3-  3 

2  0 

3-  5 

.  4 

3-17 

.  H 

3-18 

2  9 

1  1-10 

11-11 

12-  2 

21 

12-21 

20 

NONE 

- 

293 

272 

239 

237 

TURNPIKE 

6 

3-  4 

3-17 

1 5 

3-21 

20 

3-21 

20 

3-25 

26 

WALDRON 

1  1  i 

7-11 

11 

12-23 

3-  5  | 

15 

3-18 

3-2  1 

2  3 

3-22 

28 

5-  1 

?; 

10-20 

26 

10-20 

26 

11-  7 

20 

11-  7 

20 

11-10 

1ft 

250 

234 

231 

212 

172 

WALNUT    RIDGE    FAA  AP 

99 

6-22 

7 

12-22+ 

3-  5 

7 

3-  5 

7 

3-12 

24 

3-25 

26 

4-10 

'■■ 

10-20 

2  ' 

10-20 

2  1 

10-20 

23 

12-  2 

1  1 

12-21 

11 

291 

272 

209 

193 

WARREN 

1  -". 

8-  5 

16 

12-23+ 

NONE 

3-  5 

19 

3-  5 

;  9 

3-18 

3-21 

•■- 

11-  6 

12 

1  1-11 

2  i 

11-11 

2  3 

12-  2 

1  6 

12-  2 

1ft 

272 

2!  1 

238 

230 

WHITE  ROCK 

9-  7 

6 

3-  4  + 

3"  5 

7 

3-21 

20 

3-21 

20 

3-23 

28 

5-  1 

3; 

11-  7 

- 

11-10 

1  9 

1 1-10 

1  9 

11-10  19 

12-13 

15 

2  ft  3 

234 

232 

190 

WYNNE 

96 

8-   6  + 

10 

3-  5 

3-  5 

10 

3-  5 

10 

3-18 

24 

3-26 

2  8 

10-21 

1  1-  7 

26 

11-11 

23 

12-  2 

1  ft 

12-13 

1  ' 

283 

272 

231 

226 

3*e  r*f*r«nc»  oote*  following  Station  Indas. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Table  4  1960 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

B  4.  28 

B  5.29 

B  5.65 

B  6 .  73 

6 . 02 

B  4 . 61 

2 . 53 

B  1.71 

B  1.07 

DEP 

_ 

_ 

- 

_ 

WIND 

- 

- 

1143 

1101 

764 

778 

665 

778 

691 

820 

1081 

HOPE  3  NE 

EVAP 

B  6 .  24 

B  7.15 

B  7 . 38 

B  6 . 03 

4.  53 

B  2 . 88 

B  2. 18 

B  1  09 

DEP 

_ 

_ 

+0.70 

- 

+0.05 

-0^67 

-1.60 

-1.44 

-1.80 

-0^49 

-0.88 

_ 

WIND 

- 

- 

1326 

- 

505 

- 

- 

406 

535 

960 

1226 

- 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

B  6  ?7 

B  5  92 

6  28 

6.61 

B  6.78 

B  6.12 

2  89 

DEP 

_ 

_ 

1 

_ 

- 

_ 

WIND 

- 

- 

1730 

1202 

869 

823 

736 

710 

678 

- 

- 

- 

NARROWS  DAM 

EVAP 

B  1  27 

B  1  53 

B  5  32 

B  5  95 

B  6  49 

7 . 03 

6  34 

5  27 

B  2  70 

B  1  94 

B  1  06 

DEP 

: 

1 

- 

1" 

1 

1 

1 

1 

1' 

1 

_ 

WIND 

1082 

1229 

- 

1430 

1084 

774 

651 

696 

676 

594 

853 

1158 

- 

NIMROD  DAM 

EVAP 

B  4.67 

B  5.22 

B  5.64 

B  5.  79 

4 . 59 

B  3  .  77 

B  1 ,  52 

B  1  13 

DEP 

- 

- 

- 

-0.74 

-1.52 

-2^08 

-2  .  59 

-1.15 

-2!  72 

-l'.3^ 

- 

- 

WIND 

611 

395 

238 

157 

147 

199 

228 

371 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

B  2.41 

B  3.19 

6.00 

B  6.98 

B  6.65 

B  7  .46 

6.32 

5.20 

2.73 

1.97 

B  1.00 

DEP 

+0.27 

-0.67 

+  0.92 

+0.95 

-0.14 

-0.37 

-1.11 

-0.35 

-1.33 

-0.08 

-0.27 

WIND 

1207 

1286 

981 

884 

708 

548 

515 

498 

478 

499 

725 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

B  0.86 

B  1.43 

B  5.28 

5.83 

B  7.26 

6  .62 

6.39 

B  4.59 

B  2.59 

B  1.70 

B  0.97 

DEP 

-0.41 

-0.33 

+0.  53 

-0.08 

+0. 16 

-0.80 

-0.67 

-0.59 

-1.09 

-0.38 

-0.25 

WIND 

2150 

2368 

2410 

1983 

1442 

873 

999 

527 

615 

1330 

1990 

For  descriptions  of  unusual  weather  in  1960,  please  refer  to  the  March  and  May  issues  of  Climatological 
Data,   Arkansas  Section. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 

I960 
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STATION  INDEX 


Index  No. 

L_xjunry 

Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

a 
u 

Month 
opened 

Month 
closed 

0006 

1 

3*  0* 

9*  12 

62* 

19 

006* 

LAWRENCE 

35  5* 

91  06 

256 

ALUM  FORK 

0130 

SALINE 

3*  *B 

92  52 

780 

23 

23 

1  2  3  c 

YELL 

3 

93  29 

85* 

11 

2  C 

AM  I  TV    3  NE 

0150 

3 

3*  17 

93  25 

*75 

12 

ANTO  I NE 

01TB 

3 

3*  02 

93  25 

285 

18 

1 

93  00 

*00 

APPLETON 

0196 

POPE 

1 

35  25 

92  53 

522 

C 

ARKADELPHIA 

CLARK 

93  03 

200 

64 

1  2  3  C 

ARK ANSAS  CITY 

023* 

2 

33  37 

91  12 

1*5 

70 

LITTLE  R 1 VER 

94  08 

329 

16 

0300 

HOWARD 

3*  19 

93  58 

960 

12 

AUGUSTA 

0  326 

WOOORUFF 

35  18 

91  72 

218 

25 

2  C 

HALO  KNOB 

WHITE 

I 

12 

12 

1  2  3 

■ATE IV I L  L  E  LIVESTOCK 

0*96 

I NDEPENDENCE 

35  *9 

91  47 

571 

'.9 

19 

RATESVILLE   L   AND  0  NO  1 

1  NDEPENDENCE 

277 

REAR  CREEK  LAKE 

90  42 

220 

RPATY  LAKE 

ST  FRANCIS 

90  43 

*00 

AUG 

2 

BFERE 

WHITE 

250 

C 

arc    -  GROVE 

053* 

7 

36  09 

90  38 

298 

19 

nEEf)EV  I LL  E 

91  06 

221 

20 

HCNTON 

31 

31 

BENTONVILLE 

BENTON 

1    2  3 

BERRYVILLE    4  NW 

CARROLL 

2  C 

n | G  FORK 

066* 

3 

3*  29 

93  58 

1100 

16 

BIG  LAKE  OUTLET 

Ml SS I SS I PP I 

ALACK  ROCK 

LAWRENCE 

BLAKELY  MOUNTAIN  OAM 

GARLAND 

93  1 1 

426 

10 

1  0 

1  2  3  *C 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

YELL 

C 

BLUFF  CI  TV   3  SW 

0800 

NEVADA 

3 

33  *1 

93  09 

360 

_ 

BL YTHEVI LLE 

MI SS I SS I PP  I 

BOONEvILLE  6  NW 

BOONEVILLE   7  NE 

LOGAN 

C 

BOONEVILLE  6  NNE 

LOGAN 

JULY 

C 

nOONEV I LLE 

0830 

1 

35  09 

93  55 

511 

19 

ROTKINBuRG  2  5 

92  28 

1200 

HOUGHTON 

NEVADA 

33  52 

93  20 

235 

■n  s 

BRADFORD 

WHITE 

35  25 

91  28 

2 

BRANCH  A  NW 

FRANKLIN 

1 

35  21 

C 

BRANCH    3  SW 

0888 

FRANKL I N 

1 

35  16 

93  59 

500 

JULY 

BR  INKLEY 

MONROE 

91  12 

205 

69 

6  'J 

BUFFALO  TOWER 

I  0  1 0 

NEWTON 

35  52 

93  30 

2578 

12 

«ULL  SHOALS  DAM 

BAXTER 

36  22 

92  3* 

*60 

C 

RUROETTE 

1052 

MISSISSIPPI 

2 

is 

89  57 

2*0 

16 

2 

CAROT  4  SW 

1102 

1 

34  S7 

92  04 

289 

1  6 

CALICO  ROCK 

1 132 

92  08 

CAMDEN  1 

1152 

33  36 

9?  49 

116 

7 '7 

70 

CAMDEN  2 

115* 

OUACHI TA 

3 

33  35 

92  51 

155 

C 

CARLISLE  1  SW 

1  ??4 

LONOKE 

91  45 

235 

.■o 

2 

CARPENTER  DAM 

12  38 

GARLAND 

3 

3*  27 

93  01 

A05 

CLARENDON 

91  IB 

172 

CLARK  SV I LLE 

1 

93  28 

436 

CLINTON 

1    ■"'  1 

VAN  BUREN 

7 

35  35 

92  28 

510 

38 

2 

COMBS  3  SE 

MADISON 

15  *a 

93  48 

1400 

C 

COMPTON 

NEWTON 

] 

36  05 

93  18 

2166 

FAULKNER 

1 

35  05 

92  28 

316 

76 

76 

CORN  I \  ■ 

36  2* 

90  35 

293 

66 

66 

COVE 

POLK 

3*  26 

94  25 

105D 

2 

CR05SETT  7  s 

1730 

ASHLEY 

33  02 

91  56 

175 

37 

*7 

1    2  3 

CRYSTAL  VALLEY 

1  7S  ■ 

. 

3*  42 

92  27 

350 

I  6 

CUMMJNS  FARM 

L I NCOLN 

1 

91  35 

176 

16 

16 

I  0  ]  - 

34  ]4 

93  44 

629 

18 

DAMASCUS 

FAULKNER 

1 

35  22 

92  25 

705 

7 

2 

DANVILLE 

:  j  3c 

YELL 

1 

35  03 

93  2* 

370 

-  4 

2 

DANVILLE  SCS 

1  m 

1 

35  0* 

93  2* 

370 

OAROANELL  e 

1 

35   1 3 

93  09 

330 

7  4 

7* 

DE  OUEEN 

19*8 

3*  02 

94  21 

*20 

26 

26 

OERMOTT 

CHICOT 

2 

33  31 

91  26 

140 

20 

2 

OES  ARC 

;  9*  0 

PRAIRIE 

3*  56 

91  30 

204 

."  4 

24 

1    2  3 

DEVILS  KNOB 

1  9  8  ? 

JOHNSON 

1 

35  *3 

93  24 

2350 

;  -> 

Z  J 

? "  1  <■ 

3*  07 

94  0? 

*22 

i 

1 

Dumas  i  ESE 

? 

33  53 

91  29 

162 

53 

53 

DUMAS 

DESHA 

2 

91  30 

165 

C 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 

UNION 

33  13 

92  48 

252 

39 

39 

1  2  3 

Eureka  spR I ngs 

' 

CARROLL 

36  2* 

93  44 

1465 

58 

SB 

evening  shade  i  ne 

2366 

36  05 

91  37 

F AYETTEV I LLE 

2**2 

1 

36  05 

94  10 

1370 

22 

72 

DEC 

FAYETTEVILLE  FAA  AP 

WASH  I NGTON 

36  00 

94  10 

1253 

12 

12 

1    2  3 

FAYfTTEVI LLE  EXP   ST A 

WASHINGTON 

1 

36  06 

9*  10 

1270 

72 

72 

1  2  3 

FLIRRIN   FAA  AIRPORT 

2528 

- 

36  IB 

92  36 

700 

FOROYCE  6  W 

25*0 

3 

33  49 

92  31 

280 

28 

28 

FOREMAN 

25** 

L  I  TTlE  RIVER 

33  *3 

94  24 

*00 

FORREST  CITY 

2564 

ST  FRANCIS 

5 

35  01 

90  *7 

261 

C 

FORT   SMITH  MR  AIRPORT 

257* 

SER-ASTIAN 

1 

35  20 

94  22 

458 

78 

12  3  C 

FORT    SMITH  WATER  PLANT 

257(1 

CRAWFORD 

1 

35  39 

793 

22 

2670 

HEMPSTEAD 

33  37 

93  *8 

260 

GEORGETOWN 

2760 

35  07 

91  76 

200 

*7 

GILBERT 

279* 

SEARCY 

7 

35  59 

92  43 

595 

23 

3* 

12  3  C 

GLENWOOD 

IB*  I 

PIKE 

3 

3*  19 

93  33 

5*7 

25 

2 

GRAVELLY 

GRAVETTE 

2930 

1 

36  2* 

94  2B 

1250 

62 

62 

GREEN  FOREST  A  ESE 

29*6 

36  18 

93  22 

1300 

20 

GREENBRIER 

2962 

FAULKNER 

1 

35  1* 

92  23 

360 

17 

2 

GREENWOOD 

2976 

SEBASTIAN 

1 

35  13 

94  15 

518 

20 

2 

2978 

7 

35  31 

OCT 

GURDON   3  E 

3 

33  5* 

93  06 

290 

12 

HAMBl  |RG 

33  1* 

91  48 

177 

4 

HARDY 

3132 

SHARP 

36  19 

91  29 

362 

C 

HARRISON 

316* 

BOONE 

36  1* 

93  07 

1150 

39 

39 

1  2  3 

HEBE"    SPR I NGS  1  NE 

3228 

CLEftijRNE 

7 

35  32 

92  01 

525 

1* 

SEP 

HERER  SPR 1 NGS  3  SW 

CLEBURNE 

92  03 

3235 

1 

35  28 

92  58 

555 

12 

HELENA 

32*2 

PHILLIPS 

2 

3*  32 

90  35 

200 

87 

87 

1    2  3 

HENDERSON  7  W 

i  ?«.(* 

BAXTER 

36  22 

92  16 

580 

18 

AUG 

2 

HOPE  3  NE 

3*28 

HEMPSTEAD 

3 

33  *3 

93  33 

375 

89 

89 

- 

HOPPER 

MONTGOMERY 

3 

3*  22 

93  *1 

700 

12 

HORAT 10 

144? 

A 

33  56 

94  22 

337 

1* 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

GARLAND 

710 

67 

1  2  3 

HUNTSV I LLE 

?*>(.-■ 

MADISON 

7 

36  05 

93  44 

1*53 

C 

3556 

3 

33  02 

92  05 

60 

3584 

L  t  TTLE  R I VER 

33  35 

9*  03 

300 

35 

3600 

7 

36  01 

93  11 

857 

12 

JESSIEVILLE 

370* 

GARLAND 

3 

3*  *2 

93  0* 

730 

12 

JONESBORO 

373* 

CRAIGHEAD 

7 

35  50 

90  *2 

3*5 

6* 

6* 

KEISER 

3821 

MISSISSIPPI 

2 

33  *1 

90  03 

232 

1 

1 

1  2  3 

KEO 

LONOKE 

1 

3*  36 

92  00 

230 

12 

12 

1  2  3 

K I NGSL AND  3  SSE 

)90A 

CLEVELANO 

3 

33  50 

92  16 

21* 

C 

LAKE  CITY 

CRAIGHEAO 

5 

35  *9 

90  26 

230 

2 

LAKE  maumELLE 

•.-,]■- 

PULASKI 

1 

3*  51 

92  28 

305 

2 

LAMAR  2  SH 

*019 

JOHNSON 

1 

35  26 

93  25 

550 

C 

Station 

County 

CD 

s 

i-i 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  ol 

record 

Opened 
or  closed 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

> 

Month  \ 
opened  ■ 

»  7" 
S  1 

*060 

PIKE 

34  19 

93  31 

796 

16 

2 

LEAD  HILL 

*106 

BOONE 

36  2* 

92  3* 

710 

3* 

54 

1  2  3 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 

»  1  16 

CRAWFORD 

35  42 

9*  19 

1000 

14 

LEOLA 

*13* 

GRANT 

34  10 

92  35 

261 

17 

2 

LITTLE  ROCK   WB  A I RPORT 

pulaski 

3*  44 

92  14 

80 

* " 

12  3  C 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

*Z3Q 

PULA5K I 

34  46 

92  19 

312 

12 

LtHtTON 

NEWTON 

35  46 

93  05 

2007 

2 

MADISON 

*528 

ST  FRANCIS 

35  00 

90  43 

215 

29 

MAGNOLIA   3  N 

COLUMBIA 

33  19 

93  14 

313 

43 

43 

1  2  3 

MAGNOLIA  3  N 

4*-S 

COLUMBIA 

33  20 

93  11 

360 

C 

MALVERN 

*562 

HOT  SPRING 

34  23 

92  49 

311 

12 

12 

1  2  3 

MAMMOTH    SPR I NG 

4^7? 

FULTON 

36  29 

91  32 

690 

35 

55 

1.  2  3 

MAR  1  ANNA  2  S 

LEE 

90  46 

23* 

*a 

*fl 

MARKED  TREE 

*65* 

POINSETT 

35  32 

90  26 

229 

35 

35 

1  2  3 

MARSHALL 

SEARCY 

35  54 

92  38 

1050 

*  I 

41 

1  2  3 

at,1)* 

SEARCY 

36  03 

92  39 

74>9 

C 

MELBOURNE 

4  7  4-S 

36  04 

91  54 

610 

15 

2 

MENA 

*756 

POLK 

34  35 

94  13 

1207 

71 

■  : 

MONT  I  CELLO  3  S 

*900 

OREW 

33  35 

91  48 

265 

19 

19 

1  2  3  C 

MONTROSE 

ASHLEY 

33  19 

91  29 

125 

C 

MOROBAY   LOCK   AND  DAM  8 

*934 

CALHOUN 

33  19 

92  77 

85 

20 

2  C 

35  08 

92  44 

280 

*3 

43 

1  2  3 

MOUNT  IDA 

MONTGOMERY 

34  33 

93  38 

663 

6  D 

5010 

LOGAN 

35  10 

93  41 

2B00 

12 

12 

1  2  3 

MOUNT  A  I N  HOME    1  NNW 

6  20 

92  23 

800 

*? 

*? 

1  2  3 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

',."18 

36  20 

92  23 

800 

1  2  3  4C 

MOUNTAIN  VIEW    1  E 

50*6 

35  52 

92  06 

768 

iO 

2 

MULBERRY   6  NNE 

3072 

FRANKLIN 

35  34 

94  01 

500 

20 

NARROWS  DAM 

3110 

PIKE 

34  09 

93  43 

*23 

10 

10 

1  2  3  *C 

NASHVILLE   PEACH  5UB5TA 

HOWARD 

3*  00 

93  56 

21 

1   7  3 

NASHVILLE  SCS 

511* 

HOWARD 

33  57 

93  51 

373 

C 

NATHAN  4  WNW 

SUA 

HOWARD 

34  07 

93  52 

550 

12 

2 

NEWHOPE    3  E 

517* 

PIKE 

3*  14 

93  50 

850 

20 

NEWPORT 

5186 

JACK  SON 

35  36 

91  17 

225 

76 

76 

1  2  3 

NIMROD  DAM 

34  57 

93  10 

*  0 

18 

IB 

_ 

1  2  3  *C 

NORFORK  DAM 

5 ?  ;■  fi 

BAXTER 

36  15 

92  15 

*2S 

C 

335* 

WASH1 NGTON 

35  48 

94  24 

1500 

2 

ODEN  2  W 

3358 

MONTGOMERY 

3*  38 

93  48 

800 

32 

OKAY 

5376 

HOWARD 

33  46 

93  53 

300 

31 

J  i 

1  2  3 

OSCEOLA 

M I SS I SS 1 PP I 

2*5 

59 

2 

OWENSVI LLE 

SAL INE 

3*  37 

97  49 

500 

16 

2 

ss  ,« 

FRANKL IN 

35  29 

93  50 

396 

64 

I  7  3 

OZONE 

551* 

JOHNSON 

35  38 

93  27 

1900 

5 

PARAGOULD  RAO  10  KORS 

GREENE 

36  03 

90  28 

276 

36 

36 

1  2  3 

PAR  I  S 

LOGAN 

3  18 

93  43 

410 

W 

12 

1  7  3 

PARIS  4  WSW 

SS17 

LOGAN 

35  16 

93  48 

775 

C 

PARKIN   2  W 

SSHf, 

CROSS 

35  16 

90  35 

222 

29 

2 

PARKS 

5591 

SCOTT 

34  48 

93  57 

668 

19 

2 

PARTHENON 

5  6'"  ? 

NEWTON 

35  57 

93  15 

925 

C 

PERRYVILLE 

35  00 

92  *9 

325 

20 

1  2  3 

PINE  BLUFF 

5754 

JEFFERSON 

3*  13 

92  01 

215 

72 

72 

1  2  3  C 

PINE    RL'lFF    FAA    A!  RPORT 

5756 

JEFFERSON 

3*  10 

91  36 

205 

1  2  3 

PINE  RIDGE 

576( 

MONTGOMERY 

34  35 

93  3* 

840 

35 

2 

POCAHONTAS  1 

Sfl  - 

RANDOLPH 

36  16 

90  59 

330 

66 

66 

1  2  3 

PORTLAND 

ASHLEY 

3  1* 

91  30 

122 

3 

53 

1  2  3 

PRESCOTT 

S9n* 

NEVADA 

33  48 

93  23 

318 

70 

70 

1  2  3 

PRESCOTT  SCS 

S91  1 

NEVADA 

33  48 

93  23 

318 

C 

PY ATT    1  NNW 

5970 

MAR  ION 

36  16 

9?  M 

800 

c 

RATCLIFF    2  S 

6005 

LOGAN 

33  17 

93  53 

450 

H  i 

c 

RATCLIFF    5  NE 

FRANKL I N 

3  21 

93  49 

*20 

C 

6007 

FRANKL I N 

33  22 

93  55 

460 

JU  I 

C 

6008 

35  18 

93  53 

463 

15 

2 

9 AV ANA    1  NE 

6016 

MILLER 

33  05 

9*  01 

250 

C 

REMMEL  OAM 

6102 

HOT  SPRING 

3*  26 

92  54 

315 

c 

ROGERS 

BENTON 

1  2  3 

ROHWER  2  NNE 

6253 

DESHA 

33  *8 

91  16 

190 

1 

1 

1  2  3 

RUSSELLVILLE 

6332 

POPE 

33  18 

93  08 

360 

*7 

47 

12  3  4 

SAINT  CHARLES 

6376 

ARKANSAS 

3*  23 

91  08 

200 

26 

26 

12  3 

SAINT  FRANCIS 

638 

CLAY 

36  27 

90  08 

300 

32 

2 

SALEM 

36  2 

91  50 

' 

2 

SEARCY 

6306 

WHITE 

35  15 

91  4* 

2*5 

49 

*9 

1  2  3 

SHERIDAN  TOWER 

6366 

34  27 

92  21 

290 

19 

19 

1  2  3 

SHIRLEY 

6316 

VAN  BUREN 

35  39 

92  19 

533 

2 

SILOAM  SPRINGS 

66  M 

BENTON 

36  11 

9*  33 

1150 

19 

19 

1    2  3 

SPARKMAN  4  E 

DALLAS 

33  35 

92  *8 

17 

2 

STAMPS 

68  1 

LAFAYETTE 

33  22 

93  30 

270 

12 

2 

STAR  CITY  2  S 

68? 

L I NCOLN 

33  54 

91  51 

392 

17 

2 

STEVE 

6BS6 

YELL 

34  33 

93  19 

682 

1 1 

2 

STORY 

6890 

MONTGOMERY 

3*  42 

93  31 

650 

i 

2 

STUTTGART 

ARKANSAS 

1  2  3 

STUTTGART    9  ESE 

6920 

ARKANSAS 

34  28 

91  25 

198 

24 

2* 

1  2  3  *C 

SUft I ACO 

6  9 1 1 

LOGAN 

35  18 

93  39 

500 

61 

61 

1  2  3 

TAYLOR 

J       :  \P 

COLUMBIA 

33  06 

93  27 

2*7 

17 

2 

TEXARKANA    WB  AIRPORT 

"-04" 

MILLER 

33  27 

94  00 

361 

75 

75 

12  3  C 

TURNP I t E 

7?67 

POPE 

35  40 

93  05 

2087 

35 

35 

12  3 

WALDRON 

?HRfl 

SCOTT 

34  54 

9*  06 

673 

40 

40 

12    3  C 

WALNUT   GROVE   2  NNE 

7324 

INDEPENDENCE 

35  51 

91  21 

250 

19 

2 

WALNUT   RIOGE  EAA  AP 

7330 

LAWRENCE 

36  08 

90  56 

272 

12 

12 

1   2  3 

WARREN 

7582 

HRAOLEY 

33  36 

92  0* 

206 

65 

65 

1  2  3 

WEST  FORK 

769* 

WASHINGTON 

33  55 

94  11 

13*0 

C 

WHEEL ING 

7744 

FULTON 

36  19 

91  5? 

680 

c 

WHITE  ROCK 

7772 

FRANKLIN 

35  41 

93  57 

2285 

23 

23 

1  2  3 

WHITECLIFFS 

'•12 

SEVIER 

33  *8 

290 

2 

WING 

7950 

YELL 

3*  37 

93  28 

350 

c 

WYNNE 

8052 

CROSS 

33  14 

90  47 

260 

31 

51 

1  2  3 

YELLVILLE 

MARION 

7 

36  13 

92  41 

760 

14 

APR 

2 

I  DRAINAGE  CODE:      1.  ARKANSAS     2.  MISSISSIPPI     3.  OUACHITA     4.  RED     5.  SAINT  FRANCIS     6.  SALINE     7.  WHITS 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  station,  Box  1819, 
Little  Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  In  the  station  name)  are  based  on  the  period 
192?-19sS  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 

on  the  period  1931-1955. 

Climatological  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 
No  record 

+      Also  later  date  (dates)  or  months. 

•      Amount  included  in  following  measurement. 

V      Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

s      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however  the  reference  indicates  that  the  thermometers 

are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
B       Adjusted  to  full  month. 

C      Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"   in  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in 
"Hourly  Precipitation  Data".     Length  of    record      for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 

E      Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M      One  or  more  days'   record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for 

detailed  daily  record. 

R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

Precipitation  Data.  ) 
T      Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"   for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C. ,   for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issue  of  Local  Climatological  Data  annuals,  obtained  as  indicated  above,  price 

15  cents. 

Subscription  rrice:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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C0MPT0N 

CRYSTAL  VALLEY 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 

FORMER  NAME 

COMPTON  2  NE 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

LEE  CREEK  GUARD  STATION  2 


May  12,  1960 
July  7,  1960 
January  12,  1960 


ANTOINE 
COMPTON 
CRYSTAL  VALLEY 
DARDANELLE 

EL  DORADO  FAA  AIRPORT 
JASPER 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
NEWPORT 
OZONE 
PERRYVILLE 
PRESC0TT 
RAVANA   1  NE 
SALEM 
WARREN 

At   Hygrothermometer  installations; 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

Equipment  moved  1000  feet  S 
Recording  rain  gage  moved  1  mile  W£ 
Rain  gage  moved  2  miles  SE 
Equipment  moved  0.7  mile  NE 
Hygrothermometer  installed 
Rain  gage  moved  0.3  mile  ESE 
Rain  gage  moved  2  miles  W 
Rain  gage  moved  2  blocks  WSW 
Hygrothermometer  installed 
Equipment  moved  1  1/2  miles  W 
Rain  gage  moved  200  feet  SE 
Equipment  moved  0.3  mile  SW 
Equipment  moved  1/2  mile  N1V 
Recording  rain  gage  moved  500  feet 
Rain  gage  moved  200  feet  W 
Equipment  moved  1/4  mile  WNW 


April  6, 
May  12, 
July  7, 
December 
April  20 
April  12 
January 
May  1,  1 
May  3,  1 
March  1, 
July  3, 
April  1, 
July  1, 
December 
April  1, 
November 


1960 
1960 
1960 
1,  1959 
1960 
1960 
12,  1960 
960 
960 

1960 
1959 

1960 
1960 
1,  1959 
1960 

15,  1959 


this  temperature  equipment  was  installed  at  a  site  over  sod  on  the 
landing  area  as  near  as  possible  to  the  center  of  the  runway  complex  but  sufficiently  distant  from 
buildings  and  paved  areas  to  minimize  or  eliminate  unfavorable  effects. 
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